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INTRODUCTION^, 


Classification  of  Canadian  Stations. 


The  classification  which  has  obtained  in  the  Meteorological  Service  of  the  Dominion  of  Canada 
is  as  follows  : — 

Chief  Stations,  where  all  the  ordinary  observations  are  taken  day  and  night  at  equal  intervals 
of  time  not  exceeding   four  hours. 

Telegraph  Reporting  Stations,  where  all  the  ordinary  observations  are  taken  three  times  daily 
at  the  same  absolute  time,  namely  8  A.M.,  3  P.M.  and  8  P  M.,  75th  Meridian  time,  and  the  first  and 
last  are  reported  by  telegraph  as  soon  as  taken,  to  the  Central  Office  at  Toronto. 

Ordinary  Stations  of  the  First  Class,  where  all  the  ordinary  observations  are  taken  three  times 
daily  at  certain  local  times. 

Ordinary  Stations  of  the  Second  Class,  where  regular  observations  of  tempeiature,  extremes  of 
temperature,  the  direction  and  velocity  of  the  wind,  and  the  state  of  the  weather,  are  taken  three 
times  daily  at  regular  local  times,  the  rainfall  and  snowfall  also  being  measured. 

Ordinary  Stations  of  the  Third  Class,  where  records  are  kept  of  the  fall  of  rain  and  snow,  and 
the  general  state  of  the  weather. 

Stations    in    operation    during    1898   with    the    Latitude,    Longitude,    and    Height   above    Sea   when    known,    also    the 

class  of  each  Station. 

(a)  Chief  Station — (I)  First-class  Station— (II)  Second-class  Station— (III)  Third-class  Station— (T)  Telegraph  Station— (S)  Sunshine  registered. 


STATIONS. 


British  Collmbh. 


Alberni 

Abbf)tsford 

Agassiz  (Kxperimental  Farm). 

Beaver  Creek 

Barkerville 

Bella  Coola 

Cape  Scott 

C.irmanah    

Chilli«  .ack 

Chilcoten 

Clayof  luot 

Donald 

Enderby 

French  Creek 

GrifBn  Lake 

(iarry  Point 

Coldstream  Lake 

Hazlemere 

Hatzic 

H;izleton 

Kamloops 

Kuper  Ibland 

Ladner 

Langley 

Masset . .   

Midway 

McCoy  Lake   

Nel?(tn   

N.  Niconien 

Nicola  Lake 

Xi-w  Westminster 

Nanainio 

Pilot  B.%y 

Princeton 


49  15 

49  2 

49  14 

49  20 
53  2 
52  20 

50  48 

48  38 

49  10 

52  2 

49  11 

51  28 

50  32 

49  20 

50  56 
49  21 

48  27 

49  3 

49  9 
55  16 

50  41 

48  58 

49  5 
49  5 

53  58 
49  0 


49 

20 

49 

29 

49 

12 

50 

9 

49 

13 

49 

10 

49 

39 

49 

29 

Sec 


Feet. 


124  49 

122  16 

121  31 

124  51 

121  35 

126  54 
128  27 

124  47 

121  57 

122  40 

125  47 

117  11 

119  7 
124  36 

118  29 

123  17 
123  33 
122  43 

122  14 

127  44 

120  29 

123  38 

123  4 
122  .32 
U2  9 
118  40 

124  47 
117  21 
122  2 
120  39 

122  .54 

123  57 
116  55 
120  29 


o:j 
'4180' 


CO 

"o 


130 

21 

217 


2090 
1180 


1517 


1193 


1800 


59 

2120 

330 


16.50 


IP 
II  S 
III 

II 

II 

II 
I 
I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
III 

II 
HI 

II 

T 
I    S 

I 
III 

II 

II 
III 

II 

II 

II 

II 
III 

II 

II 


Observer. 


Albert  E.  Reeve. 

S.  M.  Baiss. 

T.  A.  Sharjie. 

Stanley  R.  S.  Bayne. 

.Tames  Stone. 

H.  B.  Cliristensen. 

N.  C.  Nelson. 

VV.  P.  Daykin. 

Mrs.  W.  tl.  De  Wolf. 

M.  G.  Drunimond. 

Alvin  Engvick. 

Josiah  Sterratt. 

Rev.  6.  R.  Lanes. 

Henry  Lee,  B.A. 

A.  E.  H.ayward. 

Wm   McColl. 

G.  A.  Wood. 

Henry  T.  Thrift. 

O.  .St.  V.  Ross. 

R.  S.  Sargeant. 

C.  S.  .Stevens. 

Rev.  R.  .1.  Roberts. 

A.  De  K.  Taylor. 

George  Simpson. 

C.  Harrison. 

W.  G.  McMynn. 

Wright  Porritt. 

A.  H.  Holdich. 

J.  F.  Harris. 

Edwin  Dalley. 

G.  F,  Bodington,  M.D. 

Marshall  Bray. 

R,  W.  Riddell. 

Herbert  Wel)h. 


Stations  in  operation  during  1898,  tkc. — CotUinued. 


ST.VTIONS. 

1 
Latitude. 

Longitude. 

Height  above 
Sea. 

Ukitish  Columbia— CbnWiii'<-'' 

Tort  Siiii|t^'"'ii                  

.M     34 

TMI     32 
4S     47 
.".•_'     .".!l 

:._•    1". 
i>    -JI 
;,i      II 
:,]    311 
19   r,2 

M     23 
54     2H 
411       1 
411     .37 
.Oil     14 
49     17 

48  24 

49  4 
49     20 

49  15 
52    41 
51    10 
51      2 

51  2 

50  27 
40    43 

52  54 
64       5 
r,3     33 
68     51 
61    (2 
58    42 

66  20 
M    23 
60    51 

50  28 

51  5i 
50      1 

50  21 

49  44 

51  30 

53  58 
53    30 
53    10 

50  20 

67  0 
50    30 
50    27 
50     15 
50    20 
60    17 

130    26 
128      3 
12:»    42 

122  :«) 
121     55 

123  19 
lis       6 

127  19 
12:*     32 
121     20 

124  12 
115       5 

125  1 
nil     15 
123      6 
123    19 
123    37 
117    50 

102    17 
108    20 
115    35 
114      2 

114  2 
106    40 
102      2 
106      9 
139    20 
113    30 

94    n 
121     43 
111     10 

128  25 

102  .">3 

115  20 

103  40 
113      0 
110    37 

105  35 
113    24 

86    .SO 

97    52 

101     20 

106  0 
105      0 
134      0 
103    47 
11)4    37 
Kit     15 

107  45 
134    15 

Feet. 
26 

"   i766' 

,      .,.,.., 

"i476" 
20 

770 
1800 
2300 

-t 

'1'^  ■! M'.Oj  I'UlUS 

1243 

Vict 

Val.l,/.  l^l.iii.J. 

Wwit  Kootoniiy 

Nokth-we.-<t.Teukitukiks. 

85 

I{.lttli*fi<r<l                                                                     

1620 
4.542 
3389 

Iliniir                                                                         

'   'll    -    II  \     !■'■ 

*  'liajtlin 

( 'amiington  Mancir 

I>iu-U  Luke 

2202 

K<lmonton 

F<irt  rimrchil!                                                       .      - 

2158 

Fort  iiiMxl  F{o|»e 

(irti'iitoft 

Hav  Kivir 

'      ' 1957 

''l924" 

"  2i6i   ' 
1745 

Iiuliikii  Head  (Kx[)enmental  Funn} 

Kiiffhill 

Mwliciiif  Hat.                                                      .    

Micisf  Jaw  ...                                                         

Martin'rt   FaJlit 

Ouiiikup. 

Prina*  Albert 

Fenw  ((iatesgarth) 

Fe.l  Kivt-r         

'i432' 

QiiWiHH*!!** ". 

2116 

1885 

2439  ■ 

Kegina 

St  urpeoii  Lake 

Swift  PuiTPut     .  .                    .          

Tayif*h                             ..              

\V.  Braver  Hills                                             

WuIIacii 

Yi>rk  Factor}' . .                                                    

51  36 
87      0 
49    45 
69    25 

49    51 

49  24 

50  1 

52  18 
49      6 
49     10 
49      1 
49    .58 

49  39 

50  27 

49  12 

50  17 
49      1 
49    29 
49    .V) 
.V)     15 
49     11 
.50     .39 
49     29 
49    57 
49    .58 

49  13 
4!l     18 

50  7 

102    23 

92    28 

115    42 

138    55 

99    57 
99    26 

98  42 
97    23 

99  20 
99    31 
97     12 

101     13 
!t8    31 
97    21 

100    29 
97     13 

97  .32 
100    .31 
100    .33 

99     50 

98  5 
98       4 
98     45 
96     49 
98     17 
••8     53 
98     25 

100      2 

55  ' 

4000 

1176 

ALvNIfOBA. 

lirandoii  (Kx{K>riuieuta1  Fami) 

B»'Inioiit                 ...               ....        

ll»-avfT  Dank             

710 

Crirtwnjfht    

1533 

Klkborii                                                               

Evriiidaln                                                             

F.-Mon 

(Jjlrad 

(rreenwood.. . . 

tirftna 

Hartnev                                     

Hillvi.-v-                                     

1690 
798 

Mord.i, 
Miirv  Hill 

830  ' 
1549 

OakUiiik 

I'or'juj**  Iji  Prairie     

Pilut  Moviiid 

Pembina  Crassiiig 

I 

II 
II 
II 
II 
III 
II 
1 

III 
II 
II 
II 
III 
II 
II 

T  S 
III 
II 


II 
T  .S 
T 
T 
II 
II 
II 
II 
II 
T 
I 

II 
I 

II 
II 
II 
II 
II 
T 
II 
II 
I 
I 

II 
T 
II 
II 
T 
I 

II 
T 
II 
II 
III 
I 

II 
II 


II  H 

III 

III 

II 
III 
III 

II 

II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 

II 

T 
III 
III 
III 

II 

11 
III 

II 
III 


OubRHVKH. 


Minn  M.  W.  O'Neill. 

H.  W.  Li'i'tmii. 

K.  K.  Huiicuii 

A.  BuMTim, 

H.  H.  llolw.n. 

l)avi<l  Lchmaiiti. 

\V.  1$.  McKtclmif,  .M.IJ. 

(i.  .S.  McTaviHii. 

Will.  K.  Scott. 

J.  A.  Tail. 

A.  C.  Murray. 

Micliui-I  I'hllliiw. 

K.  LaHi.111-.-,  .M.D. 

Lfonai-d  NorriH. 

A.  rtford. 

K.  HaviieK-Keed. 

K.  .1.  NValker. 

Win.  Henderson. 


.1.  S.  Ki(ldi-ll. 

L.  P.  ().  Noel. 

N.  B.  SaiiHtiii. 

T.  B.  Hriuiin. 

Walter  .Moodic. 

J.  H.  Cook. 

No*_'I  lIuifiplireyH. 

.StaffSer^tt.  Lewis  Hooiier. 

E.  1).  Bulton. 

A.  Taylor. 
Aoliton  Alston. 

Right  Rev.  Bishop  Reeve,  D.D. 

Rev.  .Tames  R.  Lucas. 

Rev.  .1.  Se);uill,  O.M.I. 

Rev.  .lohn  Fotlieriiigliani. 

Rev.  Thoinasi  .1.  Marsli. 

IJ.  .1.  .Mackay. 

(j.  Barclay  Bruce. 

.1.  K.  l)rinnan. 

C.  A.  W.  Stunt. 

R.  B.  Diane,  Sujit.  N.W.M.P. 

.laiiK'S  <i.  (.'hrititie. 

(ieorge  f'hute. 

Mrs.  .f.  I{eader. 

C.  O.  Davidson. 

B.  Spring  Rice. 
Rev.  C.  K.  Whitaker. 
Mrs.  C.  K.  fJordon. 
.Supt.  X.W.M.P. 

H.  Ricliard.son. 
Mrs.  V'aiidreuil. 
H.  Kceiian. 
Rev.  Clement  Hoyler. 

C.  H.  Lakey. 
Alex.  Milne. 
G.  A.  Berry. 
G.  B.  Leavitt. 


S.  A.  Bedford. 
W.  i;.  Winfield. 
W.  Smith. 
II.  K.  I'lunkctt. 
K.  K.  Heath. 
H.  F.  Coates. 
William  .Scott. 
G.  T.  Rogers. 
K.  O.  Kvaiis. 
(i.  M.  White. 
.1.  A.  Moffatt. 
John  Devlin. 
A.  Klaassi'n. 
Will.  Laiighlaiid. 
K.  W.  .Stevenwin. 
Mrs.  .1.  M.  W.llwcMid, 
G.  H.  Bradshaw. 
F.  C.  Fisher. 
Wm.  M.  Holland. 
R.  K    W.  (ioxiliridge. 
.1.  P.  Young, 
Thomas  Hagj'ard. 
Richarri  N.  Lea. 
•James  Dniry, 


Stations  in  operation  durino;  1898,  <bc. — Cdntinned.' 


STATIONS. 

1 

Longitude. 

> 

'Sot 

0 
1 

0 

OnSEKVBR. 

Manitoba— C<mc^«<fcd. 

o            / 

49  22 

50  59 
50      8 
50    26 

49  42 

50  4 
49     11 
49    38 
49    53 

43    47 

43  51 

44  40 

43  57 

47  3 

44  40 

45  8 
43      2 
43    10 
45      1 

43  59 

44  23 
44    30 
44    29 

44  38 
42    23 

42  7 

43  33 

45  23 

46  40 
46    15 

45  57 

44  34 

42  42 
44      0 

43  1 

44  10 
42    56 
44     11 

46  20 

42  17 

43  40 

43  58 

44  30 
44    23 
44    52 

44  54 
43    23 
43    33 
43    45 
43    39 

48  40 

45  1 

47  2<» 
43     16 
45     19 
42    56 

o               t 

98  6 
101    20 

90    49 
lOO    35 

99  33 

97  14 
100    20 

98  40 
!)7       7 

79  16 

80  5 

76  57 

79  24 
82      8 

80  50 

79  20 

81  55 

80  21 

77  50 
77     13 

79  41 

80  15 
80    15 

79  40 

82  12 

82  45 

80  39 

77  9 
80    50 

78  48 

83  13 
77      0 

80  24 
77    23 

81  30 
80    50 

79  57 

77  4 
83    55 

82  7 

79  26 

80  22 

79  14 

78  27 
76    15 

79  20 

80  22 

80  16 

81  43 
79    58 
87    10 

78  28 

79  39 
79    54 
79      8 
81    17 

Feet. 
1400 

II 

I 
III 
III 

II 

I 
III 

II 
T  a  S 

11 

II 
III 
III 

II 

II 

II 

II 

II 
III 

II 
II  S 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
III 
III 
III 
III 

I  s 
II 

h 

III 
III 
II 
III 
III 
III 
II 
II 
II 
II 
III 
II 
II 
I 

II 
III 
III 
III 

T  S 
II 
II 
II 

in 
I 

II 
I  s 
II 
III 
III 
II 
I 

II 
II 
III 
III 
in 
11 
II 
II 
II 
II 
III 
II 

Selkirk 

Wni.  Cibbs 

Shoal  Lake 

Charles  Findlay. 

St.  Albans  (Aweme) 

Stouy  Mountain 

803 
2150 
1212 

760 

"1256" 

Liiiit.Ciil.  A.  (j.  Irvine. 

Treherne 

Winnipeg 

Ontario. 

Agincourt 

Juxejth  Co(>i>er. 
St.  .John's  College. 

.T    C   Clark  J  P 

Alton , 

W.  .1.  Dods. 

643 

fiiscotasing. .          .                                        .... 

Agent  C.  1*.  R. 

Beatrice 

John  Ilollingworth. 
J.  S.  Mellor. 

Birnam 

750 

Bloouitield .                                                       

J.  Cleak. 

Barrie .          

839 

W.  H.  Buttpry. 

A.  R.  Steplien,  M.D. 

K.  Dawson. 

CoUingwood 

Colliiig\vo(xJ  (Blue  Mountains) 

Coldwater 

59.5" 

J.  V.  Lazonby. 
R.  ('.  Hurt. 

Cottam 

S.  (i.  Hrooker. 

Conestogo 

J.  (i.  Hurst. 

Cloutarf 

H.  A.  Scluiltz. 

Agent  C.  P.  R. 
W.  T.  Gale. 

610 

A.  Monck. 

Croydon 

James  Teskey. 
S.  Maccoll. 

Cowall 

Cherry  Valley 

Luther  Piatt. 

De  Ccwsville     

R.  E.  King. 
S.  Russell. 

264 

H.  W.  (Jrant. 

S.  .1.  Pardo. 

Erasmus   .                 

Ci.  Wood. 

Wui.  .Jenkins. 

J.  S.  Telford. 

P.  W.  Brown. 

Gravenhurst 

Gait      ....                " 

770 

T.  il.  Robinson. 
A.  Barrie. 

Guelph     

J.  B.  Revnolfls. 

R.  Campbell. 

Haliburton   .    .        

Agent  C.  P.  R. 
Charles  R.  Stewart. 

687 
303 

P.  A.  Cobbold. 

Rev.  Canon  E.  M.  Bland. 

C.  A.  Wattson. 

Hubrey     .  .             

Henry  Andcr-son. 

William  Armstrong. 

Kingston 

44    13 
44     13 
44     45 
44     10 
44    54 

42  59 

43  50 

44  20 
44    25 
44     30 
44    57 
48     21 
51     16 
46    15 
44      8 
44    44 

43  58 

44  55 
44     23 

43  13 
46    34 
48    50 
46     18 

44  32 
44    34 

76    29 

76  29 
78    38 
81    37 

77  3 
81     13 
81    30 

78  45 
78    15 
76      2 
80     13 
83    28 
80    56 
78    41 

78  32 

79  53 

80  44 
75    58 

81  25 
79      6 

79  30 
88    40 
83    55 
SO    15 

80  55 

285 

A.  P.  Knight,  M.A. 

ICinniount     . .            

684" 

C.  E.  Cole. 

Kitley 

Dr.  Martyn. 
R.  Gile. 

808 

.lolm  S.  Dewar. 

Lucknow 

M.  McDonald. 

Lakefield 

H.  A.  Lempriere. 
.1.  E.  Stafford. 

M.  J.  Norris. 

Moose  Factory   .           

■■'  30  ■ 

Agent  C.  P.  R, 
A.  Nicholson. 

Agent  C.  P. 

Millbrook                    

.\.  Leach. 

Midland   

"1376" 

W.  Henderson. 

Mount  Forest , 

North  Bruce   

\\'.  E.  Brooks. 
.James  Chalmers. 
.Tames  B.  Muir. 

North  Bay  

.1.  De  W.  Randall. 
Agent  C.  P.  R. 

Agent  C.  P.  R. 

N  Sister  Rock     

W.  Weigh  tmar. 

Nottawasaga  Island 

Mrs.  A.  G.  Clark. 

Owen  Sound 

597 

J.  R.  Mackenzie. 

li 


Stmp'vs  ill  operation  durin;:   l"^''"^ 


STATIONS. 


Illtnwfi 


<iin. 
P..ri  I 

I'.Tl   Artliir 

I'jiir)  S. .1111.1 
l'..iii't  I'liirk 
r.irt  Stniiliy 
I'l.rt  I)..vir' 

IVUm'  Ihlniid 

Port  Kownii , 

Tariit. 

Pft**rUiiY>ugh.. 
I'iilii'riiiK     . . 
l'niic»'toii 
Piiniiu . 
I*rt.j*<jn»'  I^i■ 
Pntvuifiic*'  M;t\ 
K.K.kliff.-   .        ■ 
Kidur^'town 
K..blii>'8  MilU 
R>'iifrt'w  . 

SuVftIi!!*' 

Schn'il««*r 
Sudlmry 
S;nipt.f  n  . 
.Si.riicf.ia!f 

St.  (;.-,. a'.- - 

Si.  M:tryV 
•St.  -Ann's   . 

Stratford  

Stony  Crwk. .. 
Suiinyside  (Woolerj . 

Stoiiffville 

.Snriiia  

S[>arrow  Lake 

.Scjirl>oro' 

.Siin.shine  

.Sj^-nce 

Smith's  Falls 

Ti  iroiito 

'riIs4tn)Mirg 

Thnniiisoii 

t'plands 

I'fsa 

White  River 

\Vhit<-side 

W'iMKi.stock 

\Vell:ilid 

\Viud..*or - 

Watford 

Wye  lining 

W,-,t|iort 

\\'iart^in 

Zurich 


Ql'KBEC. 


Aliitibi 

Anticoati,  S.  W.  P. 

W.  P. . . . 

E.  P 

r.roliie 

Ilic<iwet 

r.ini  RockB 

Chicvmtimi 

Cajie  Chatte 

<'a|»'  Magdalen 

Katlier  Point 

Montreal    

i'ointe  den  Monts... 

P.-r«-    

•^ineltec 

ICichinond 

Koberval   .    


Nkw  Bhi'nswick. 


Hathurst 

Chatham 

I>a]housie  ..  . 
I''r..(i<-ricton. . . 
(irand  Manan. 
Gagetown  .... 


■s 
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¥wt. 


I 


"3 


4r>  a; 

75  42 

1     294 

'  T  S 

It  LH) 

78  18 

11 

II  34 

79  24 

II 

1.)  .vj 

80   7 

III 

44  :ii 

76  10 
75  20 

ill 

43  .% 

II 

18  27 

8<!  12 

644 

T 

1.-.  Ill 

80   0 

(»5 

T 

44   5 

81  44 

1    595 

n 

42  41) 

81  13 

1    592 

T 

42  47 

80  13 

635 

11 

41  m 

82  38 

11 

42  38 

80  29 

II 

43  12 

80  25 

840 

II 

44  17 

78  19 

722 

11 

43  lU) 

79   4 

III 

43  13 

80  38 
76  .56 
80  .55 
82  12 

II 

44   1) 

III 

44  42 

II 

4.')  40 

III 

46  12 

77  .55 

472 

T 

42  30 

81  .55 
77  20 
76  39 

II 

44   4 

III 

4-1  21! 

II 

48  .'» 

•M    18 

1506 

w 

48  ."iO 

87  15 

IC  27 

80  55 

840 

II 

44  30 

81  21 

656 

T 

4.5  30 

79  40 

II 

43  14 

80  12 

722 

II 

43  1.5 

81   11 

1040 

11 

43   0 

79  32 
81   0 

II 

43  2;} 

1191 

II 

43  13 

79  45 

2<I2 

II 

44   8 

76  45 
79  U 
82  24 

III 

43  .-)« 

II 

42  5!l 

586 

II 

44  4(i 

79  16 
79  13 
81  20 

III 

43  44 

III 

43  47 

III 

4.">  :« 

79  .39 

11 

43  .51 

76   0 
79  34 

III 

43  3il 

350 

a  T  S 

42  .53 

80  .50 
K{   9 

II 

40  14 

III 

45  48 

79  25 
78  18 

II 

44  54 

III 

48  a5 

85  16 

1252 

T 

4.5   0 

79  30 

II 

43   « 

80  47 

980 

a  S 

42  50 

79  17 
8;i   4 

II 

42  20 

604 

11 

42  .54 

81  .52 

III 

42  .56 

82   7 
76  21 
81   9 
81  38 

III 

44  .37 

III 

44  44 

III 

43  24 

II 

48  43 

79  22 
63  35 

II 

4!l  24 

30 

T 

49  .52 

64  32 
61  42 
72  36 

11 

49   6 

II 

45  10 

11 

48  25 

68  .53 

II 

47  51 

61   8 
71  13 

11 

46  48 

150 

II 

49   6 

66  45 

fi5  20 

II 

49  16 

II 

48  31 

I'kS   111 

20 

T 

45  30 

73  .35 

187 

T  S 

49  20 

67  22 
64  12 

II 

48  31 

60 

II 

46  48 

71  13 

296 

T 

45  40 

72   S 

437 

II 

48  31 

72  13 

II 

47  .39 

65  42 

45 

I 

47   3 

65  29 

21 

T 

48   4 

<■*  22 

.39 

II 

45  .57 

y*\   :<6  1 

164 

a  S 

44  47 

fW  46 

49 

T 

45  44 

66  10 

II 

OlinKIIVEH. 


W.  T.  KlliB. 

'I.  M.  llrniniiK.nd. 

II.  W.  KitUin. 

N.  (fonloii. 

W.  .1.  .McLean. 

W.  W.  Hiirrett. 

W.    P.   C.H.k.-. 

Rev.  H.  Moilev. 

Munl.ich  .McDoiuld. 

M.  Payne. 

I..  1;.  Morgan. 

.lames  K.  Ijiiirk. 

MisK  .1.  A.  T.  AmiHtrong. 

Jciliii  Kay. 

Walter  IVterH. 

W.  P.  Krith. 

D.  ISeamer. 

C.  K.  Alliwju. 

•lohn  McKenzie 

RolH-rt  K.  Oxie. 

Charles  .Mclntyre. 

Thomas  Sean.*. 

Kdwa  d  Kolilin. 

H.  Wright. 

Agent  C.  P.  R. 

Agent  C.  P.  R. 

Agent  ('.  P.  R. 

Mrs.  Kate  Stewart. 

Miss  .S.  M.  Kirkman. 

K.  K.  Kitchen,  M.I). 

<!.  H.   Macintyre. 

(i.  .\.  Snyder. 

Wm.  Dick. 

C.  T.  Van  Wagner. 

J'  r.  Dunn. 

Tlioiiiax  Smith. 

W.  .\lowl)ray. 

A.  Wiancko. 

R.  Martin. 

v..  HoikI. 

H.  I5rown. 

G.  W.  Dunham. 

Olj>ei  vat^irv. 

Charles  I'hilliiw. 

Wm.  Baker. 

Peter  McDonald. 

C.  .1.  M.  Kettle. 
G.  K.  Whitehead. 
K.  B.  Sutton. 

A.  L.  .McCrininion,  M.A. 
J.  .\.  Giichriese. 
F.  (iaviii,  B..\. 

D.  Ross. 
.Joseph  Oslxjme. 

Rev.  A.  C.  Bryan,  M.A.,  H.D. 
William  Woodman. 
F.  W.  Hess. 


R.  .Skene. 

Miss  Grace  Poix-. 

A.  Maluuin. 

Z.  Gagnf. 

G.  F.  Hall. 

Capt.  K.  Hepiiell. 

P.  Bourgue. 

Rev.  AWje  V.  A.  Huard. 

T.  Cotte. 

.1.  F.  Sa.sseville. 

.1.  McWiliiams. 

Prof.  C.  H.  .McLeod,  Ma.  E. 

Victor  Falfard. 

•T.  X    I>avoie«. 

A.  Smith,  P.  L.  S. 

.1.  A.  Dn.s8er,  M.A. 

R.  .K.  .Scott. 


J.  C.  Meahan,  M.  D. 

.1.  F.  Connors. 

H.  A.  .lohnson. 

Prof.  T.  Harrison.  LL.D. 

Mrs.  C.  E.  .St*lv. 

Miss  M.  L.  Peters. 


Stations  in  operation  during  1898,  &c. — Continued. 


STATIONS. 

Latitude.              1 

Longitude. 

> 

5 

CO 

.  o 

i 

5 

! 

Obkkhver. 

Nkw  Bkisswick— Co>ic/i«?o/. ■ 

46  9 

45  4 

47  4 

46  29 
45    17 
45    11 
45    m 

43  49 
II     .38 
4.)    2:^ 

44  39 

44  2.H 

45  3!1 

46  8 

45  42 
43    .58 
43    57 

46  10 
45    22 
45    15 

45  7 
43    50 

46  14 
46     11 
46    25 
46      0 
46    23 
46    35 

46  18 

51     28 
51    53 

47  37 
51     38 
.50    42 

48  40 
47    34 
46    47 

37    20 

(i4     45 
66    28 

64  46 
66    31 

66  4 

67  16 

65  38 

65  16 
(in    46 

61  29 
(!3    36 
64     25 
(11     24 
59    52 

62  41 

59  46 

60  6 

60  10 

63  18 

61  18 

64  20 

66  2 

63     10 

62  35 

63  48 
62    35 

62  54 

63  53 

63  51 

56  51 
.55    22 
59      9 
.55    52 

57  25 

58  27 
52    42 
56      2 

64  50 

Feet. 

:J6 

"   70" 
3.5 

II 
II 
II 
II 

a 
II 
II 

II 
II 
II 

a  T 

11 
III 
II 
II 
I 
T 
I 

11 
II 
T 

T 

II 

II 
III 
III 
III 

II 

II 
I 

II 
II 
11 
I 
T 
II 

T 

.1.   I'^dillK'tnll. 

(i.  H.  Thomas. 

K.  R.  McLennan. 

( ;.  Parker. 

1).  L.  llutehinsou. 

.1.  Vit)oni. 

11.  K.  Coold. 

.Icilm  Ervin. 
N.  A.  Turnbull. 
K.  B.  Smith. 
A.  Allison. 
W.  H.  Ma^ee. 
Anfrus  (irahaui. 
S.  K.  Landry. 
M.  f'anipliell. 
A.  R.  Tobin. 
R.  J.  Boutelier. 
R.  Lathn. 
,     .lames  Little,  iM.A. 
.I:imi-s  Wells. 
F.  C.  Sears. 
Capt.  J.  E.  Murphy. 

Arthur  Newbery. 
A.  McDonald. 
James  Ramsay, 
r.  L.  Barnes, 'M.D. 
H.  M.  St.niii. 
H.  Montgomery. 
J.  A.  Gourlie. 

Thomas  M.  Wyatt. 

P.  J.  Colton. 

(J.  G.  Cotter. 
1    J.  W.  Campbell. 

Narcise  Breton. 
i     Cai.t.  K.  Hirst. 

Mrs.  H.  Higgins. 

Commandant. 

Senior  Medical  Officer. 

Point  Lepreaux ....                               

Point  Kscuiuinac 

Parker's  Ridge 

St.  .Tohn 

St.  Stephen 

Sussex 

NoV.\    ScOlIA. 

40 

Digbv 

(Tuvslxjrough 

Halifax... 

Parrslwro" 

97 
40 
45 

Port  Hastings 

Piotuu                                                

25 

25 
35 
73 
20 

Sable  Island,  E.  P 

Sable  Island,  M.  Station 

Sydney 

Whitehead 

Yarmouth 

65 

38 

P.  E.  Island. 
Charlottetowu 

Port  Hill   

Suinmerside 

NEWKOIXnL.VND. 

Aiuour  Point        ..            ... 

Belle  Isle 

4:iC 

50 

Channell  

Point  Rich 

St.  Johns 

St.  Pierre  

21 
125 

150 

It  will  be  seen  that  during  1898  there  were  in  the  Dominion,  313  stations  at  which  observations 
were  taken  and  lorwarded  to  the  Central  Office  at  Toronto.  At  Chief  Stations,  Telegraph  arid  some 
few  of  the  Special  Stations,  the  observers  are  paid  for  the  time  which  they  devote  to  observing 
duties,  but  at  the  bulk  of  the  stations,  the  work  performed  is  purely  voluntary,  the  Department 
simply  supplying  the  necessary  instruments,  and  to  these  volunteer  observers  who  in  the  interest 
of  their  country  and  of  science,  devote  their  time  gratuitously  to  the  work,  is  due  the  thanks  oi  the 
Canadian  public,  and  of  this  Service  in  particular. 

The  observations  telegraphed  to  the  Central  Office  for  the  purpose  of  forecasting,  are  those 
taken  at  8  a.m.  and  8  p.m.,  7.5th  Meridian  Time,  at  30  stations  between  British  Columbia  arid  New- 
foundland. They  are  as  follows:— Victoria,  Kamloops,  Barkerville,  Calgary,  Edmonton,  Medmne 
Hat,  Prince  Albert,  Battleford.  Swift  Current,  Qu'Appelle.  Mmnedo^a,  Winnipeg,  Port  Arthur, 
White  River,  Parry  Sound,  Southampton,  Port  Stanlev,  Kingston,  Eocklitle,  Ottawa,  Montreal, 
Quebec,  Father  Point,  Anticosti,  Chatham,  Grand  Manan,  Yarmouth,  Halifax,  Charlottetowu, 
Svdney,  St.  .Tohns,  Newfoundland,  Bermuda.  The  whole  of  these  reports  are  usually  rec^ved  in 
Toronto  before  9.30  o'clock,  and  the  majority  of  them  are  forwarded  to  the  United  States  Weather 
Bureau,  Washington,  which  P.urrau  in  return,  supplies  this  Office  with  some  fifty-four  reports  from 
stations  scattered  over  the  United  States,  and  we  are  thus  provided  with  a  very  comprehensive 
synoptic  chart  on  which  to  base  our  forecasts.  The  chart  is  usually  ready  for  use  at  a  quarter  to 
ten  a.m.  and  p.m.,  and  the  forecast  official  then  proceeds  to  draw  the  isobars,  &c.,  &c.  Since 
August,  1896,  between  sixty  and  seventy  copies  of  the  chart  have  been  struck  off  by  means  of  the 
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mimeograph,  a  dupliialinir  macliino,  and  supplied  to  various  shipping  firms,  the  Toronto  Hoard  of 
Trade,  to  some  ot'tlie  public  sehouls  and  to  sn<h  persons  in  Tonmtd  and  Hamilton  as  agree  to  post 
them  where  they  may  he  seen  hy  the  puhlic. 

Sinee  the  month  of  July  a  Uaily  (.'hart  has  been  prei)ared  in  Victoria,  B.C.,  under  the  super- 
vision of  Mr.  Iv  Baynes  lu-ed,  assisted  by  Mr.  F.  Napier  Denison,  late  of  the  Central  OITiie.  On 
the  chart  are  entered  the  various  8  a.m.  and  M  p.m.  reijorts  from  stations  in  British  Columbia,  the 
North-west  Territories,  aiul  Manitoba,  which  are  collected  at  Wi:inipeg  and  forwarded  to  Victoria, 
also  reports  from  some  eighteen  stations  in  the  United  States,  which  through  (he  courtesy  of  the 
Chief  of  the  Weather  Bureau  are  forwarded  to  Victoria  from  Portland,  Oregon.  In  November  daily 
forecasts  for  VaneouviM-  Nland  and  the  Lower  Mainland  of  l>ritish  Columbia  were  commenced  and 
have  since  been  continued  regularly.  Storm  signal  masts  have  been  erected  at  Victoria  and  \'an- 
couver.  It  is  hoped  that  it  will  soon  be  jiossible  to  extend  the  forecasts  to  the  interior  of  British 
Columbia,  and  perhaps,  the  more  wu'stern  parts  of  the  North-west  Territories. 

"When  considered  necessary,  warnings  of  gales  are  despatched  to  the  various  storm  signal 
stations  in  the  Dominion,  which  number  sixty-nine,  thirty-three  being  on  the  Great  Lakes,  and 
thirty-six  on  the  coasts  of  the  Gulf  of  St.  Lawrence  and  the  ilaritime  Provinces.  The  accompanying 
cut  shows  the  signals  used  for  warning  purposes,  and  following  is  a  list  of  the  stations  : — 


DAY  SIGNALS 

■H  No.4^k 


.NIGHT  SIGNALS 

(white   light) 
No  2or4. 


No1or3 


No. 

1.- 

— Moderate  gale  at  firs 

t  from  an  Easterly  or 

Southi 

I'rly  direction. 

No. 

2.- 

— ^loderate  gale  at  first  from  a  AYesterly  or 

Northi 

>rly  direction. 

No. 

3.- 

—Strong  gale  at  first 

from 

an  Easterly  or 

Southi 

■rly  direction. 

No. 

4.- 

—Strong  gale  at  first 

from 

a  "Wester  y  or 

Northerly  direction. 

Fort  William, 

Port  Burwell, 

Grand  River, 

Digby, 

Port  Arthur, 

Port  Dover, 

I'aspebiac, 

St.  Martin's, 

Sault  Ste.  Marie, 

Port  Colborne, 

Caraquet, 

Point  Lepreaux 

Parry  Sound, 

Port  Dalhousie, 

Dalhousie, 

Brier  Island, 

Midland, 

Burlington  Beach, 

Bat  hurst, 

Yarmouth, 

Wiarton, 

Oakville, 

Shippiffau, 

Liverpool, 

Owen  Sound, 

Port  Credit, 

Point  Escuminac, 

Halifax, 

Tobermory, 

Toronto, 

Chatham, 

Liscomb, 

Colliugwood, 

I'ort  Hope, 

I'oint  du  Chene, 

Port  Hastings, 

Southampton, 

Cobourg, 

Summerside, 

Port  Hood, 

Kincardine, 

Deserouto, 

Charlottetown, 

Canso, 

Goderich, 

Point  Prinyer, 

Tignish, 

Cheticamp, 

Bayfield, 

Kingston. 

Georgetown, 

Ingonish, 

Sarnia, 

Father  Point, 

Souris, 

North  Sydney, 

Amherstburg, 

Fox  River, 

Pictou, 

Port  Morieu. 

Pelee  Island, 

Gaspe, 

St.  Andrew's, 

Port  Stanley, 

Perce, 

St.  John, 

» 
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During  the  year  1,280  storm  waruiu-'s  were  issued  to  the  various  districts  in  Cauada  where 
signals  are  displayed,  and  of  this  number  l,0i)9  or  82  8  per  cent  were  verified;  69  warnings  were 
received  late  owing  to  issue  and  87  on  account  of  delay  in  transmission.  In  connection  with  the 
warnings,  the  probable  directions  IVom  which  the  gale'would  blow  were  also  given,  and  of  the 
1,019  warnings  verilied  as  to  force,  930  or  91-3  per  cent  were  fully,  and  1,009  or  992  per  cent  fully 
and  partially  verilied. 

Forecastswere  issued  twice  each  dayto  thefollowing  districts:  Manitoba, Superior, Georgian  Bay, 
Lower  Lake  Region,  Ottawa  Valley,  Upper  St.  Lawrence,  Lower  St.  Lawrence,  tlulf  and  Maritime 
Provinces,  east  and  west.  The  morning  forecast  is  regarded  as  being  more  especially  for  the 
benefit  of  mariners,  and  is  posted  in  all  the  principal  ports  of  the  Dominion,  besides  at  many  inland 
places,  it  usually  covers  both  the  day  of  issue  and  the  day  following,  and  a  sp(M'ial  etFiirt  is  made 
to  accurately  predict  the  force  and  direction  of  the  winds.  The  forecasts  issued  at  10  p.m.  are 
telegraphed  the  same  evening  to  all  places  issuing  morning  papers,  in  which  in  nearly  all  instances 
they  are  published,  and  besides  this,  east  of  Regina,  Assa ,  as  soon  as  the  telegraph  offices  open  in 
the  morning,  the  first  thing  sent  over  the  wires  is  the  forecast  for  the  coming  day,  which  is  posted 
in  a  conspicuous  place.  In  order  to  disseminate  m(n-e  generally  the  daily  forecasts  to  the  agricul- 
tural community,  through  the  co-operation  of  the  principal  railways,  discs  indicating  the  weather 
to  be  expected  are  each  day  displayed  on  the  baggage  vans  of  outgoing  morning  trains,  and  thus 
farmers  living  far  from  a  telegraph  office  may  obtain  a  general  knowledge  of  the  daily  forecasts. 

THE  WEATHER  OF  1898. 

In  the  following  remarks  upon  the  weather  of  1898  some  phenological  notes  by  observers  are 
included.  As  in  nearly  every  case  only  the  common  names  of  migratory  birds,  &c.,  were  given  in 
these  notes,  they  cannot  be  considered  generically,  nevertheless,  they  will  doubtless  be  found  of 
interest  to  those  who  are  familiar  with  them. 

January. — The  chief  characteristic  of  the  weather  of  January  was  the  unusually  high  temper- 
ature which  prevailed  everywhere  excepting  in  eastern  Quebec,  the  Maritime  Provinces  and  the 
western  portion  of  Vancouver  Island,  where  on  the  contrary  it  was  below  average.  Some  unusu- 
ally high  maximum  temperatures  were  recorded,  more  especially  in  Ontario,  60°  being  reported 
from  one  station,  and  between  50'^  and  60°  from  several  places  in  this  Province.  The  minimum 
temperatures  were  not  exceptional.  The  precipitation,  though  somewhat  unusual  in  a  few 
districts,  did  not  differ  much  from  normal,  the  chief  excess  being  in  the  southern  portion  of 
Ontario  and  the  chief  deficiency  in  the  North-west  Territories.  In  British  Columbia  the  precipi- 
tation was  mostly  rain  in  the  western  portion  and  snow  in  eastern  districts.  Much  rain  fell 
in  southern  and  western  Ontario  on  the  12th,  20th  and  22nd,  but  with  these  exceptions  the  prei-i- 
pitation  in  Canada  was  chiefly  snow.  The  amount  of  cloud  in  British  Columbia  was  imusually 
large  ;  in  the  Territories  and  Manitoba,  however,  it  was  generally  below  average.  In  the  western 
half  of  Ontario  there  was  rather  more  cloud  than  usual,  whilst  over  the  eastern  half  it  was  less 
than  average.  At  most  stations  in  other  districts  the  amount  of  cloud  was  about  average.  Strong 
winds  and  gales  were  unusually  frequent  in  Ontario  and  eastward  to  the  Atlantic,  a  velocity  of 
55  miies  per  hour  beiusr  reportecl  at  Toronto,  62  miles  at  Father  Point,  Que.,  5s  at  Grand  Manan, 
N.B.,  and  57  at  Low  Point,  N.S.  West  of  Ontario  the  winds  were  mostly  moderate  with  frequent 
calms,  excepting  over  the  Upper  Mainland  of  British  Columbia  where  fresh  to  strong  winds 
prevailed,  and  in  Manitoba  where  four  gales  occurred.  At  Victoria,  B.C  ,  violets,  snowdrops, 
crocus  and  polyanthus,  were  in  bloom  on  the  31st.  On  Kuper  Island,  B.C.,  robins  were  noted  on 
the  24th,  and  snowdrops  were  in  bloom  on  the  same  date.  The  Fraser  River,  15. C,  was  open  to 
navigation  throughout  the  month.  The  greatest  thickness  of  ice  reported  in  the  Territories  was 
26  inches  at  Moose  Jaw,  and  the  least,  16  inches  at  Banff.  In  Ontario  the  greatest  thickness  was 
25  inches  at  White  River,  and  the  least,  2  inches  at  Port  Stanley.  In  the  Maritime  Provinces  30 
inches  were  measured  at  Bathurst,  N.B.,  and  11  inches  at  Yarmouth,  N.S.  In  most  districts  there 
was  good  sleighing,  the  chief  exception  being  southern  Alberta  and  western  Assiniboia,  where 
there  was  only  a  light  covering  of  snow. 

February. — Throughout  Canada,  with  some  quite  local  exceptions,  ihe  weather  was  unusually 
mild,  more  especially  in  the  southern  portion  of  Manitoba,  Quebec  and  the  Maritime  Provinces, 
where  the  temperature  was  considerably  above  average.  In  most  districts  there  was  much  cloud, 
which  doubtless,  arrested  radiation  and  materially  helped  towards  a  high  mean  temperature.  The 
precipitation  was  also  somewhat  above  average  in  nearly  all  districts,  the  chief  exceptions  occur- 
ring in  portions  of  Quebec,  Nova  vScotia  and  Prince  Edward  Island,  were  at  most  stations  it  was 
below  average.  In  British  Columbia  frequent  falls  of  rain  quickly  melted  the  snow  that  fell,  and 
by  the  28th  there  was  little  upon  the  ground,  excepting  high  up  in  the  mountains.  Eastward 
from  this  Province  the  precipitation  was  almost  altogether  snow,  excepting  in  the  southern  portion 
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of  the  Maritime  Proviines,  where  there  was  much  rain,  which  iu  some  instances  caused  considt-r 
able  dan  age  to  teh'pfraph  wires  and  trees,  freezinpr  upon  iht-m  as  it  fell.  In  Qaebec  the  d<pth 
of  snow  on  the  h'vel  ranges  was  between  3  and  o  leet  on  the  2Hth;  in  the  central  and  northern 
portions  of  New  Bruii.>iwi>k  it  was  from  ;^5  to  '>  feet  in  depth  ;  in  Saskatchewan  it  was  from  ;'.0  to 
40  inches,  and  in  ^Ianitol>a  fn>m  li  to  20  inches.  In  Ontario  there  was  little  snow  near  Lake  Ontario, 
but  elsewhere  there  was  good  sleiiihing.  Strong  winds  and  gales  were  recorded  ratlier  fre(juently 
in  most  districts,  and  in  some  instances  they  were  unusually  severe.  In  N'ancouver  Island  the 
wind  attained  a  velocity  of  (10  miles  per  hour  upon  several  occasions.  In  the  Territories  there 
was  a  stormy  period  from  the  13th  to  23rd,  when  much  snow  fell.  In  Ontario  heavy  gales  occurred 
on  the  2iid,  l')th  and  20th.  In  Quebec  there  were  gales  on  the  1st,  16th,  20th  and  2:!rd,  a  velocity 
of  Til)  miles  per  hour  being  recorded  in  (Quebec  during  the  latter  storm.  In  the  Maritime  Proviu'-es 
there  were  gales  on  the  22nd  and  2-'rd,  but  with  these  and  a  few  other  exceptions  the  winds  were 
comparatively  light  in  this  portion  of  the  country.  The  only  reports  ol  a  spring  liki' character 
came  from  British  Columbia  and  Nova  Scotia,  the  piping  of  frogs  being  heard  in  Viitoria,  B.('.,  on 
the  9th,  robins  being  noted  at  Cliilliwack,  15.C'.,  on  the  1st,  and  at  Pictou,  N.S.,  on  the  23rd.  At 
New  Westminster,  garden  rhubarb  and  many  bulbous  plants  were  well  up  on  the  loth.  At 
Agassiz,  B.r.,  several  shrubs  w^ere  coming  into  leaf  on  the  28th. 

M.\RCH. — The  weather  of  March  was  even  milder  abnormally  thun  that  of  l-'ebruary,  except- 
ing in  the  North-west  Territories  and  the  eastern  portion  of  British  Columbia,  where  the  tempera- 
ture was  below  average.  In  Ontario  and  Quebec  the  temperature  was  as  much  as  12^  above 
average  at  some  places,  and  in  the  Maritime  Provinces  the  departure  exceeded  7*^  at  several  places, 
-f  8"9  at  Bat  hurst,  N.B.,  being  the  greatest.  In  British  Columbia  the  weather  varied  consider- 
ably with  the  district,  but  generally  it  was  fine  in  the  western  portion  and  exceptionally  gloomy 
in  eastern  districts.  In  the  Territories  and  Manitoba  there  was  fine  mild  weather  during  the  first 
half  of  the  mouth,  after  which  it  became  quite  wintry  again.  In  Ontario  and  Quebei'  the  high  tem- 
perature was  accompanied  by  much  bright  sunshine,  and  altogether  the  weather  was  extremely  fine. 
In  New  Brunswick  and  Nova  Scotia  the  weather  was  also  extremely  line  and  mild,  it  becoming 
quite  spring-like  after  the  5th.  The  precipitation  was  below  average  in  British  Columbia,  Quebec 
and  the  Maritime  Provinces,  and  above  elsewhere.  In  British  Columbia  there  was  much  rain.whi  Ist  in 
the  Territories  and  Manitoba  the  precipitation  was  almost  wholly  in  the  form  of  snow.  In 
Ontario  and  Quebec  rain  fell  chielly,  but  in  tlie  Maritime  Provinces  rain  and  snow  were  almost 
equally  divided.  Comparatively  few  gales  were  reported  during  the  month,  the  greatest  number 
occurring  in  Manitoba,  and  there  were  many  calms  in  most  districts.  On  the  31st  there  was  little 
snow  upon  the  Q-round  in  Nova  Scotia,  southern  Ontario,  southern  Alberta  and  western  British 
Columbia,  the  ground  being  quite  bare  in  some  districts,  whilst  in  other  portions  of  the  country 
the  depth  ranged  from  4  to  31)  inches.  The  thickness  of  ice  on  the  31st  at  Banff,  Alta,  was  23 
inches;  ar  Medicine  Hat,  N.W.T.,  24  inches;  at  Swift  Current,  N.W.T.,  24  inches;  at  liattleiord, 
N.W.T.,  18  inches;  at  Resrina  N.W.T.,  18  inches;  at  Fredericton,  N.B.,  14  inches,  and  10  inches 
at  Chatham,  N.B,  On  Kuper  Island,  B.C.,  frost  occurred  upon  eight  nights  ;  ploughing  com- 
menced on  the  8th.  At  Chilliwack,  farm  seeding  continued  through  t!ie  latter  half  of  the  month, 
potatoes  being  planted  on  the  Itith  ;  at  this  place  wild  currant  was  in  bloom  on  the  20th.  At 
New  Westminster  peach  trees  were  in  full  bloom  on  the  1.5th,  most  fruit  trees  showing  some 
blossom  on  the  3rd.  At  Broadview,  N.W.T.,  many  migratory  birds  had  arrived  by  the  31st.  At 
Oonikup  an  eagle  was  noted  on  the  10th.  The  following  additional  notes  were  received  :  — 
Brandon.  Man. — Crows  on  31st.  St.  Albans,  Man.^ — Crows  on  30th.  Cartwright,  Man.— Robins 
on  loth  ;  Canada  goose  on  31st.  Norqiiay,  Man. — Wild  geese  on  30th.  Pembina  Crossing,  Mau.-- 
Canada  goose  on  30th;  rough  legged  brizzard  on  27th.  Aweme  and  Minnedosa,  Man. — Crows 
on  30th.  Beatrice,  Ont. — ButterUies  on  0th  ;  robins  on  li'th.  Jermyn,  Out. — Ploughing  on  15th  ; 
rivers  open  on  15th;  robins  on  17th.  Oliver's  Ferry,  Out — River  open  on  28th;  ducks,  black- 
birds and  robins  on  loth.  Clontarf,  Ont. — Robins  on  18th.  Birnam,  Ont. — Robins  and  blackbirds 
numerous  on  7th  ;  frogs  piping  on  14th  ;  soft  maple  in  bloom  on  20th.  Graveuhurst,  ( )nt. — Gulls 
on  15th  ;  robins  on  17th  ;  navigation  open  on  29th.  Aurora,  Ont. — Song  sparrow  and  blackbirds 
on  17th;  robins  on  15th.  Stouffville.  Ont.— Gulls  on  9th;  robins  on  10th;  bluebirds  on  13th. 
Georgetown,  Ont. — No  sleighing  after  Oth  ;  robins,  bluebirds  and  plover  on  9th  ;  wild  geese  on 
IGth;  frogs  piping  on  17th;  blackbirds  on  18th;  pha-be  on  16th.  Arden,  Ont. — Blackbirds  on 
12th.  Elgin,  Ont. — Frogs  piping  on  19th;  frost  out  of  ground  on  31st.  Carlton,  Ont. — Song 
sparrow  and  purple  grackle  on  13th;  bluebirds  and  robins  on  16lh.  Peterboro.  Ont — Robins  on 
10th  ;  blackbirds  on  18th.  Port  Dover,  Ont. — Robins  phcobes,  bluebirds,  waxwings,  blackbirds 
on  9th.  Owen  Sound,  Out. — Navigation  opened  on  23rd;  snowdrops  in  bloom  on  11th;  plough- 
ing on  Itith  ;  frogs  piping  on  17lh.  Wiarton,  Ont. — Crocuses  and  snowdrops  in  bloom  on  31st ; 
robins  on  Sth  ;  blackbirds  on  25th.  Collingwood,  Ont — Robins  on  loth.  Stony  Creek,  Out, — 
Wild  geese  on  17th.  Stratford,  Ont. — Robins  on  11th  ;  blackbirds  on  IGth  ;  frogs  piping  on  2uth  ; 
snowdrops  in  bloom  on  31st      Paris,  Out.  — Robins  and  wild  geese  on  13th  ;  frogs  piping  on  21st; 
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snowdrops  lu  bloom  ou  10th  ;  crocus  on  26th.  Orillia,  Out. — Robins  ou  15th.  Midhind,  Out. — Ice 
all  gout'  ou  18th  ;  robins  on  9th.  Barrie,  Out.  -  Last  sleighing  on  12th  ;  robins  on  17th;  ice  gone 
by  28th  ;  grass  growing  after  28th.  St.  George,  Out. — Robins  ou  2C)th.  DeCewsville,  Out. — 
Blackbirds  on  !ith ;  song  sparrows  on  Tth ;  bluebirds  ou  10th;  robius  ou  11th;  frogs  piping  on 
12th;  ph(ebe  ou  29th.  Emsdale,  Out  — Robins  ou  10th.  Boguor,  Out.— Blackbirds  on  18th; 
robius  ou  19th.  Sparrow  Lake  Out. — Ice  ou  Lake  broken  up.  Erasmus,  Out. — Robius  and  blue- 
birds ou  14tli  ;  frog.s  piping  ou  18th;  snipe  ou  22ud  ;  blackbirds  on  2;')th  ;  crocus  aud  snowdrops 
blooming  ou  19th.  Heron  Bay. — Robius  on  28th.  Tillsouburg,  Out  — Robins  on  2nd  ;  trees 
budding  or  31st.  Quebec — Ice  in  harbour  broken  up  aud  scattered  ou  31st;  gulls  ou  24th. 
Point  LePreaux,  N.B. — Sleisrhiug  over  by  19ih;  ice  ou  ponds  and  river  breakiug  up.  Parker's 
Ridge,  N.B. — Robins  on  22nd  ;  bluebirds  ou  24th  ;  wild  geese  ou  27th.  Fredricton,  N.B. — Robins, 
song  sparrows,  junco  and  goldfinch  seen  between  20th  aud  31st.  Parrsboro,  N.rf. — Robins  aud 
wild  geese  ou  15th.  Halifax,  N.S. — Grass  growing  in  sheltered  places  on  24th  ;  robins  numerous 
on  29th  ;  sleighing  over  on  Sth  ;  wild  geese  numerous  on  10th  ;  crocus  in  bloom  ou  16th.  Sydney, 
N.  S. — Harbour  free  of  ice  ou  31st;  many  birds  arrived  by  31st.  Port  Hood.  Low  Point  and 
Louisburg,  N.S. — Navigation  open  ou  31st.  Charlottetown,  P.E.I. — Grass  growing  on  27th; 
navigation  opou  on  29th. 

April. — The  weather  of  April  did  not  differ  miu'h  from  normal,  excepting  locally,  the  chief 
difference  being  the  rather  high  mean  temperature  in  the  eastern  portion  of  tlie  country  and  iu 
British  Columbia,  the  low  mean  temperature  iu  the  Territories,  aud  the  excessive  precipitation  iu 
the  Maritime  Provinces.  There  was  much  bright  suu.shiue  in  most  districts  west  of  New  Bruns- 
wick to  the  Pacific  Coast,  where  also  the  precipitation  was  generally  a  little  below  average,  but  iu 
the  Maritime  Provinces  it  was  exceptionally  gloomy.  Frosts  occurred  rather  frequently  iu  every 
province,  more  especially  during  the  first  half  of  the  month,  and  in  the  Territories  zero  temperatures 
were  recorded  upon  several  occasions  from  the  1st  to  the  7th.  iJuring  the  mouth  few  storms  of 
any  importance  were  reported,  one  gale  only  occurring  in  the  Territories  and  Mauitoba,  three  iu 
Ontario,  two  in  Quebec,  aud  four  in  the  Maritime  Provinces,  most  of  which  were  moderate.  In 
northern  districts  there  was  snow  upon  the  ground  up  to  the  10th,  but  a  few  days  later  it  had  all 
disappeared,  the  ground  being  bare  in  Quebec  on  the  l7th.  Many  cold  nights  during  the  mouth 
somewhat  checked  vegetation,  but  plant  life  generally  was  iu  excellent  condition  on  the  81st.  The 
followiug  pheuological  notes  were  received  :  Kamloops,  B.C. — Wild  geese  on  1st.  Uouald,  B.C. — 
Robius  ou  1st.  Nicola  Lake,  B.C. — Swallows  ou  26th.  Dink  Lake,  N.W.T. — Anemone  in  blooiu 
on  24th  ;  wild  ducks  on  9th,  wild  geese  on  6th  ;  trees  iu  bud  on  30th.  Yarrow,  Alta. — Geese  aud 
ducks  on  9th  ;  ice  gone  by  19th.  Alameda,  N.W.T. — Crocuses  iu  bloom  on  21st.  Moose  Jaw, 
N.W.T. — Geese,  hawks  and  blackbirds  ou  6th,  ducks  and  snipe  on  8th  ;  prairie  anemone  in  bloom 
on  27th  ;  farm  seeding  ou  18th.  Regiua,  Assa. — Crows  and  hawks  on  tst,  ducks  aud  geese  ou  7th. 
Calgary,  Alta. — Seeding  well  advanced  on  30th;  snow  gone  by  10th  ;  grass  green  by  29th  ;  river 
opened  ou  25th.  Banff,  N.W.T. — Robins  ou  3rd,  ducks  on  12th.  butterflies  on  13th,  blackbirds  on 
14th  ;  willow  budding  on  10th ;  Frogs  piping  on  25th  Prince  Albert,  N.W.T. — Farm  seeding  be- 
gan on  20th  ;  river  opened  on  25th.  Cannington  Manor,  N.W.T. — Willow  budding  on  20th. 
Oonikup,  N.W.T. — Crows  on  3rd,  wild  geese  ou  5th,  song  sparrow  ou  7th,  ring  plover  ou  8th, 
robins  numerous  on  14th,  blackbirds  on  16th ;  frogs  piping  on  19th  ;  Saskatchewau  River  open  ou 
24th  ;  loon  on  30th.  Winnipeg,  Man. — Snow  gone  on  10th  ;  ducks  aud  crows  ou  7tli.  Miuuedosa, 
Man. — Wheat  seeding  over  by  28th;  wild  geese  on  3rd,  ducks  on  15th,  song  sparrow,  plover, 
meadow  larks  on  8th,  robius  aud  wrens  on  10th;  frogs  piping,  and  crocus  in  bloom  on  27th. 
Cartwright,  Man.^ — Catkins  ou  white  poplar  ou  25th.  Portage  la  Prairie,  Man.  — Frogs  pipiug  ou 
14th  ;  ice  on  river  broken  up  oji  15th  ;  robius  and  blackbirds  ou  1 6th  ;  wild  crocus  iu  bloom  ou  21st ; 
crows,  wild  geese  and  snipe  on  1st,  wild  duck  and  meadow  lark  on  7th ;  farm  scicdiug  commenced 
on  12th.  Emerson,  Man. — River  open  on  16th  ;  seeding  started  on  18th.  Mary  Hill,  Man, — Ducks 
and  crows  on  7th  ;  ground  bare  of  snow  ou  10th.  Pembina  Crossing,  Man. — Killdeer  plover  and 
ducks  ou  6th,  blackbirds,  robius  and  kestrel  hawk  ou  8th,  kingfisher  ou  10th,  gulls  ou  12th,  sand 
hill  cranes  ou  13th,  woodpeckers  ou  14th  ;  frogs  piping  ou  14th  ;  anemones  iu  bloom  on  15th,  willow 
iu  bloom  ou  l7th,  poplar  iu  bloom  ou  21st ;  sooty  teru,  doves,  salmon  breasted  gulls  ou  22ud,  sand 
martins  on  23rd,  Baltimore  orioles  on  26th  ;  black  currant  bushes  in  leaf  ou  29th  ;  river  open  on 
7th.  Barnardo,  Man. — Meadow  larks  on  12th,  wild  gee.se  on  14th.  St.  Albans,  Man. -River  open 
ou  19th ;  meadow  larks  ou  Hrd,  ducks,  geese  and  robins  ou  7th  Brandon,  Man. — Wild  geese  on 
11th,  vesper  sparrows  ou  4th  ;  snow  gone  by  11th ;  bees  out  ou  14th  ;  willow  iu  bud  on  6th  ;  ice 
gone  by  20th  ;  wheat  up  ou  20th.  Morden,  Mau. — Meadow  larks  on  1st,  blackbirds  on  10th,  ducks 
and  geese  on  15th  ;  wheat  above  ground  on  30th.  Beatrice,  Out. —  Frogs  piping  ou  8th.  Peter- 
borough, Out — Swallows  on  9th;  frogs  piping  ou  10th  ;  soft  maple  iu  leaf  on  30th.  StoufFville, 
Ont. — Soft  Maple  aud  elm  in  bloom  on  8th;  wheat  seeding  on  llth.  Midland,  Out. — Soft  maple, 
in  leaf  ou  30th.  Cottam,  Ont. — Peaches,  plum,  apricot  and  cherry,  in  bloom  on  30th.  Millbrook, 
Out. — Mountain  ash  iu  firll  leaf  on  30th.  Ottawa,  Out. — Seeding  on  llth.  Clontarf,  Ont. — Plough- 
ing on  1st,  seeding  on  7th ;  swallows  on  30th.     Fort  William,  Ont. — Navigation  open  on  3rd. 


10  THE    WEATIIRfl    OK    1898. 

Hiirrii',  Out. — Froj^s  piping:  on  llith  ;  <uriant  aud  ijooseberry  bush.-s  ••omiiifr  into  Icnf  on  20th. 
Collinswood,  Out.  — AVotl  ancinou.'  in  bloom  on  11th,  ilo<^t<M)th  vioU-t.s  in  bloom  .m  -I'.lrd.  Wiarton. 
Out.— l*'rogs  piping  on  l.'>th;  willow  and  poi>lar  in  l)lo(»m  on  ;^Oth  Tort  Dover,  Ont.— Apricot, 
poach,  pear  and  cherry  trees  in  bloom  on  25th,  lilac  in  leaf  on  2sth.  Swallows  on  JJOth.  White 
Iviver,  ( Int.— River  opened  on  loth  ;  robins  seen  on  18th.  St.  (ieorcre,  Out.— Apricots  in  bloom  on 
30th.  Port  Hope,  Ont. — Trees  coming  into  leal' on  80th.  Georgetown,  <  hit.  Swallows  on  lHh; 
soft  maple  in  bloom  on  loth,  hii>h-holder  on  lilth,  dandelions  in  bloom  on  'Jord,  seeding  on  I7th, 
lilac  in  leaf  on  30th.  Gravenhurst,  Out.,— Frogs  piping  on  8th.  Ten  e.  Que. — Snow  in  gnllies  on 
30th.  Father  Toiut,  Que.— Violets  in  bloom  on  -Joth  ,  ploughing  on  liith  ;  Currant  bu.shes  budding 
on  30th  Queb^'c  Que.— Navigation  opened  on  18th.  St.  Stephen.  N.R.— Alder  in  bloom  on  10th, 
elm  in  l>loom  on  l''th.  red  maple  in  bl(  om  on  liOth.  Frederi<ton,  N. 13. —Ice  in  river  drifting  out 
on  liith  ;  frogs  pipiuLr  on  I'.Hh.  Toint  Escumiiiac.  N.l! — Kobinson  4ih  ;  Brant  geese  and  ducks  on 
April  10th  Rathurst.  N.B. — Ice  left  harbour  on  30th.  Dalhousie,  N.Ii-  Snow  in  woods  two  feet 
in  depth  on  30th;  naviiratiou  open  on  30lh.  St  John,  NB.  —  Navigatton  open  on  18th.  Halifax, 
NS  — Tree  froes  on  1  Ith  ;  loons  and  American  osprey  cm  16th,  Savanah  sparrow  on  2;!rd.  Sydney, 
N.S.— Naviiration  open  on  14th:  robins  on  2fith.  Yarmouth,  N.S.— Swallows  on  7th  ;  martins  on 
10th.     Parrsboro',  N.S. —  Uobins  on  loth  ;  alder  aud  maple  in  bloom  on  30th. 

May. — The  weather  throughout  the  greater  part  of  the  country  wasextreraely  fine,  more  especially 
over  the  western  portion,  where  there  was  an  ex<  essive  amount  of  bright  sunshine,  With  lew 
exceptions,  the  temperature  was  above  average,  aud  although  the  rainfall  exceeded  the  averacre  iu 
Ontario  and  was  in  excess  at  many  stations  in  the  Maritime  Provinces,  it  was  exceedingly  benehcial. 
Hiirh  temperatures  were  recorded  at  many  places.  80''  and  over  occurring  at  Sproat  Lake.  B.C.,  on 
se\^eu  days,  and  80'^  or  higher  on  fourteen  days  at  Agassiz,  B.C.,  fT)"  being  rea<'hed  at  this  latter 
place,  on  the  25th.  Temperatures  at  or  near  l"iO°  were  reached  at  many  plaoes  as  far  east  as  New 
Brunswick.  In  this  aud  the  other  Maritime  Provinces,  how^ever,  the  maximum  temperature 
reported  did  not  exceed  81°-3  recorded  at  Chatham,  N.B.  Frosts  occurred  at  nearly  all  stations 
uv>on  several  occasions,  but  little  damage  was  caused  thereby.  No  gales  of  importance  were 
reported,  the  high  wind.-^  which  reached  the  force  of  a  gale  at  a  few  places  being  t^uite  temporary. 
Vegetation  was  in  a  healthy  condition  in  most  places,  but  growth  was  somewhat  checked  in  the 
Territories  aud  Manitoba  by  cool  nights  and  rather  frequent  frosts.  Pheuological  notes  as  follows 
were  received  from  observers:  Chilliwa<k,  B.C.— Strawberries  ripe  on  20th.  Banff,  N.W.T. — 
Trees  leafing  on  l-'ith  ;  wild  strawberries  in  bloom  on  ITih;  ice  on  Lake  Minnewauke  breaking  on 
6th.  Oonik°ip— Goat  suckers  on  28th.  Canningt  u  Manor— Trees  in  full  .eaf  on  21st;  lakes  free 
of  ice  on  8th.  Yarrow,  N.W.T. — Trees  in  full  leaf  on  2l6t,  box,  elder  and  poplar,  in  leaf  on  31st. 
Rapid  City.  Man.— Ice  one-eighth  of  an  inch  on  27th  and  28th.  Cartwright.  Man.— Seeding  over 
on  loth.  Clontarf— Plum  trees  in  bloom  on  oth,  cherry  and  apple  on  1.5th.  Peterborough,  Ont. — 
Apple  in  blossom  on  2nd.  Otonabee,  Ont.— Fall  wheat  heading  on  31st.  Boiiuor,  Ont.— Trees  in 
full  leaf  on  31st.  Collingwood,  Out.— Apricots  in  bloom  on  13th,  wild  cherry  in  bloom  on  15th, 
apple  in  bloom  on  20th.  Erasmus.  Ont. — Narcissus  and  hyacinthe  in  bloom  on  1st;  swallows  on 
oth  :  hard  maple  in  bloom  on  10th  ;  bobolink  and  whip-poor-will  on  13th,  canaries  on  17th  ;  wild 
plum  in  bloom  on  I'.Hh,  apple  and  pear  in  bloom  on  24th.  Georgetown,  Out. — Wild  strawbenies 
in  bloom  on  1st  and  ripe  on  28th,  wild  plum  and  cherry  in  bloom  on  8th,  garden  strawberries  in 
bloom  on  Oth;  orioles  (American),  goldlimh  and  catbirds  on  11th  ;  early  apples  and  peas  in  bloom 
on  loth ;  humming  Inrds  aud  cucoo  on  15th  ;  ice  formed  on  water  on  5th  and  t!th.  Stouffville, 
Ont.— Black  and  red  currant  and  gooseberry  in  bloom  on  4th,  wild  plum  on  fith,  <herry  on  11th, 
early  apple  and  dandelion  on  I4th.  horsechesnut  on  17th;  catbirds  on  6th,  .swallows  on  10th, 
wrens,  on  14th,  youni:  robins  on  isih.  Gravenhurst.  Ont. — Swallows  on  4th:  jdum  in  bloom  on 
21st.  Arden,  Oiit. — Humming  birds  on  21st.  Haliburlon,  Out.-- Plum  iu  bloom  on  25th.  St. 
Stephen,  N.B — Dandelion  in  bloom  on  3id,  strawberry  on  14th,  apple  and  cherry  on  22nd.  Sack- 
ville,  N.B.  -  Strawberry  on  25th,  apple  on  2!'th.  Georgetown,  PE  I —Horse  <hestnut  in  leaf  on 
22nd;  swallows  on  13th.  Sydney,  N.S. — Robinson  1st.  Parrsboro,  N.S. — Most  trees  in  leaf  on 
24th.-^Charlottetowu,  P.E.L.— Farm  seeding  almost  completed  by  3l6t. 

June.— The  weather  of  .Tune  though  showing  differences  from  normal  in  some  districts,  they 
were  Generally  unimportant,  the  most  unfavourable  conditions  occurring  iu  districts  bordering  on 
Lake  ^Superior  and  in  Manitoba,  also  over  a  portiou  of  the  Territories.  The  temperature  was 
slightlv  above  average  over  the  greater  portion  of  British  Columbia  and  in  Ontario  and  Quebec, 
and  slightly  below  in  the  larger  portion  of  the  Territories,  Mapitoba  and  the  Maritime  Provinces. 
In  mosi  districts  there  was  rather  more  cloiid  than  usual,  this  beinu"  especially  the  case  in  Manitoba 
and  portions  of  the  North-west  Territories.  The  rainfall  varied  considerably,  but  at  most  places 
in  Ontario  and  eastward  to  the  Atlantic  Coast,  also  in  the  Territories,  it  was  somewhat  above 
avera"-e.  The  winds  reached  the  force  of  a  gale  once  in  the  Territories  and  once  iu  Manitoba, 
twice'in  Ontario,  and  once  in  Quebec  and  the  Maritime  Provinces  ;  with  these  exceptions  and  a 
few  others  occurring  quite  locally  during  thunderstorms  they  were  nowhere  more  than  fresh  or 
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strong.  Frosts  occurred  at  a  few  stations  in  British  Columbia  and  at  many  places  in  the  Terri- 
tories and  Manitoba,  also  in  many  districts  eastward  to  the  Atlantic  Coast.  These  frosts  however 
appear  to  have  done  little  damage  and  vegetation  was  generally  in  good  condition  on  the  30th. 
The  following  pheuological  notes  were  received:  Chillivvack,  B.C. — Raspberries  ripe  on  22nd 
Canniugton  Manor,  N.W.T. — Koses  in  bloom  on  30th.  St.  Albans,  Man. — Some  wheat  heading  on 
oOth.  Wiarton,  Ont. — Haying  well  advanced  on  30th.  llubrey,  Ont. — Currents  ripe  on  30tli. 
Stoutfville,  Ont.— Timothy  grass  in  head  on  12ih,  barley  in  head  on  I7th,  clover  hay  cut  on  23rd. 
Erasmus,  Ont. — Raspberries  blooming  on  10th;  fall  wheat  heading  on  1-Jth  ;  strawberries  nearly 
ripe  on  IGth.  Covval,  Ont. — Haying  on  30th.  Greorgetown,  Out. — Haying  commenced  on  25th. 
Collingwood,  Out — Cutting  clover  on  23rd  ;  wild  strawberries  ripe  on  16th.  Ardeu,  Out. — Hay- 
iug  on  23rd.     St.  Stephen,  N.B. — Wild  strawberries  ripe  on  23rd. 

July. — The  chief  characteristic  of  the  weather  of  July  was  the  almost  uniformly  high  mean 
temperature  which  prevailed,  it  being  well  above  average  in  all  districts  excepting  in  Manitoba 
where  on  the  contrary  it  was  below  at  most  places.  Added  to  this  was  a  deficiency  in  the  rainlall, 
that  of  the  North-west  Territories  ouly  being  in  excess  of  average.  In  British  Columbia  and  the 
greater  portion  of  the  Territories  there  was  much  fine  clear  weather,  the  same  conditions  prevail- 
ing in  Ontario ;  but  in  Manitol)a  there  was  much  cloudiness,  and  in  the  Maritime  Provinces  the 
conditions  were  only  a  little  better.  "VYith  the  exception  of  the  high  winds  accompanying  thunder- 
storms few  gales  were  reported,  the  winds  only  reaching  the  force  of  a  gale  twice  in  Manitoba  and 
twice  in  Ontario.  Frosts  were  recorded  at  some  stations  in  the  Territories,  and  as  far  east  as 
Quebec ;  they  appear  to  have  caused  little  or  no  damage,  however,  excepting  in  Ontorio,  where 
vegetation  over  a  large  area  was  much  damaged  on  or  about  the  11th,  when  there  was  an  extra- 
ordinary dip  in  the  temperature.  The  following  notes  were  received :  North  Saanich,  B.C. — 
Barley  ripe  on  30th.  Duncan's  Station,  B.C. — Peaches  ripe  on  30th.  Agassiz,  B.C. — Barley  ripe 
on  31st  ;  peaches  and  plums  ripe  on  31st.  Minnedosa,  Mau. — Barley  cut  on  31st;  haying  com- 
menced on  31st.  Portage  La  Prairie,  Man. — Barley  cut  and  wheat  tiu-uing  colour  on  31st.  Mary 
Hill,  Man. — Haying  commenced  on  25th.  Hillview,  Man. — Wheat  ripening  on  31st.  Oonikup, 
N.W.T. — Raspberries  ripe  on  31st.  Stratford,  Ont. — Hay  and  wheat  all  cut.  Georgetown,  Ont. — 
First  fall  wheat  cut  on  9th,  first  oats  cut  on  25th.  Ottawa,  Ont. — First  barley  cut  on  11th,  fall 
wheat  cut  on  12th,  oats  cut  on  33rd;  spring  wheat  on  27th.  StoufTville,  Ont. — All  grain  crops 
ripe  on  81st.  Halifax,  N.S.-  White  water  lilly  in  bloom  on  9th;  haying  commenced  on  14th; 
bhreberries  ripe  on  23rd. 

August.. — Throughout  the  greater  portion  of  the  country  the  weather  was  extremely  warm, 
and,  excepting  British  Columbia,  the  proportion  of  bright  sirnshine  was  below  average  generall3^ 
The  excessive  mean  temperature  of  July  was  increased  in  August,  more  especially  in  British 
Columbia,  where  it  was  as  much  as  7°  above  average  at  some  stations.  In  Manitoba,  as  in  .Tuly, 
the  temperature  on  the  contrary  was  below  average  in  most  districts.  The  rainfall  varied  con- 
siderably, some  districts  being  affected  by  drought  and  others  by  excesssive  precipitation.  In  British 
Columbia,  Quebec  and  New  Bruuswick  it  was  below  average  generally,  and  in  the  Territories, 
Manitoba  and  Nova  Scotia  it  was  above.  In  Ontario  it  was  average  or  slightly  below,  it  being 
plentiful  in  some  districts,  whilst  in  others  there  was  very  little.  In  British  Columbia  fresh  to 
strong  winds  were  very  frequent  but  no  storms  were  reported.  In  the  North-west  Territories  and 
Manitoba  there  were  stroiig  breezes  on  six  days,  and  on  fifteen  days  the  winds  were  fresh  in  the 
Territories.  In  Manitoba  they  were  also  fresh  on  ten  days  and  upon  two  oi'casions  they  reached 
the  force  of  a  gale.  A  fresh  gale  occurred  on  Lake  Superior  and  a  mcderate  gale  elsewhere,  but 
with  these  exceptions  the  force  of  a  strong  breeze  was  reached  only  on  four  days,  and  fresh  breezes 
only  on  ten  days  in  Ontario.  In  Quebec  the  winds  were  strong  on  seven  days  and  fresh  on  nine 
days.  In  the  Maritime  Provinces  the  winds  were  mostly  light  or  moderate,  strong  winds  being 
recorded  only  three  times  and  fresh  breezes  only  six  times.  Frosts  were  recorded  at  a  very  few 
places  thro\xghout  the  country  but  caused  no  damage.  Few  notes  upon  pheuological  phenomena  ■ 
giving  dates  w^ere  received.  r)kauagan,  B.C — Tobacco  cutting  on  10th.  Qu'Appelle,  N.W.T. — 
Many  birds  flocked  on  31st.  Cannington  Manor,  N.W.T.  Harvesting  of  grain  general  on  29th. 
Norquay,  Mau  — Grain  cutting  nearly  over  on  31st.  Minnedosa,  Man. — Wheat  cutting  commenced 
on  13th.  Emerson.  Man. — Harvesting  of  grain  almost  over  on  31st.  Port  Arthur,  Out. — Wheat 
harvest  over  by  31st.  Savanue,  Ont. — Ice  a  quarter  of  an  inch  in  thickness  formed  on  14th. 
Parker's  Ridsre,  N  B  —  Wheat  harvesting  on  31st.  Point  LePreaux,  N.B. — Foi>-  on  23  days.  Hamil- 
ton, P.E.I. —All  wheat  cut  by  31st.     Halifax,  N.S.— First  oats  cut  on  10th. 

September. — Throughout  the  western  portion  of  the  country  the  weather  was  extremely  fine, 
the  amoirnt  of  cloud  being  generally  below  average ;  it  was  also  comparatively  fine  in  eastern 
districts  though  some  stations  reported  an  excessive  amount  of  cloud.  The  mean  temperature  was 
generally  above  average  excepting  in  Eastern  Quebec  and  portions  of  New  Brunswick,  where  on 
the  contrary,  it  was  somewhat  below.     The  excess  was  not  so  great  as  in  August,  but  at  one  station 
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Ill  Ontario  namely  Sudlmry,  it  was  -i  H°Ft,  and  at  many  placos  it  was  from  ;  2°  to  4°.  The  rain- 
fall was  below  average  in  Uritiirh  Colnmhia,  where  then-  wa.s  much  drought  in  some  districts  and 
below  in  portions  of  Ontario,  namely,  districts  contiguous  to  the  Georgian  Bay  and  Lake  Erie, 
exeeptiua:  the  Niagara  Peninsula.  Klsewhere  the  rainfall  was  above  average.  Excepting  during 
thf  assage  of  thunderstorms,  the  winds  reached  the  force  of  a  gale  in  but  few  instances.  In  tlie 
North-west  Territories  a  velociety  of  :iO  miles  was  recorded  on  the  iintli,  and  at  Winnipeg,  Man., 
3t!  miles  were  registered  on  the  L'Sth.  The  highest  velociety  recorded  iu  <  )ntario,  was  30  miles  on 
the  4th,  and  the  highest  in  the  Province  of  Quebec,  was  30  miles  on  the  llth  at  Father  Point.  At 
Grand  Manaii  a  velociety  of  37  miles  was  noted  on  the  22nd.  A  destructive  tornado  passed  over 
the  Niairara  Peninsula  on  the  20th,  but  the  wind  velocity  was  not  recorded  Frosts  occurred  at 
a  few  places  in  each  Province,  and  in  most  districts  the  foliage  had  taken  on  autumnal  tints,  whilst 
in  many  northern  districts  trees  were  almost  completely  denuded  of  leaves.  Muskowpetuiig, 
N.W.T.— G -ain  crops  all  harvested  by  IGth  ;  leaves  falling  on  iTth.  Brandon,  Man. — Wild  gees*- 
flying  south  on  2;Hh.  Moose  Jaw,  Assa. — Leaves  tuniintf  colour  on  10th,  and  falling  on  27th; 
ducks  and  geese  coming  south  on  30th.  Canningtoii  Manor,  N.W.T. — Trees  changing  colour  on 
14th.  Prince  Albert,  N.W.T. — Trees  bare  by  30th.  Jliunedosa,  Man. -Most  trees  denuded  of 
leaves  by  30th.  Port  Arthur,  Ont. — Trees  bare  by  30th.  Jennyn,  Out. — Trees  still  quite  green  on 
30th  Haliburton,  Out.— Trees  in  full  autumnal  tints  on  30th.  Gravenhurst,  Ont — Geese  going 
south  on  20ih.  Toronto — ^The  warmest  day  of  the  year  was  the  1st,  mean  temperature  80^-7 
swallows  last  seen  on  23rd.  Perce,  Que. — Maple  leaves  turning  red  on  30th.  Mount  Stewart,  N.B. — 
Wild  g.-ese  on  loth.  Halifax,  N.S. — Trees  changed  colour  on  18th.  Parrsboro'  N.S. — Frosts  on 
13th  and  22nd,  killed  all  tenderplants.  Sydney,  N.S. —September  30th,  trees  have  changed  colour, 
and  in  some  instances  leaves  are  falling. 

October. — The  chief  characteristic  of  the  weather  of  October  was  the  large  rainfall  in  Ontario 
where  it  was  considerably  above  average.  It  was  also  above  in  most  places  in  other  portions  of 
the  country,  excepting  in  British  Columbia  where  it  was  almost  normal.  In  Ontario  and  eastward 
to  the  Atlantic  seal)oard  it  was  iinusually  warm,  the  tempo atnre  being  above  average.  In  the 
North-west  Territories  on  the  contrary  the  temperature  was  considerably  below  average,  whilst  in 
British  Columbia  it  varied  with  the  district,  it  being  altogether  about  average.  Throughout  the 
Dominion  there  was  much  cloudy  weather,  more  especially  in  the  North-west  Territories  and 
Manitoba,  where  the  amount  of  cloud  was  considerably  above  averaire  in  most  districts.  Snow  fell 
at  many  places  thioiighout  the  country,  more  especially  diirini;- the  latter  portion  of  the  month,  and 
frosts  were  general,  the  temperature  ialling  to  7'^'o  at  Kueehill,  N.W.T.,  on  the  5th,  to  '■*'"0  at 
Brandon,  Man.,  on  the  30th,  and  to  — 1"^;')  at  White  River,  Ont.,  on  the  27th.  In  British  Columbia 
there  were  frequent  calms  and  only  one  gale  was  reported.  In  Alberta  the  winds  were  mostly 
moderate,  but  in  Assiniboia  strong  winds  prevailed,  the  force  of  a  moderate  gale  being  reached  in 
the  Territories  upon  five  occasions,  and  of  a  strong  gale  once  only.  In  Manitoba  there  was  much 
wind,  live  moderate  and  four  strong  gales  being  recorded.  The  force  of  a  gale  was  reached  six 
times  in  Ontario  over  the  Lower  Lakes,  and  fovir  times  over  the  Upper  Lakes.  In  Quebec  and  the 
Maritime  Provinces,  there  were  four  gales.  Frosts  were  general,  and  by  the  31st  the  trees  were 
denuded  of  leaves  in  most  districts.  Snow  i;pon  several  occasions  was  also  general.  Ice  formed 
on  rivers  almost  everywhere,  and  at  the  end  of  the  month  the  countrv  had  qxrite  a  wintrv  appearance. 
Duck  Lake,  N.W.T.— Wild  ducks  nearly  all  gone  by  23rd.  QuAppelle,  N.W.T.— First  snow 
occurred  on  2-2nd  and  lasted  twenty-one  hours.  Moose  Jaw,  N.W.T.— Snow  buntings  on  29th ; 
fall  plouirhintr  over  on  29th.  Medicine  Hat.  N.W.T. — No  snow  and  no  ice  Stratford.  Ont. — 
Ivobins  all  gone  by  3!st.  Lakefield,  Ont. — Wild  geese  on  25th  and  2nth.  Savanne,  ( )ut. — Wild 
geese  on  31st.  Quebec,  Que. — First  snow  fell  on  loth  ;  autumn  ploughing  almost  over  by  31st.  St 
Stephen,  N.B. — Ground  on  31st  not  yet  froz'-n. 

NoVE.MBEB. — The  weather  of  November  was  chiefly  remarkable  for  the  high  mean  tempera-, 
ture  over  the  greater  portion  of  the  eastern  half  of  the  country,  contrasted  with  the  cool  weather 
over  the  western  portion  of  the  Peninsula  of  Ontario,  the  contradictory  temperature  and  rainfall 
condiiions  in  British  Columbia  and  the  heavy  precipitation  of  the  Maritime  Irovinces.  In  P>ritish 
Columbia,  the  North-west  Territories  and  .Manitoba  the  mean  temperature  thoixirh  varying  consider- 
ably at  diilerent  stations  was  altogether  above  average,  and,  excepting  western  Ontario  where  it  was 
below  average,  it  was  in  excess  eastward  to  the  Atlantic  Coast.  The  precipitation  varied  con- 
siderably in  British  Columbia,  was  somewhat  above  average  in  the  Tenitories  and  Manitoba, 
and  abnormally  heavy  throughout  the  Maritime  Provinces  ;  in  <  tntario  and  Quebec  it  was  somewhat 
below  averaire.  Bright  sunshine  was  in  exce.ss  of  the  average  throughout  ( Ontario  and  in  a  few 
districts  elsewhere,  but  with  these  exceptions  it  was  generally  below.  In  British  Columbia  there 
were  six  gales,  and  the  force  of  a  gale  was  reached  upon  six  or  seven  days  respectively  in  the 
Territories  and  Manitoba.  Six  gales  occurred  iu  Ontario  and  seven  in  Quebec  and  the  Maritime 
Provinces.  LTnusually  heavy  gales  occurred  in  the  Lake  Region  on  the  10th  and  20th  causing 
loss  to  shipping,  also  iu  Quebec  and  the   Maritime  Provinces  on  the  27th^  when  much  property 
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both  at  sea  and  npon  laud  was  destroyed.  In  the  North-west  Territories  and  Manitoba  where  the 
precipitation  was  ehiefly  snow  the  ground  wa.'*  covered  to  a  depth  of  about  G  inches  on  the 
30th.  There  were  also  several  important  snowfalls  in  Ontario  and  more  locally  iu  Quebec  and  the 
Maritime  Provinces.  Temperatures  below  zero  wi-re  recorded  in  each  province  excepting  in  the 
Maritime  Provinces,  the  lowest  being  — SS^O  at  Savaune,  One,  on  the  4th.  At  Victoria,  B.C. — 
Eoses  were  still  in  bloom  on  the  30th.  Indian  Head,  N.W.T. — Good  sleighing  on  30th,  thickness 
of  ice  20  inches.  Alameda,  N.W.T. — Ice  13  inches.  Morden,  Man. — Ice  30  inches.  Cannington 
Manor,  N.W.T. — Snow  buntings  on  1st ;  ice  on  Lakes  24  inches.  Minnedosa,  Man.  —Ploughing 
over  on  5th.  Winnipeg,  Man. — Red  river  frozen  over  on  20th.  Barrie,  Ont.— Trees  bare  by  25th, 
sleighing  on  10th  to  12th  and  26tli  to  30th.  Gravenhurst,  Out.— Lakes  all  open,  only  a  little  ice 
on  shallow  water  near  shore.  Orillia,  Ont. — Luke  frozen  on  28th. — Haliburton,  (Jnt.  — Lake  frozen 
on  25th.  Peterborough,  Ont. —  First  snowstorm  on  10th,  sleighing  on  three  days  following. 
Georgetown,  Out.— Sleighing  on  30th,  harbour  frozen  on  26th.  Clontarf,  Ont.— Sleighing  on  11th 
to  14th,  ploughing  up  to  22nd.  Collingwood,  Ont. — Depth  of  snow  on  ground  on  30th,  7  inches. 
Heron  Bay,  Ont. — All  rivers  and  creeks  frozen  on  30th  ;  depth  of  snow,  0  inches  on  30th.  Reuirevr, 
Ont. —  Ice  4  inches  in  thickness  on  29th. — Father  Point,  Que. — First  sleighing  on  29th.  Quebec, 
Que. — Navigation  closed  on  29th.  Parker's  Eidge,  N.B. — Wild  geese  going  south  on  30th.  St. 
John,  N  B. — River  still  open  on  30th.  Sitssex,  N.B. — Snow  on  ground  3  inches  on  30th.  Halifax, 
N.S. — No  frost  in  ground  on  30th.     Port  Hastings,  N.S. — Snow  buntings  on  I7th. 

Decembee. — The  chief  characteristics  of  the  weather  of  December  were  the  low  mean  tempera- 
tures of  British  Columbia,  Ontario  and  Qtiebec  where  in  most  districts  they  were  below  average 
the  high  mean  temperatures  of  the  Territories,  Manitoba  and  the  Maritime  Provinces  where  they 
were  generally  above  average  ;  also  the  light  preripitatiou  which  was  below  normal  everywhere 
excepting  iu  Ontario,  where  on  the  contrary  it  was  above  average  at  most  places.  In  the  western 
portion  of  the  country  there  was  much  fine  bright  weather,  but  in  the  eastern  half  it  was  for  the 
most  part  dull  and  cloudy.  Comparatively  few  storms  occurred  during  the  month,  nevertheless 
there  was  a  heavy  gale  on  the  5th  and  6th  which  extended  from  the  Great  Lakes  to  the  Atlantic  ; 
and  moderate  gales  occtxrred  in  British  Columbia  on  the  18th  and  19th,  and  in  the  Territories  on 
the  25th,  26th  and  28th.  Over  the  greater  part  of  British  Columbia  there  was  not  enough  snow 
for  sleighing  until  the  27th,  and  in  the  Territories  and  Manitoba  the  ground  was  almost  bare 
throughoirt  the  mouth.  In  Ontario  sleighing  was  good  during  the  greater  part  of  the  month,  in 
Quebec  and  New  Brunswick  it  was  fair,  but  in  Nova  Scotia  there  was  little  or  no  sleighing  until 
after  the  12th.  At  Edmonton,  robins  were  seen  on  the  27th.  The  thickness  of  ice  on  the  31st 
was  14  inches  at  Battleford,  N.W.T. ;  16  inches  at  Swift  Current,  NW.T. ;  12  inches  at  Minnedosa, 
Man.  ;  18  inches  at  Hillview,  Man. ;  17  inches  at  Port  Arthur,  Ont, ;  9  inches  at  "Port  Stanley, 
Ont. ;  10  inches  at  Paris,  Ont.  ;  10  inches  at  Bloomfield,  Ont. ;  7  inches  at  Midland,  Ont. ;  10  inches 
at  Peterborough,  Ont. ;  17  inches  at  Lakefield,  Ont. ;  8  inches  at  Gravenhurst,  Ont.  ;  6  inches  at 
Barrie,  Out. ;  6  inches  at  Orillia,  Ont.  ;  9  inches  at  Renfrew,  Ont. ;  14  inches  at  Clontarf,  Ont. ;  1 
inch  at  Father  Point,  Que. ;  6  inches  at  Charlottetown,  P.E  I.,  and  13  inches  at  Fredericton,  N.B. 
At  Perce,  Que.,  the  harbour  was  free  of  ice  on  the  31st.  At  Toronto  the  harbour  froze  over  on 
the  12th.— F.  F.  P. 
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METKOROUIRICAL  TARLEfi. 

ItEPTii  of  Snow  on  the  Ci-ound  at  the  end  of  Months  (luring  1898. 


rHnVlXCK. 


Snow  in  Inciikh. 


January.        Koliruary. 


Murcli. 


October. 


Kuvctiiber. 


Decombcr. 


North- wKST  Tkrritoribs— 

.'\lniiii'<in 

Ituttlt'foril 
Bantf     . 

Calgarj' . 

Canniiigtuu  Manor. . 
Chaplin   .  ... 

IJ.uk  I,ak. 
K<lm«»nt<m 

(iatcspirtli      

Indian  llt'ad 

Mfdicine  Hat 

M«K>se  .law.    . . . 
Mo.sciiwjH'tung.  . 

Macleod   

Oonikup 

Prince  Albert 

l^u'Apix>lle 

Regina 

S\^^ft  Current    


Manitoba — 

Aweme 

Brandon . . 

Cartwright 

Emerson 

Hillview 

Minnedosa 

Morden   

Millwood 

Mary  Hill  (Reabum). 

Norqnay    

Pen_I)ina  Crossing  ... 

Rapid  City 

Russell 

SSouris 

Treheme 

Winnipeg 


!l 

12 

10 

trace 

8 


10 


Ontario— 

Arden 

.-Vunira 

Hloonifield 

Barrie 

Beatrice 

Bimam 

Bogiior 

Cowal 

Cottam 

Colliugwood . . . 

Clontarf 

Coldstream. .. . 
Durham  ...  . . 
DeCewsville  . . 

Elgin   

Krasmus 

Kort  William . . 
Gior^Tftown.  . 
(Jravenhurst. .. 

Halilnirtim 

Heron  Bay 

.lerm^Ti 

Kitley 

Kingston 

Lansdowne. . . . 

Lindsay   

Lakelield 

Mount  Forest. 

Midland 

Millbriwk 

Orillia 

Ottawa 

Owen  Sound . . 
Port  Arthur  . . 
Princeton ...  . 
Port  Dover  . . . 

Port  Hope 

Paris 

Peterboro' 

Parry  Sound  . 
Port'Sunlev . . 

Rockliffe 

Renfrew 

Stony  Creek.. 


24 

23 

7 


10 
8 


\x 

1 

12 


24 


trace 
14 


20 
very  deep 

18 


15 

18 

2 

15 


12 

10 

17 

7 

1 

none 

— 

— 

.30 

9 
9 

12 

36 

12 

10 

11 

20 

34 

— 

24 

li 

6 
5 

5 

4 

10 

4 

none 

13 

12 

none 

9 

20 

none 

18 

15 

none 

22 

18 

none 

10 

11 

none 





none 

12 

20 

none 

3 

1 

none 

juah  36 

in  bush  36 

patches 

40 

30 

none 

15 

— 

none 

10 

10 

none 

l> 

it 

none 

17 

12 

none 

6 

6 

none 

7 

— 

none 

12 

12 

none 

18 

12 

none 

21 

15 

none 

— 

— 

18 

18 

none 

28 

— 

none 

12 

4 

ntme 

6 

10 

ntme 

13 

13 

none 

— 

— 

none 

8 

8 

none 

0 

25 

none 

— 

12 

none 

24 

18 

none 

26 

2(1 

none 

18 

18 

none 

9 

9 

2 

12 

!) 

none 

5 

6 

none 

8 

trace 

none 

— 

5 

none 

14 

20 

none 

25 

28 

none 

6 

14 

none 

24 

30 

none 

._ 

3C 

none 

8 

12 

none 

M 

21 

3 


16 


trace 


2 
26 
24 
32 

6 
19 


17 


15 

3 

trace 


6 

none 

3 

10 


12 
1 


trace 


2 
trace 


trace 


trace 
trace 


patclieh 
3 


10 
4 


4 
2 

6 
trace 


trace 
4 
2 


none 
1 


trace 


4 
trace 


trace 

7 
trace 


3 


11 


jiatches 

4 

none 

6 

18 

trace 

18 


24 

7 


12 


6 

16 

5 


in  bush  32 

4 

3 


none 
4 
5 


4 

none 


METEOROLOGICAL   TABLES; 

Depth  of  Snow  on  the  Ground  at  the  end  of  Montlis  during  ISdS-^Conduded. 
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PROVINCE. 

Snow  in 

Inches. 

January. 

February. 

March. 

October. 

November. 

December. 

Ontario—  Concluded. 

Sparrow  Lake ....   j -■ • 

16 

10 

«1 

11 
14 
8 

0 

a 

30 

much  snow 

7 

24 

15 

36 
32 
32 

72 
17 
48 

54 
36 
72 
30 

24 
44 

i) 
27 

14 

16 
14 
10 

<l 

20 
36 
20 

7 

15 

2? 
26 

42 
46 
40 
84 
S3 

42 
38 

38 
3 

33 

60 

24 

4 

48 

none 
none 
none 
none 
none 
none 
none 
none 
none 
none 
none 
none 
none 

14 
none 

24 

10 
none 
trace 

16 
none 

9 

1 
30 
19 

3 

8 
10 

1 

in  woods  6 

trace 
2 

1 

2 
6 
6 

4 

2 

10 

3 
3 

2 

none 

in  woods  12 

7 

2 

2 
3 

none 
none 

31 

K 

3 

Sarnia , 

5 

15 

Smith's  Falls 

Toronto 

none 

Woodstock 

White  River                        

none 

Wiartou 

QUSBKC— 

10 



Montreal 

Perce 

18 
5 

Richmond 

New  Brunswick — 

5 

-_ 



Fredericton 

Moncton    .    ,      

Parker's  Ridge 

6 
12 

St.  Jolin 

— 

St.  Stephen 

— 

Digbv                

15 
8 

24 
8 

14 
22 

12 

trace 

12 

6 

in  woods  24 

18 

4 

5 

trace 

5 
5 

none 

none 
none 

trace 

none 

1 


— 

Port  Hood 

— 



Pictou 

Sydney 

Yarmouth 

Prince  Edward  Island— 

1 

1 







Ig  MKTEOROLOniCAL   TAni.Efl. 

\'i  »ii.i  !•  .,f  Pi.ili.tiini'i  iind  Percentage  of  yultiliucnt  in  ooi-h  District,  in  eacii  Month,  and  in  the  Year  1898. 
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K 
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y 
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li 

S5 

la 

X 

y. 

A 

J5 

^ 

J5 

Oi 

r^' 

55 

•<^ 

Z 

i^ 

Janunry 

82 

49 

27 

G 

76-2 

88 

47 

28 

13 

G9  3 

114 

77 

23 

14 

726 

117 

82 

16 

19 

70-9 

1 

;  104 

78 

18 

1 
8J83-7 

Kol>nirtr>' 

7'i 

GO 

9 

784-9 

74 

67 

13 

4 

85-8 

93 

70 

15 

8 

83-3 

95 

81 

9 

6 

900 

83 

70 

10 

3,!K)  1 

Maril.                      .  1 

84 

Gl 

17 

0  82-7 

84 

5G 

21 

7 

79-2 

100 

84 

11 

5 

89-6 

104 

8 

14 

' 

80-6 

91 

80 

6 

691  2 

1 

A|inl 

90 

09 

10 

11  82-2 

9G 

70 

lit 

7 

82-8 

119 

79 

19 

21 

74-4 

119 

72 

21 

26 

69-3'    97 

74 

11 

12  82  0 

May 

81 

57 

17 

7j80-!> 

94 

82 

10 

2 

92 -G 

96 

81 

12 

3 

906 

9G 

80 

13 

3 

90-1 

90 

75 

6 

9  80-7 

.Tuuf. 

8!) 

Go 

15 

9  81-6 

103 

73 

18 

12 

79  G 

111 

83 

15 

13 

81-5 

109 

87 

13 

9 

84-9 

110 

92 

9 

9  87-7 

July 

:i\ 

(il 

21 

978  G 

102 

68 

29 

5 

80  9 

127 

109 

10 

8 

89-8 

12ii 

112 

11 

3 

933 

116 

104 

8 

4  93  1 

AugU!>t  .  . 

s< 

55 

19 

9  77-7 

102 

72 

23 

7 

81-9 

112 

85 

18 

9 

840 

112 

87 

21 

4 

871 

106 

88 

11 

7  88  2 

1 

September 

101 

58 

27 

IG  70-8 

'  120 

70 

37 

13 

73-8 

125 

86 

29 

10 

80  4 

125 

89 

25 

11 

81-2 

103 

77 

19 

784  0 

Octolwr 

8S 

S6 

20 

12,750 

94 

56 

24 

14 

72  3 

110 

74 

23 

13 

77-7 

113 

76 

24 

13 

77-9 

94 

74 

12 

8  4>5  1 

November 

99 

82 

10 

7  87-9 

no 

87 

15 

8 

86  0 

124 

100 

19 

5 

88-3 

128 

103 

21 

4 

88-7 

108 

89 

6 

13:85  2 

December 

102 

79 

1 

884-8 



115 

92 

17 

G 

87-4 

122 

1 

89 

24 

9 

82-8 

125 

98 

19 

8 

86-0 

113 

81 

16 

1678-8 

1 

Total 

1066 

1 

752 

207 

107  80-3 

1182 

830 

254 

98 

81  0 

11353 

1 

1017 

218 

118 

83-2 

1369 

1050 

217 

112 

84-6 

1215 

982 

132 

101  86  3 

1 

U 

PPEK 

St. 

Law 

Lower 

St. 

Law 

-      ' 

KKXi'K  Vai.i-ei.                 hexck  Valley. 
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Verified. 
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"o 
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(S 

y 

& 

u 

H 

b 

^ 
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3 

a 

% 

i 

s 

c 

^ 

^ 

M 

^ 

s 

e 

s 

B 

B 

B 

c 

p 

9 

9 

9 

0 

y, 

106 

y. 

79 

y. 

18 

9 

830 

y, 

91 

y 

60 

y 

18 

y 

13 

75-8 

Jiinimry 

February  

83 

67 

15 

1 

89-8 

85 

75 

9 

1 

93-5 

March 

92 
97 
89 

78 
67 
68 

10 
17 
18 

4 
13 

90-2 
77-8 

88 
95 

88 

78 
63 
61 

6 
14 

20 

4 
18 

7 

92-0 
73-7 
80-7 

May 

386-5 

109 
116 

80 
104 

20 
9 

9  82-6 

384-9 

1 

101 
110 

69 
87 

22 
16 

10 
7 

79  2 
86-4 

July 

August 

103 

87 

12 

4903 

98 

76 

16 

6 

85-7 

September 

103 

74 

18 

11,806 

I  105 

74 

19 

12 

79-5 

October 

95 

70 

18 

7  83  21'    93 

70 

15 

8 

83-3 

November 

109 

90 

10 

987-2[  110 

92 

11 

7 

88-C 

December.- 

U4 

83 

17 

14 

80-3 

110 

91 

13 

6 

88-6 

Total 

1216 

947 

182 

87 

85-4 

.1174 

896 

179 

99 

839 

GULK. 


Verified. 


90 

82 

97 

104 

97 

114 

117 

100 

125 

95 

116 

107 


1244 


941    190 


113 


MAKITrHE. 


77-8 

87-8 
87-1 
83-2 

8-4 
78-9 
83-8 
82-0 
80-8 
85-8 
84-5i 
90-2 


109 
95 
111 
116 
95 
117 
117 
107 
124 
106 
116 
123 


83-3111335 


Verified. 


899 


82     28 


324 


112 


70-2 
85-8 
84-7 
80-r 
76-8 
79-1 
85  5 
80-8 
77-4 
76-7 
79-3 
77-6 


•95 


Total. 


9 

y 


901 
766 
851 
932 
82G 
9G3 

1022 
923 

1031 
888 

1020 

1031 


Verified, 


599  187 
620^  107 
680I  122 
649  158 
631  140 
705I  165 
823|  144 
695  167 
699   228 


a 
Pi 


115|76 


3f» 
49 
125 
55 
93 
56 


61:84 
106  78 


017   180     91 79 


11154 


812 
784 


134 
163 


83141893 


74  86 
84  83 


947  83 


Note.— In 
the  number  fully 


order  to  obtain  the  percentage  of  verification  of  the  predictions,  the  number  partly  verified  is  divided  by  t«-o  and  added  to 
verified,  and  the  result  divided  by  the  total  number  usued. 


IPA-I^T     I. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Qhief  Stations. 


IS  UETKOROLOOICAL   TAllLBS. 

EsQUiMALT,  B.C.*— Lutiiuilo,  48    2G   N.  ;  Ixingitude,  123'  25'  W.      Jicight  above  Sea,  28  feet 
MKAN  U.\KUMKTR10  PRESSUUE  AT  32    KAU. 


1 

MoSTH.                  ' 

1  a.m. 

5  a.111. 

9  a.m. 

1  p.m. 

5  p.m. 

9  p.m. 

1 
1 

Miiui. 

In. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

J*nuitn- 

30  a-.r) 

30  056 

30 

004 

30  042 

30  031 

30  u;« 

30  04t( 

February         .        

29  879 

29 

H58 

29 

8G3 

29  872 

29-859 

2<.t  803 

29  866 

March 

30  039 

30 

041 

30 

0C5 

30  069 

30  032 

30  034 

30  045 

30  040 
29-918 
29  943 

30 
29 

29 

058 
938 

Wis 

•M 
29 
29 

0911 
950 
981 

30  088 
29  931 
29  977 

30  049 
29  899 
29  948 

30  052 
29  899 
29  950 

30  063 

May                  

29  922 

June.  . 

29  !k;i 

July 

30  004 

30 

025 

30 

030 

30  024 

29  990 

29  983 

30  010 

Aiigust 

29-904 

29 

926 

29 

930 

29  911 

29  876 

29  897 

29  907 

29  896 

29 

897 

29 

922 

29  904 

29  878 

2it  896 

29  899 

October 

30  040 

30 

031 

30 

070 

30  045 

30  035 

30  041 

30  044 

NoveiiiluT 

29  949 

29 

341 

29 

949 

29  961 

29  %1 

29  944 

29  951 

December 

30  159 

30 

154 

30 

1C7 

30  152 

30-145 

30  151 

30  155 

29  9854 

1 

29 

9908 

30 

0073 

29-9972 

29-9753 

29-97S0 

29  9892 

'  No-fK.— The  Observations  from  September  were  made  at  Victoria,  jAt.  48"  24' ;  Long.  123°  19'.     Height  85  feet. 


EsQuiMALT,  B.C. — Mean  Temperature  of  the  Air. 


.Tanuary 

February . . 

March 

April 

May 

June 

July.. 
August . . . 
September. 
October 
November . 
December . . 

Year . . 


Month. 


1  a.m. 


5  a.m. 


37  42 
41-42 
37  40 

41  88 
47-72 
51  83 
53 -.'55 
54  91 
51  12 
46  60 

42  07 
.38  11 

45  34 


9  a.m. 


36 

75 

40 

68 

35 

75 

39 

63 

45 

77 

50 

37 

52 

60 

52 

36 

49 

69 

45 

98 

41 

38 

37 

55 

44 

04 

37  02 

41  tiO 
40  44 
47-91 
55  61 
59-81 
61-89 
62  27 
57  93 
50-47 

42  49 
37  46 

49-D8 


1  p.m.   I   5  p.m. 


41  78 

45  86 

46  66 

53  69 
59  86 
63  06 
67  45 
69  25 
63  93 

54  79 
45-81 

42  05 

54  62 


40  02 
45  03 
44  83 

51  04 
57-78 
60  26 
63  02 
65  13 
62  22 
5184 
43  42 
39  81 

52  03 


9  p.m. 


.37  95 
42  27 
39  53 
44  64 
60  83 
54  75 
56  75 
58  48 
53  13 
47  82 
42  52 
38  20 

47  24 


Mean. 


38 

49 

42 

81 

40 

77 

46 

46 

62 

93 

56 

68 

69 

21 

GO 

40 

56 

.37 

49 

58 

42 

95 

38 

86 

48 

79 

METEOROLOGICAL  TABLES. 

fisQDiMALT,  B.C.— Mean  Temperature  of  the  Wet  Thermometer. 
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.January . . . 
February  . 
Marcli .... 

April 

May 

June 

July 

Augnst . .    . 
Septt  mber 
October. . . . 
November. . 
December . . 


MoKTn. 


1  a.m. 


3604 
40-52 
36-38 
40-61 
45-54 
50-31 
52 -75 
53-67 


36  20 
40  GO 
34-85 
39  04 
44-55 
49-67 
51  89 
51  79 


'■)  a.m. 


1  p.m. 


30  35 
40  57 
38  35 
45  03 
51-16 
55-59 
58-40 
58  43 


39-75 
42  46 
4311 
48  33 
.53  31 
57  71 
62  49 
62  40 


5  p.m. 


.38-99 
42-50 
41-82 
46  46 
51-87 
55-(» 
59 -08 
59  91 


9  [..m. 


56  32 


Mean. 


37-54 
41  87 
38-76 
43  71 
49  02 
53-52 

56  55 

57  09 


Year. 


EsQUiMALT,  B.C. — Mean  Elasticity  of  Aqueous  Vapours. 


Month. 

1  a.m. 

5  a.m. 

9  a.m. 

1  p.m. 

5  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

in. 

0-207 
0-241 
0-202 
0  237 
0-2?5 
0-346 
0  389 
0  395 

in. 

0  206 
0-239 
0  191 
0  230 
0-278 
0  348 
0  379 
0  379 

in. 
0  200 

0  ail 

0  206 
0  261 
0-318 
0-386 
0-443 
0-440 

in. 

0-219 
0  251 
0-233 
0  268 
0  321 
0-405 
0  499 
0  474 

in. 

0-225 
0  241 
0-226 
0  2.53 
0  308 
0-382 
0  450 
0  445 

in. 

0  215 
0  244 
0  211 
0-252 
0-288 
0-308 
0  401 
0-423 

in. 
1          0-213 

February 

March 

April . .                . , , 

0  243 
0-212 
0250 

0298 

June .... 

0  372 

July 

0  427 

0  426 

t 

October                                                           

Novenil>er        .                                               ... 

Year  

^ 
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.hiiitiiiry 

Ffbruiiry 

Marvli 

April 

Muy 

JUIU' 

.I<ily. 

AU|JU;.t 
SepU'Dibur 
•October. . . 
November 
December 

V.-ar 


Month. 


MKTKOKOLOfilCAL   TABLES. 

EsvuiMAi.r.  I!.C  —  Mean  ilelalive  Humidity. 


1  a.  111. 

0  turn. 

9  a. Ill, 

1  p.m. 

0  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

93 

95 

94 

85 

91 

95 

»:t 

94 

91 

83 

81 

90 

89 

;ii 

92 

82 

73 

77 

87 

84 

'.It! 

95 

79 

00 

09 

K"> 

81 

85 

90 

73 

04 

0<> 

79 

70 

90 

95 

76 

71 

74 

83 

82 

!l.^ 

95 

80 

75 

79 

88 

85 

92 

9ti 

79 

07 

73 

87 

82 

EsQCiMALT,  B.C. — Mean  Temperature  of  the  Dew  Point. 


Month. 

1  a.m. 

5  a.m. 

9  a.m. 

1  p.m. 

5  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

■ 

". 

= 

. 

» 

« 

o 

.lanuarj-.. 

35  4 

35-3 

35-3 

36  9 

37  6 

36-4 

30  1 

February 

39  3 

39  I 

39-3 

40  3 

39  3 

39  6 

39  5 

-NLirch                                                                          ... 

35-8 

33  4 

35-2 

38-4 

37  7 

.H5  9 

30  1 

.•\pril 

380 

38  1 

41-4 

42  1 

40  0 

40  4 

40  2 

May 

42  8 

43  0 

40-6 

46  8 

45  7 

44  0 

44  8 

.Tunt- 

48-8 

49  0 

51-8 

53  1 

51  0 

50  5 

.50  8 

July. 

52  1 

.11  4 

55-7 

590 

56  1 

52  9 

54  5 

August 

62  5 

.-.14 

.OS  5 

.W  5 

55-8 

D4-3 

.14  5 

September 

November 

December. 


Year . 


METEOROLOGICAL   TABLES. 

EsQUiMALT,  B.C.— Mean  Amount  of   Skv  Clouded. 
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Mi-aii. 


Monthly  and  Annual  Summaries  at  Esquimalt,  B.C.,  for  the  Year  1898. 


Month. 


January  . 
February 
March  . . . 
April    . . . 

May 

June 

July..     . 

August . . 

September. 

October 

November. 

December 


Year  . 


TE.MrEl<.\TURE. 


Mean 
Max 


Mean 
Min. 


34C 

38-5 
34  3 
38-2 
44  3 

49  1 

50  6 
51-2 
47  9 
43  6 
39  4 
35-3 


Mean 
Daily 
Range 


Max. 


'8 

1 

48 

9 

5 

54 

14 

3 

55 

17 

2 

G6 

18 

8 

82 

ir, 

9 

81 

19 

2 

79 

20 

8 

88 

19 

1 

85 

12 

2 

Gl 

8 

2 

r,3 

8 

7 

53 

14-4 


880 


Min. 


37  3 

30  0 

31  3 
2G0 


26  0 


Mthly 
Range 


62  0 


Direction  ok  Wi.n-h  i-uom 


^ 

H 
^ 

f4 

p4 
'A 

03 

ai 

^ 

2i 

319 

81 

73 

31 

84 

16 

63 

6 

198 

70 

63 

69 

1C6 

46 

78 

9 

176 

G8 

13 

41 

177 

41 

111 

73 

138 

30 

27 

61 

195 

25 

118 

42 

99 

42 

34 

32 

302 

37 

121 

8 

92 

45 

17 

GO 

295 

23 

106 

5 

68 

8 

3 

26 

433 

36 

79 

3 

*6 

3 

0 

3 

38 

45 

20 

0 

3 

2 

0 

4 

8 

8 

6 

1 

4 

5 

5 

1 

2 

7 

4 

1 

75 

59 

79 

75 

69 

80 

141 

18 

177 

164 

51 

40 

36 

51 

80 

16 

71 
33 
44 
84 
G9 
77 
88 
71 
28 
33 
124 
129 


WiNO. 


Mean 

Veloc 

ity. 


miles. 
5-9 
9  9 


6  0 
40 
57 
7-4 
6-2 


70 


Max. 

Veloc 

ity. 


miles, 
320 
600 
520 
280 
320 
32  0 
300 
200 
240 
200 
40  0 
32  0 


600 


25  91 


in. 
I'O 
0  4 
0  3 


50 


6-7 


Fi 

fc- 

V^ 

n 

a 

o 

^ 

H 

<! 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

*  Instrument  dismounted  during  August,  September  and  October. 
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METROROLOOICAL  TABLES. 


Woodstock,  Ont.— Latitude,  45°  8'  N. .  Longitude,  80'  47'.     Height  above  Sen,  980  feet. 
MKAN  BAKOMETKIC  PRESSURE  AT  ST  FAH. 


Month. 

3  a.ui. 

7  a.ui. 

U  a.ni. 

3  p.  in. 

7  p.m. 

11  p.m. 

Mean. 

in. 

in. 

in. 

in. 

ill. 

in. 

in. 

January. . 

28  888 

28 

893 

28  902 

28-870 

28  875 

28-874 

28-884 

Fi'bruarj- . 

28  9i>3 

28 

9.')2 

28  971 

28  93!l 

28  Wi3 

28  903 

28  956 

Marcli 

29  (m 

29 

052 

29  093 

29  058 

2<t  040 

29  05ti 

2!t  056 

April 

28-942 

28 

905 

28-900 

28  930 

28  1137 

28  949 

28  !M9 

May.    . 

28  881 

28 

905 

28  915 

28  875 

28  875 

28  882 

28-889 

June 

28  943 

28 

981 

28  974 

28  949 

28  930 

28  945 

28  955 

July 

29-007 

29 

032 

29  023 

28-982 

28  978 

28  997 

29  003 

August 

28-909 

28 

922 

28  922 

28  904 

28-891 

28-925 

28  912 

28  974 
28  952 

28 
28 

981 
903 

28  977 
28  977 

28  932 
28-938 

28  959 

28  !M>1 

28-977 
28-960 

28-907 

October 

28  959 

Novemtjer 

28  979 

28 

907 

28-9ti8 

28-930 

28  954 

28-958 

28  959 

28  850 

28  857 

28  879 

28  851 

28  884 

28.-873 

28  866 

Year 

28  944 

28-950 

28-904 

28  930 

28  938 

28  947 

28-946 

Woodstock,  Ont.  —  Mean  Temperature  of  the  Air. 


Month. 


January . . , 
February . 
March .... 

April 

May 

Junt 

July 

August . . . 
September 
October . . . 
November. 
December. 

Year.. 


3  a.m. 


2222 
21  .56 
31  93 
:ij  71 
48 -W 
.57  44 

:>'.!  30 

00  02 
55  44 
46  <i« 
31  44 
23  90 


41  13 


19-89 
20  90 
31  73 
35  62 
50-48 
01-71 
03  90 
62  2o 
56  38 
45-02 
31  28 
22  47 


41-85 


11  a.m. 


24  27 

25  39 
38  70 
48  07 
60  09 
71  03 
77  32 
74  31 
07  50 
52  84 
37  56 

26  20 


50  37 


3  p.m. 


I   p.m. 


27  21 
2711 
42  99 
50-03 
03  74 
74  77 
79  84 
70  08 
70-45 
53  79 
39  &5 
20  50 


52-68 


24  50 
24  93 
38  02 
45  27 
59  25 
09  35 
74  10 
7"  .51 
03  10 

48  3;< 

33  IH) 
24  63 


4805 


11  p.m. 


23  00 
21  80  ■ 
34-U  I 
39  24  I 
51  51 
60  74 
63  78 
6301 
67  12 
4*;  13 
31  97 
23  .HI 


42-98 


Mean. 


23  52 

23  61 
30  35 
42  32 
65  71 
65  94 
09  72 
07  70 
01  06 
48  79 
34  30 

24  50 


46' 18 


January 
February 

March 

April 

May .... 

June 

July 

August .... 
September . 
October. . . . 
November . 
December  . 


METEOROLOGICAL   TABLES. 

Woodstock,  Ont. — Mean  Amount  of  Sky  Clouded. 


23 


Month. 


Year. 


3  a.m. 


70 
72 
53 
32 
42 
41 
5 
36 
30 
59 
62 
67 


47 


% 

67 

80 

54 

41 

54 

46 

28 

41 

45 

74 

68 


57 


11  a.m.  ]      3  p.m.     7  p.ni. 


% 

68 

74 

71 

59 

73 

55 

42 

63 

33 

67 

74 

78 


63 


% 

76 

82 

65 

57 

71 

57 

45 

56 

33 

70 

70 

83 


G4 


73 

82 
62 
(B 
57 
47 
38 
43 
42 
54 
51 
67 


57 


U  p.m. 


% 

76 

50 

38 

47 

26 

30 

15 

24 

33 

56 

50 

65 


53 


Mean. 


% 

72 

74 

57 

50 

S4 

46 

29 

44 

36 

64 

62 

73 


Montreal,  Que. — Latitude,  45°  30'  N. ;  Longitude,  73°  35'  W.     Height  above  Sea,  187  feet. 
MEAN  BAROMETRIC  PRESSURE  AT  32°  FAH. 


Month. 

3  a.m. 

7  a.m. 

11  a.m. 

3p.n-. 

7  p.m. 

11  p.m. 

Mean. 

in. 

in. 

in. 

ih. 

in. 

in. 

in. 

-January 

29-775 

29-767 

29 

786 

29 

760 

29-778 

29 

772 

29 

773 

February 

29  834 

29-824 

29 

822 

29 

798 

29-823 

29 

840 

29 

824 

March 

29-930 

29-948 

29 

956 

29 

924 

29-919 

29 

923  - 

29 

934 

April 

29-759 

29-775 

29 

757 

29 

716 

29-726 

29 

743 

29 

746 

May 

29-694 

29-726 

29 

721 

29 

684 

29  683 

29 

699 

29 

701 

June 

29-748 

29-770 

2!) 

759 

29 

722 

29  711 

29 

724 

29 

7.39 

July                                         ...                    

29-787 
29-703 
29  763 

29-818 
29  729 
29-810 

29 
29 
29 

807 
716 
813 

29 
29 
29 

764 
677 

722 

29-766 
29-681 
29-779 

29 
29 
29 

783 
698 
785 

29 
29 
29 

788 

Auffust              ...                     

701 

September 

787 

October 

29-890 
29-833 
29-712 

29-895 
29-849 
29-717 

29 
29 
29 

882 
844 
726 

29 
29 
29 

832 
805 
709 

29-842 
29  818 
29  729 

29 
29 
29 

845 
809 
725 

29 
29 
29 

864 

827 

720 

Year 

29-786 

29-802 

29 

799 

29 

764 

29-771 

29 

779 

29-784 

MBTEOROLOGICAL   TABLES. 

MoNTRKAi-  Que. — Mean  Temperature  of  the  Air. 


Mo.NTIl. 


January  . 

February 
Mnrcli 

April 

May 

Juno 
July. 

Auguut 

September 
Octolwr   . . . 
Xovemlx-r  . 
December.  . 

Y»-.ir 


3u.ni. 

7  a.m. 

11  a.n). 

3  p.m. 

7  p.m. 

11  p.m. 

Muaii. 

= 

= 

0 

0 

» 

- 

" 

Ills 

10  12 

13  14 

15  80 

14  02 

12 

1 
01 

12  93 

10  93 

10  (K) 

20  80 

23  10 

21  48 

20 

51 

19  81 

30-10 

29-70 

36  44 

38-(0 

.■Vi  11 

33 

70 

3;{  95 

36  17 

37  07 

46  82 

50  26 

45  r^i 

40 

r>o 

42  80 

50  04 

52  40 

58  61 

61  68 

58-23 

53 

58 

.55  73 

58  74 

01-95 

68  49 

71  12 

o<; ;« 

02 

22 

mm 

03  83 

07  14 

75  35 

77  94 

72  02 

67 

»; 

70  .59 

' 

02-28 

63  47 

70  70 

73  60 

08-98 

65 

70 

67  47 

_ 

5.^ '54 

50-42 

0:5  49 

65  47 

60  30 

58 

12 

59  89 

14  27 

44  34 

49  0<J 

50  64 

47  80 

45 

63 

46  95 

31  49 

3U  52 

:J5  03 

37  87 

35  30 

33 

53 

33  '.»7 

16  62 

10  83 

19  23 

20-71 

19  48 

19 

08 

18-&5 

39-77 

40  ,55 

40  43 

48 -'.to 

45  43 

42 

71 

43  97 

Mo.vTREAL.  Que. — Mean  Temperature  of  the  Wet  Thermometer. 


MO.VTH. 

3  a.m. 

7  a.m. 

11  a.m. 

3  p.m. 

7  p.m. 

1 
11  p.m. 

M.an. 

January    ... 

February   .                                                     

March                                                            

Ajiril                                           

May                                         

June                                                       

Julv.                                                   

10  72 
16-25 
28-28 
32  90 
47  34 
55-93 
60-58 
59  78 
i         53  :« 
42  48 
30  02 
15-81 

9  52 
15-45 
2806 
»J  GO 
49  17 
57  98 
02  83 
0107 
53  97 
42-83 
29  38 
10  00 

0 

12  46 
19-84 
33  50 
40  06 
53  23 
02  47 
67-45 
65  29 
58  58 
45  94 
33  03 
18-12 

15  02 
22  13 

34  91 
42-19 
55  03 
63  82 
68  28 
66  62 
59  76 
47  10 

35  10 
19  46 

14  01 
20  (» 

32  07 
40  04 
53  70 
01-98 
06  18 
64  .56 
57  35 
45  20 

33  2it 

15  41 

12  22 
19  75 
31  53 
36  78 
50-43 
58  64 
62-88 
62  ?6 
5<;  10 
43  78 
31  85 
17  97 

12  33 
19  02 
31  49 
37  86 
51  49 
60  13 
04  70 

Auffust 

September  

October . 

November. 
December. 

ta  28 

.'■C  .52 
44  .W 
32  11 
17  1-4 

Year. . .                                                ... 

37-79             38-41 

42  56 

44  12 

42  34 

40  36 

40  93 

January. . . 
February . . 
March . 

April 

May. 
.luile 

July 

August 

September. 
October     , . 
Noveuiljer 
December .  . 


METEOROLOGICAL  TABLES. 

Montreal,  Que. — Mean  Elasticity  of  Aqueous  Vapour! 


•2a 


Month. 


3  a.m. 


Year . 


ID. 

0  076 
0  094 
0140 

0  152 
0  30,') 
0  417 
0-501 
0-485 
0  303 
0  270 
0  155 
0  006 


0-257 


071 
0U4 
142 
1G9 
317 
439 
528 
512 
401 
277 
154 
090 


0-267 


11  a.m. 


m. 

0  078 
0-108 
0  1(» 
0  184 
0  344 
0-496 
0-583 
0  5.57 
0  444 
0  292 
IJ  171 
0  1U2 


0-293 


3  p.u). 


086 
120 
161 
178 
354 
505 
576 
567 
454 
296 
180 
107 


0-299 


7  p.m. 


m. 
0  0S5  1 
0  112 
0  160 
0  186 
0-363 
0-506 
0-.-)79 
0  5.55 
0  448 
0-28G 
0  174 
0-105 


0-297 


11  \,.m. 


0082 
0  109 
0  1.57 
0176 
0  335 
0  453 
0  .5;!0 
0  524 
0-439 
0  278 
0  169 
0  101 


0-279 


Mean. 


0  080 
0  106 
O  154 
0  174 
0  336 
0-469 
0,549 
0  5.34 
0  430 
0  283 
0  167 
0101 


0-282 


Montreal,  Que. — Mean  Relative  Humidity. 


.fanuary.  .  . 
February 
March ...    . 

April 

May 

June 

.Tuly 

August. . . . 
September 
October .  .  .  , 
Novemlier. . 
December . . 

Year. . . 


Month. 


3  a.m. 


91 
88 
79 
69 
81 
82 
83 
86 
86 
85 
84 
87 


7  a.m.   ,  11  a.m.     3  p.m. 


83 


90 
91 
81 
72 
78 
77 
77 
86 
84 
88 
86 
88 

83 


80 
72 
57 
60 
70 
64 
74 
73 
78 
81 
84 

75 


87 
87 
67 
49 
65 
65 
59 
68 
70 
76 
76 
82 

71 


7  p.m. 


89 
88 
76 
60 
73 
78 
72 
78 
82 
81 
81 
85 

79 


H  p.m. 


93 

89 
78 
68 
79 
80 
77 
82 
87 
85 
83 
85 


82 


Mean. 


90 
88 
75 

en 

74 
75 
72 
79 
80 
82 
82 
85 


79 


26 


UETKOROLOOICAL    TABLI!8. 

MoNTHEAL,  Que. — Mean  Temperature  of  the  Dew   Point. 


Month.                               [ 

3  a.m. 

7  a.m. 

11  u.m. 

:\  p.m. 

7  I'.iii. 

II  p.m. 

Mejlll. 

o 

' 

» 

« 

• 

• 

• 

.Inniiury 

12  0 

11  0 

13  <l 

15 

0 

14  7 

14  0 

13  S 

Frbniarv 

17  0 

17  0 

211  U 

22 

4 

21  0 

20  2 

19  C. 

March 

25  8 

201 

2!l  0 

2<l 

1 

2!l  0 

28  •; 

27  y 

April 

->7  8 

30  1 

32  4 

31 

G 

32  7 

31  3 

31  0 

M:iv 

•ir.-s 

46-5 

4H-7 

49 

5 

501 

480 

48  1 

.1  urn- .                                                           

53  9 

65-4 

58  8 

59 

3 

59  4 

5fi-2 

57  2 

T„lv                                                               

691 
68'2 

606 
59-7 

la  3 

(-.2  1 

03 
•12 

0 
6 

(3  1 
01-9 

mi; 

)U)  3 

I'll  r, 

August                                                                

eo  8 

September .                                                                •  •  • 

62  4 

52  8 

55  7 

50  3 

35  9 

55  4 

54  8 

October 

42-3 

42-9 

41  4 

44  7 

4^8 

43  0 

43  0 

November 

28  3 

281 

30  0 

31  9 

31  0 

3<J  3 

30  0 

December 

17-2 

17-5 

18-8 

19  8 

19-4 

18  6 

18  6 

Year            

36-6 

37  3 

39  9 

40  4 

40-2 

38  9 

38  9 

MosTREAi,,  Que. — Mean    Amount  of  Sky  Clouded. 


MO.VTB. 

3  a.m. 

7  a.m. 

11  a.m. 

3  p.m. 

7  p.m. 

11  p.m. 

Mean. 

% 

% 

% 

% 

% 

7o 

% 

January 

58 

70 

55 

54 

55 

.53 

57 

February 

75 

74 

69 

74 

70 

72        I 

72 

March 

31 

45 

38 

43 

33 

36 

38 

April. 

39 

46 

42 

57 

55 

43 

47 

May.. 

03 

64 

62 

70 

63 

43 

01 

June.. 

53 

55 

61 

64 

63 

49 

58 

July 

40 

30 

44 

38 

38 

28 

87 

August 

01 

73 

61 

l» 

60 

61 

62 

September . . 

32 

51 

45 

52 

59 

46 

47 

October 

54 

73 

67 

70 

52 

65 

63 

November ....                                    

1             54 

69 

57 

61 

51 

61 

69 

December 

67 

84 

71 

64 

63 

73 

70 

Year    

53 

61 

56 

60 

55. 

52 

56 

METEOROLOGICAL   TABLES. 

Monthly  and  Annual  Summaries  at  Montreal,  Que.,  for  the  Year  1898. 
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Month. 


January   . 
February    . 
March . . .    . 

April 

May    

June 

July 

August 

September. 
October..  . 
November . 
December 


Year . 


Tkmper.vtuue. 


Mean 
Max. 


Mean 
Min. 


4-22 
13  70 
27  3; 
33  44 
48  34 
56-59 
ei-4(> 
60-24 
02-94 
40-74 
27-90 
11-75 


Mean 

Daily 
Kan{^u 


15- 

12- 

14- 

18- 

15- 

16- 

17- 

15- 

14 

12-: 

12- 

14-i 


14  98 


Max. 


-73 

37 

-27 

40- 

-04 

58 

-17 

66- 

-65 

79- 

■31 

82 

•88 

90 

-06 

81 

-83 

90 

■81 

73 

-19 

56 

■82 

41 

90-4 


Min. 


Mthly 
Range 


-20  9 


111-3 


DiBBCTiON  Of  Wind  fuom 


W 

•z 

;z; 

" 

2o0 

18 

200 

2 

47 

0 

255 

27 

184 

34 

274 

2g 

172 

19 

212 

2 

80 

2 

218 

108 

144 

9 

170 

11 

2206 

260 

H 


0 
12 
44 
27 
21 
20 
21 

0 
19 
34 
32 


232 


0 

160 
40 
66 
19 
40 
11 
48 
81 
05 
37 


569 


1/2 


1.% 

251 

222 

192 

234 

136 

20 

141 

148 

98 

227 

48 

236 

153 

331 

96 

217 

222 

146 

52 

184 

114 

70 

325 

2171 


1828 


33 

22 

125 

101 

102 

97 

47 

60 

96 

49 

118 

69 


909 


48 
28 
15 
85 
57 
4 

44 
16 
49 
65 
44 
30 


485 


a 

O 


4 
6 

15 
7 

28 
2 

13 
5 
6 
6 
8 
0 


lOO 


Mo.NTHLY  and  Annual  Summaries  at  Montreal,  Que.,  for  the  Year  1898. 


i 

Month. 

Wind. 

S 

i 

s 

Resultant 
Direction. 

Mean 
Velocity. 

Maximum 
"Velocity. 

■5 
K 

§ 

Thundt 

1 

o 

miles. 

miles. 

in. 

in. 

January   

S  76  W 

15 

1 

47  0 

0-57 

62-7 

0 

0 

4 

February 

S  64  W 

16 

9 

43  0 

0  55 

46.- 3 

0 

0 

3 

March 

S   18  W 

17 

3 

550 

255 

0  9 

0 

3 

7 

April 

N  44  W 

13 

9 

30  0 

1  00 

17 

0 

2 

0 

May 

June 

July 

S  88  W 
S   65  W 
S   40  W 
S  24  W 

jl 

4 

29  0 

262 

3 

0 

5 

11 

g 

32  0 

557 

8 

0 

3 

12 
12 

1 
1 

31  0 
27  0 

2  11 
2  50 

7 
5 

1 
0 

2 

August 

8 

September 

S   43  W 

13 

0 

40  0 

608 

7 

2 

4 

S  83  W 
S  40  W 
S  52  W 

13 
16 

18 

2 
1 
4 

480 
46  0 
51   0 

4  57 
0  51 
0-99 

« 

157 
20  9 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

10 

5 

December 

5 

Year 

S  38  W 

14  3 

550 

2968 

148  2 

.so 

8 

56 

28 


METEOROLOGICAL  TABLES. 


St.  John,   N.H.,   Ijititude,  45'   17  N.  ;  Ixingitudo,  6G'   4    W       Height  .ilmve  Sen,   70  feet. 
Mi:\N  UARO.MKTKI'    IIMSSIKi:  .\T  :vi  FAH. 


J  anti.ir)' 
Ft'l>rimrv 

April 
May 

.luly       . 
August . . 
SeptomlH>r 
OctobtT. . . 
Novemlier 
D«;ember 


Mo.NTH. 


Year. 


AU  11.111. 

7.3C  a.m. 

11.44  a.ui. 

3.44  p.m. 

7.44  p.m. 

11.44  p.m. 

Mi-aii. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

.1! 

20  8(G 

29 

8»!0 

20 

825 

20  808 

29  837 

29-875 

20  84<i5 

:w  010 

30 

003 

29 

'M\8 

20  037 

20  070 

30  019 

Sir  0845 

:*<»  12.5 

30 

i;« 

30 

087 

30  046 

30  064 

30 

102 

30  0037 

L".l  X02 

29 

824 

20 

777 

2.774 

2<J  795 

20 

821 

29  7988 

211  8'.I2 

2(1 

!I12 

29 

8G5 

20  840 

20  800 

20 

903 

20  8797 

20  8C-2 

29 

888 

29 

863 

29  833 

20  840 

29 

888 

2!l  8023 

20-974 

29 

005 

20 

056 

29  f  135 

29  938 

29 

974 

20  0020 

20  875 

20 

804 

20 

852 

20-830 

29  839 

29 

879 

29  8025 

1 

2i)  021 

20 

947 

29 

009 

29-871 

29-897 

29 

047 

'   2'.l  0153 

30  C40 

30  051 

30 

C04 

29-968 

29  982 

30 

030 

30  0125 

20-888 

29  000 

29 

839 

29-828 

29-830 

29 

862 

29  85S8 

20  825 

29  837 

29 

784 

29-779 

29  812 

29 

847 

20-8144 

29  0233 

29-0382 

20-8041 

29-8717 

29-8892 

29-9289 

29  9076 

St.  John,  N.B. — Mean  Temperature  of  the  Air. 


January.. 
Febniary 
March  . 
April . . . 

May 

Juni'. 

July 

August . 

September 

October  . 

Mov-cmb<r 

December 

Y.ur 


Month. 


[- 

3.44  a.m. 
in. 

7.36  a.m. 

11.44  a.m. 

3.44  p.m. 

7.44  p.m. 

11.44  p.m. 

! 

.Mean. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

11 -00 

11  70 

18-50 

21  37 

17  90 

15  09 

10  03 

22  91 

23  23 

28-58 

30  73 

28-10 

26  54 

20  68 

28-54 

30-28 

36-59 

38-95 

34  85 

32  23 

33  57 

.•53-23 

35-27 

42  62 

43  41 

38-84 

30  07 

38  25 

43  14 

47.04 

52  47 

53  78 

50  01 

46  50 

48  93 

i)l  44 

54  79 

5809 

60-30 

.56  30 

53  51 

55-85 

nfl-51 

.W  46 

62-65 

6304 

59  58 

57  74 

50-83 

"7  iV.i 

.■.'.'  41 

64  53 

65  33 

02  55 

50  70 

01  53 

40  i'(S 

52-09 

59.01 

60  40 

53 -37 

53  04 

55  23 

44  16 

45-43 

49-77 

51-49 

48  95 

47  14 

47  82 

36  26 

36  00 

40  03 

40  34 

38  51 

37  45 

38  21 

20  75 

21  67 

27  00 

28-61 

26  73 

24  65 

24  80 

II 

3801 

39-83 

4509 

46  48 

43  19 

40-81 

42  22 

METEOROLOGICAL    TABLES. 

St.  Joux,  N.li. — Meaa  Temperature  of  Wpt  Thermom&ter. 
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Month. 


•January. . 
February  .  . 

March 

April    . 

May 

June 

July   .    .      . 
August . . . 
September 
October  . . . 
November 
December  . 


3.44  a.m. 


Year. 


10  98 
22  05 
2744 
31  78 
41-72 
50-22 
55- 15 
56-61 
48 -46 
42  83 
35-30 
19-91 


3fi  87 


7.36  a.m. 


10-98 
22-16 
28-75 
33-27 
44  40 
52-47 
56-97 
57  75 
50  13 
43-67 
35-46 
20-71 


3806 


11.44  a.m. 


17 
26 
33 
38 
47 
53 
58 
00 
53 
45 
37 
25 


15 
68 

■80 
01 

■80 

-75 
92 
32 
84 
91 
49 

•33 


41  58 


3.44  |..m. 


Ill 
28 
35 
38 
48 
54 
59 
00 
54 
47 
37 

2(: 


il3 
76 
-88 
39 
93 
-70 
22 
-82 
-67 
-26 
-81 
89 


42-77 


-.44  p.m.  ■  11.44  p.m.     ile;m. 


« 

17 

04 

2C 

83 

33 

19 

311 

79 

46 

94 

52 

95 

57 

17 

60 

32 

52 

24 

45 

87 

36 

89 

25 

38 

40  97 

14  34 

25  42 
31  12 
34  56 
44-59 
51-83 
56  29 
58  56 
50  94 
44  94 
36  13 
23-38 

39  34 


15  07 
25  32 
31  70 
35-46 
45  73 
52  05 
57  28 
5906 
5171 
4508 
36  51 
2:5  60 


39-93 


St.  John,  N.B. — Meaa  Elasticity   of  Aqueous  Vapour. 


MOXTH. 

3.44  a.m. 

7.36  a.m. 

11.44  a.m. 

3.44  p.m. 

7.44 

~).m. 

11.44 

p.m. 

Mean. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

January 

0  064 

0 

003 

0 

079 

0 

092 

0 

083 

0 

083 

0 

077 

February  

0  108 

0 

107 

0 

122 

0 

136 

0 

130 

0 

124 

0 

121 

March I 

0-137 

0 

142 

0 

158 

0 

171 

0 

109 

0 

162 

0 

156 

April   , 

0-162 

0 

163 

0 

170 

0 

168 

0 

192 

0 

182 

0 

173 

May 

0.246 

fl 

259 

0 

272 

0 

283 

0 

274 

0 

282 

0 

269 

June 

0    M'u 

0 

365 

0 

351 

0 

354 

0 

.S58 

0 

364 

0 

357 

JiJy 

0-418 

0 

433 

0 

450 

0 

4.54 

0 

437 

0 

435 

0 

438 

August 

0  446 

0 

456 

0 

409 

0 

474 

0 

495 

0 

477 

0 

469 

September 

0-323 

0 

324 

0 

340 

0 

354 

0 

351 

0 

345 

0 

339 

October 

0-258 

0  202 

0  259 

0 

272 

0 

269 

0 

270 

0 

265 

November 

0-193 

0  193 

0-193 

0 

195 

0 

200 

0 

196 

0 

196 

December 

0  098 

0  089 

0  117 

0 

126 

0 

120 

0 

112 

0 

110 

Year 

0  234 

0  238 

0  248 

0 

257 

0 

256 

0 

253 

0-248 

30 


MBTKOKOI.OC.ICAL    TAIILes. 

St.  John,  N.B. — Mean  Relative  Ilumidity. 


Month. 

3.44  a.m. 

7.36  11.111. 

11.44  a.m. 

3.44  p.m. 

7.44  a.in. 

1 
11.44  p.ui. 

1 

Mean. 

January                                                          

Evbrimry                                                  

Murch                                                      

April 

Mny                                                               

Junp 

July                                                

87 
87 
85 

84 
87 
91 
91 
94 
89 
88 
90 
86 

86 

84 
81 
79 
79 
85 
85 
90 
81 
86 
88 
84 

79 

78 
72 
64 
70 
72 
80 
79 
68 
73 
78 
79 

79 

78 
72 
62 
70 
70 
80 
78 
69 
72 
79 
78 

85 

85 
82 
81 
75 
80 
86 
87 
80 
77 
85 
82 

87 

87 
84 
Ki 
85 
89 
91 
93 
85 
83 
87 
84 

H4 
83 
79 
76 
78 
81 
86 

Aufifuwt                                                        

87 

September . 

October 

November  .                                                   

December 

78 
80 
84 
82 

Year.    

88 

84 

74 

74 

82 

85 

81 

St.  John,   N.B. — Mean  Temperature  of  the  Dew  Point. 


Month. 

3.44  a.m. 

7..%  a.m. 

11.44  a.m. 

3.44  p.m. 

7-44  p.m. 

11.44  p.m. 

Mean. 

" 

o 

O 

O 

<■ 

• 

January • 

8-7 

8 

3 

13  3 

16-5 

14  2 

14 

2 

12  7 

February  

200 

19 

8 

22-8 

25-2 

24  2 

23 

2 

22 

6 

25  3 

26 

2 

28  7 

30  6 

303 

29 

•? 

28 

4 

29-3 

29 

4 

30  4 

30  1 

33  5 

32 

1 

30 

8 

May  .                                

39-8 

41 

2 

42  5 

43  6 

42  6 

43 

4 

42 

2 

June  

49  1 

50 

3 

49  2 

49  5 

49  8 

50 

2 

1        49 

7 

July .' 

54-0 

55 

0 

56  1 

50  3 

56  2 

.55 

1 

55 

3 

August    ...                                                  

558 

56 

4 

.->7-2 

57*5 

58-7 

57 

7 

!        57 

2 

Scptenilnr 

47  0 

47 

1 

4S  4 

4'J  5 

49  2 

48 

8 

48 

3 

October 

41   1 

41 

5 

41  2 

42  5 

42  2 

42 

3 

41 

8 

November    

33  6 

33 

6 

33  6 

33  9 

34  5 

34  0 

33 

9 

Dc<:eml)er 

180 

18 

2 

21-8 

23  5 

22  4 

20  8 

20 

8 

Year 

35  1 

35-6 

371 

38-2 

38  2 

87-6 

37 

0 

METEOROLOGICAL     TAHLKS. 

St.  John,  N.B. — Mean  Amount  of  Sky  Clouded. 
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January  . . 
February  , 
March . . . . 


April 

May 

June     ... 

July .. 

August.. . 
September . 
October . .    . 
November  . 
December . . 


Month. 


Year 


3.44  a.ni. 

7.36  a.m. 

11.44  a.ra. 

.S.44  p.m. 

7.44  |i.ni. 

11.44  p.m. 

Mean. 

■      % 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

44 

55 

57 

58 

53 

51 

53 

75 

70 

n 

73 

66 

75 

72 

.54 

50 

47 

47 

44 

41 

47 

f>7 

71 

71 

67 

59 

60 

66 

57 

CO 

63 

62 

66 

62 

62 

74 

72 

72 

58 

68 

63 

68 

65 

65 

66 

63 

62 

63 

64 

85 

89 

74 

69 

73 

76 

78 

44 

54 

61 

65 

61 

51 

56 

61 

67 

66 

60 

65 

65 

64 

84 

82 

77 

-G 

81 

76 

79 

69 

76 

76 

79 

67 

56 

70 

65 

68 

67 

65 

64 

62 

65 

Monthly  and  Annual  Summaries  at  St.  John,  N.B.,  for  the  Year  1898. 


Month. 

Trmpkratdre. 

DlHECTIOK  Of  Wl.VD  FROM 

Wind. 

S 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 

Daily 
Range 

Max. 

Min. 

Mthly 
Range 

1 

12; 

1^ 

f^ 

02 

03 

03 

^ 

& 
^ 

3 

Mean 
Veloc- 
ity- 

Max. 
Veloc- 
ity- 

'3 

■0 

1 

3 
< 

i 

« 

o 

" 

« 

- 

« 

miles. 

miles. 

in. 

in. 

J  anuary  . . . 

25  3 

7-2 

18 

] 

42 

9 

12-4 

55-3 

177 

74 

26 

24 

33 

40 

59 

174 

137 

9-7 

40  0 

2-46 

26-5 

1 

0 

5 

February  . . 

32 

6 

20  3 

12 

3 

41 

8 

2  6 

44-4 

71 

147 

38 

35 

63 

64 

37 

124 

93 

9-4 

440 

1-76 

18-3 

0 

0 

2 

March  .    ... 

40 

3 

26-8 

13 

5 

52 

7 

16  5 

36  2 

70 

46 

13 

37 

186 

123 

13 

144 

112 

8  8 

480 

1-95 

4-3 

0 

0 

10 

April 

46 

4 

31  7 

14 

7 

61 

5 

21  5 

400 

50 

231 

24 

51 

33 

62 

30 

154 

85 

9-8 

440 

5-23 

2-4 

0 

0 

1 

May 

58 

2 

41-7 

16 

5 

68 

3 

29  2 

391 

42 

145 

22 

113 

131 

123 

4 

55 

109 

6-9 

20  0 

1-27 

0 

0 

9 

June 

62 

9 

49  9 

13 

0 

73 

5 

440 

29-5 

15 

130 

22 

94 

186 

80 

8 

114 

71 

7-5 

400 

2-38 

0 

0 

6 

July 

68 

0 

54  4 

13 

6 

78 

5 

50  0 

28-5 

29 

49 

18 

121 

232 

112 

6 

62 

115 

5-6 

20  0 

1-25 

0 

0 

18 

August 

68 

9 

56-2 

12 

7 

77 

0 

49-5 

27-5 

18 

49 

66 

103 

220 

74 

10 

68 

136 

6  3 

28  0 

326 

1 

0 

20 

September . 

63 

4 

48-3 

15 

1 

81 

2 

32  5 

48-7 

14 

51 

21 

80 

95 

112 

44 

158 

145 

7-4 

42  0 

4  04 

0 

1 

14 

October  . . . 

53 

3 

40  8 

12 

5 

73 

0 

29-5 

43  5 

39 

125 

23 

73 

41 

166 

12 

159 

106 

9  9 

38  0 

7-50 



0 

0 

8 

November. . 

43 

3 

32  6 

10 

7 

56 

5 

19  3 

37-2 

134 

167 

33 

18 

34 

91 

30 

144 

69 

12-2 

40  0 

511 

5  8 

0 

0 

3 

December.. 

32 

4 

16  1 

16 

3 

44 

2 

8-7 

52  9 

37 
696 

115 
1329 

29 
335 

26 

775 

9 
1263 

110 
1157 

111 
364 

276 
1632 

31 
1209 

12  2 

440 

214 

20-5 

0 

0 

3 

Year 

14  1 

81 

2 

I2  4 

93  6 

8-7 

48  0 

38-35 

77-8 

2 

1 

99 

.JJ 


MBTBOROLOiiU'AL   TAIILE8. 


Halifax,   N.S,— Lutitutlo,  11"  3  N.  ;  I>jngitude,  C;5    36'.     Ilei^lit  iihove  Seu,  '.t7  feot. 
M  K  \  \   M  \  K<  »M  KTIUC  I'KJiiSfR  I'    \T   <'    I-  \  1 1 


Month.                         | 

„ 

.1  a.m. 

t-»  11.111. 

11  n.ui. 

Noon. 

3  p.m. 

6  p.m. 

9  p.m. 

Midnight. 

Mean. 

in. 

'"- 

ia. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

JanuAn'. 

20  ZSH) 

29  803 

29  825 

29  804 

29  776 

29  801 

29-803 

29  801 

29  8016 

Ki'l>ni:in                                                   ■■  ■ 

29'.)7fi 

29  960 

29  970 

29  954 

29  947 

29  974 

30  001 

29  992 

29-9726 

Mureli 

30  073 

30  084 

30-097 

30  070 

30  034 

30039 

30  OCO 

30  050 

30  Olr42 

.\|iril.                                                        

29-749 

2!l-762 

29  773 

29  75.'i 

2!)  741 

29  7r><) 

•-".1  77;. 

•29  770 

2!l  7594 

M:.y 

29  889 

29  893 

29  895 

2<J879 

29  803 

29-872 

29  897 

29  897 

29  8856 

.l\ini-                                           

29-847 

29-850 

29-8.18 

29-846 

29  838 

29-837 

29-863 

29  860 

29  84!» 

Julv 

29  930 

29  931 

29  941 

29-922 

2<.t-909 

29  905 

29  934 

29  933 

29  9256 

.Viigust 

29-861 

29  807 

29-886 

29-867 

29  851 

29-850 

29-872 

29  868 

29  8651 

Sf  ptembor                                                •  ■  ■ 

29-879 

29-885 

29  904 

29  879 

29  860 

29  869 

29-894 

29-898 

2!l  8835 

October 

30  005 

30  034 

30-030 

27  993 

29  966 

29  973 

29.997 

29  994 

29  9952 

NovombtT .                                                  -  ■  ■ 

29  833 

29  832 

29-859 

29-819 

29  796 

29-800 

29-820 

29  811 

29  8213 

1  l.-ceiiilipr                                            

29-778 

29  781 

29  812 

29  794 

29  786 

29-815 

29  843 

29-833 

29  8053 

Year 

29-8849 

29-8877 

29  9046 

29  8818 

29-8639 

29-8738 

29-8966 

29-8927 

29-8868 

Halifax,  N.S. — Mean  Temperature  of  the  Air. 


MOSTH. 

3  a.m. 

6  a.m. 

9  a.m. 

Noon. 

3  p.m. 

6  p.m. 

9  p.m. 

Midnifrbt' 

Mean. 

.January . . 

o 

IT  .52 

16  09 

17  51 

e 

24  47 

25  86 

21  39 

19  66 

o 

1890 

20  IS 

Febniarj'  ■ 

2<!  21 

25  77 

27  44 

32  22 

33  73 

29  93 

28-17 

27  82 

28  91 

March 

29  57 

28-87 

33  67 

40  46 

43-17 

39  04 

34-35 

32  14 

.35-16 

April 

34-98 

34  64 

40-25 

43  73 

43  89 

41  67 

37  96 

36  61 

39  22 

May . 

42  02 

42  35 

48  23 

52-08 

64-77 

52  05 

46-76 

44-56 

47  85 

.luno 

1       50  89 

52  05 

56  31 

60  50 

62-47 

59  77 

54  77 

52-72 

50  19 

.lulv. 

.57  54 

58-74 

64  26 

68-71 

70  90 

67  81 

61-79 

60-36 

63  77 

August ... 

I       or  14 

61  13 

64  86 

69-46 

72  17 

68  95 

63-82 

62-65 

65-52 

September 

53  08 

.52 -.50 

.58-41 

64-67 

66-12 

61  33 

.57  00 

55  24 

58-55 

October .... 

45  77 

45  81 

50  06 

65-36 

57 -12 

51  72 

48  94 

47 -02 

M  22 

November 

40  5<; 

40  32 

4199 

46  40 

46  91 

43  51 

42  29 

41  59 

42  94 

December . 

!      27-96 

27-86 

28-87 

32  56 

33  31 

30  69 

29  24 

28-77 
42-36 

29  91 

Year . . 

40  GO 

40  .51 

44  32 

49  22 

50-87 

47  32 

43  73 

44  87 

January 

February . . . . 

March   

April 

May 

June 

July 

A\igust 

September . . 

October .    

November. . . 
December . . . 


Month. 


METEOROLOGICAL    TABLES. 

Balipax,  N.S. — Mean  Temperature  of  tlie  Wet  Thermometer. 
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Year 


3  a.m. 

6  a.m. 

9  :i.m. 

N(>ou. 

3  p.m. 

6  p.m. 

9  p.m. 

Midnight. 

Mean. 

17  0.5 

15  (14 

i(;-7s 

22  56 

23  86 

20-28 

18-84 

o 

18  11 

10-14 

25  oil 

25  l(i 

26 -.55 

30  50 

31  44 

28-58 

27  12 

26  91 

27  73 

28-57 

27  110 

■M   45 

:;i;  .'<5 

38-62 

35  62 

32-41 

30  74 

.•12-77 

33  89 

3:5  28 

39  22 

39  90 

40-41 

38-54 

36  02 

35  12 

36-80 

40  89 

41-11 

45  16 

48  59 

50-19 

48  15 

41-70 

43  03 

45-23 

49  85 

50-99 

53-82 

.5i;  70 

57 -37 

55-83 

.52-68 

51-31 

53-57 

5(i  83 

57-96 

61  27 

64  12 

65-23 

63  03 

59  99 

59-11 

60  94 

(ill  ■  C(i 

W  64 

63-20 

65  75 

67  50 

65-48 

62  60 

61  76 

63  45 

52  23 

51  79 

56  07 

59  42 

60-08 

57  55 

55  13 

53-89 

55-77 

44  81 

44  SO 

47-87 

51  30 

52  65 

49-29 

47  27 

45-72 

47-90 

39-71 

39  33 

40-81 

43  71 

44-12 

41-82 

40  95 

40  38 

41 -a5 

26  99 

26-78 

27  57 

30  16 

30  99 

29-24 

27  92 

27  52 

28  40 

39-76 

39  62 

42  31 

45-80 

46-87 

44-45 

42-14 

41   13 

42  76 

Halifax,  N.S. — Mean  Elasticity   of  Aqueous  Vapour. 


Month. 

3  a.m. 

6  a.m. 

9  a.m. 

Noon. 

3  p.lM. 

6  p.m. 

9  p.m. 

Midnight. 

Mean. 

I         in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

January 

0  086 

0  084 

0-085 

0  IOC 

0  104 

0  097 

0-089 

0-089 

0-092 

February     

0132 
0  140 

0  130 
0-141 

0  134 
0  152 

0-151 
0-171 

0-162 
0  177 

0  142 
0-165 

0  137 
0-159 

0-136 
0-155 

0-140 

March •  •  • 

0  158 

April 

0  180 

0-173 

0  181 

0  197 

0-206 

0-193 

0  187 

0-186 

0-188 

May 

0-242 

0  242 

0-261 

0  297 

0  303 

0-285 

0-270 

0-258 

0  270 

June  

0  345 

0  360 

0  381 

0  411 

0  404 

0  393 

0  371 

0-360 

0-378 

July 

0  4.53 

0  492 

0.503 

0  .537 

0.545 

0-512 

0-495 

0-486 

0  .503 

0-525 

0  381 

0  .523 

0-375 

0-557 
0-4-20 

0-583 
0  437 

0  611 

0  467 

0-561 
0-42(! 

0-551 
0  410 

0540 
0-398 

0-556 

S^'ptcmber 

0-414 

0  284 
0  234 

0  284 
0-228 

0-305 
0-239 

0  324 
0  249 

0  :«7 
0  253 

0  320 
0-245 

0.305 
0-240 

0-290 
0-236 

0.306 

November 

0  241 

0-136 

0133 

0-137 

0-141 

0-148 

0-146 

0  138 

0-137 

0-139 

Year 

'      0-262 

0-264 

0  280 

0  300 

0  310 

0-290 

0-279 

0-274 

0-285 

34 


METEOKOI.OGICAI,    TAHLKS. 
II.MiK.w.   N.S.  —  >[ean   Relative  Humidity. 


•  lanuiiry .  . . 

Kvl'ruiirv 

Miircli 

April 

May 

J  lint' 

.Inly 

Allpli^t 

St'pU-nilxT. 
October. . . 
Xovemtiov 
DicemlMi- 


.Mii.NTII. 

3n.ni. 

9;t 

9-.' 
S9 
89 

no 

92 
94 
97 

92 
89" 

0  a.  in. 

9  a.ni.          Noon. 

3  p.m. 

(i  p.m.     ;    9  p.m. 

1 

Midnight. 

M.'iin. 

92 
89 
87 
89 
'.»2 
9.1 
97 
95 
92 
91 
88 

89 
89 
77 

7;t 

79 

85 
84 
91 

m 

84 
89 
85 

81 
70 
71 
74 
79 
78 
84 
73 
75 
79 
74 

75 
77 
(Hi 
73 
74 
74 
74 
80 
70 
74 
79 
75 

84 
86 
70 
75 

70 
78 
77 
84 
79 
88 
8ti 
84 

89 

.87 

81 

82 

85 
87 
90 
93 

88 

88 
88 
85 

89 
89 
8.5 
80 

88 
90 
93 
95 
91 
90 
89 
86 

1 

1          811 

!         811 

78 

80 

85 

8t> 

Hi 

85 
87 
83 

92 

92 

84 

76 

74 

80 

87 

89 

84 

Halifax,  N.S. — Mean  Temperature  of  the  Devr  Point. 


MO.NTH. 

3  a.m. 

6  a.m. 

9  a.m. 

Noon. 

3  p.m. 

li  p.m. 

9  p.m. 

Midniglit. 

Mean. 

.Tanuary 

15  0 

14-5 

o 

14-7 

18-4 

19  2 

17-7 

15 

7 

,        15-7 

1          , 
1         10-4 

February.  - 

24-5 

24  2 

24-8 

27-2 

29  3 

26-2 

25 

3 

1        25-2 

]         25  9 

March                                    

26-8 
.SI -9 
39  4 

26  0 
30  7 
39-5 

27  8 
32  0 
41-4 

306 
34  1 
44'8 

31  8 
35-3 
45-3 

29-7 
33-6 
43-7 

28 
32 
42 

9 
9 
3 

28-3 
32-7 
41-1 

28-7 

:i2  9 

M.iy   .                                                       ... 

42  2 

48-8 
56-3 

49  9 
.58-6 

51-5 
592 

536 
GIO 

531 
61-4 

52-4 
59-7 

50 
58 

8 
7 

49-9 
68-2 

.->1  -3 

July 

59  1 

AugUBt 

60-4 

(iO-3 

62-1 

63-4 

64-7 

62  3 

61 

7 

61-2 

(■2  0 

September ■        

51-5 

611 

541 

56  3 

55-1 

647 

53 

5 

1        52-6 

o3-5 

October 

43'6 

430 

45-5 

47  1 

48'2 

46  8 

45 

6 

1        44-2 

15  11 

November                                               ... 

38  5 

37-9 

391 

40  1 

40-5 

39-7 

39 

2 

1       38  7 

1 

39  3 

December  .                                             

252 

24-7 

253 

26  0 

27-2 

368 

25 

5 

253 

25  7 

Year 

38-5 

38  4 

39-7 

41  8 

426 

41  1 

40 

0 

39-4 

40  2 

METEOROLOvlICAI.   TABLES. 

Halifa.x,  N.S. — Mean  amount  of  Sky  Clouded. 
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Month. 

3  a.m. 

6  a.m. 

9  a.m. 

.'►5 
78 
.'i'.i 
69 
61 
72 
'        62 

52 
62 
70 
69 

Noon. 

3  p.m. 

6  p.m. 

9  p.  111. 

5.5 
•57 
43 
48 
49 
60 
01 
.59 
44 
43 
71 
61 

Uiihiiprlit. 

Mean. 

January  

48 
119 
;>.". 
tiU 
.54 
72 
59 
69 
47 
46 
/5 
71 

:,i 

71 

41 

66 

64 

7? 

64       • 

71 

47 

57 

71 

71 

58 
79 
43 
76 
62 

59 
71 
42 
81 
60 

% 
58 
62 

.  « 
66 

.55 
61 
51 
64 
55 
51 
69 
68 

58 
60 
36 
58 
47 
67 
.57 
.58 
44 
39 
75 
61 

06 
68 
40 
66 
57 
70 
,59 
67 
50 
52 
72 
68 

M.-irL-li     

April 

May 

July 

August 

September 

October  

November .       .                                   

December    

1 
59        '        54 

71              i:i 

57                55 

.-)9                 59 

7<t                71 

69                 76 

Year 1 

59 

63 

1 

65 

1 
65         t         64 

,58 

54 

55 

60 

Halifa.x,  N.S. — Mean  Velocity  of  the  Wind  in  Miles. 


.Jaiiu.ary . . . 
February . . 
March  .  . . 
April  .    . . 

M.ay 

June 

July 

August .... 
September. 
Octol.^'r.   . 
November  . 
December. 

Year . . 


Month. 


3  a.m. 


miles. 


94 
54 

■58 
37 
13 

•93 
61 

■26 

■40 
26 
30 


6  a.m. 


10  52 


7-74     I 


miles. 
8-84 
9  82 
7-84 
8-50 
6-71 
710 
3  71 
3  55 
5-20 
S  94 
9  73 
8-45 

7-37 


9  a.m. 


miles. 

8-84 
10  36 

7-39 
10  23 

8  06 

9  00 

5  29 
4  26 

6  07 
9  42 

10  03 
1110 

8  34 


Noon. 


miles. 

1216 

11-82 

9-81 

12-50 

11-19 

11-87 

703 

6-68 

9  63 

12  90 

11-83 

13-29 

10-89 


3  p.m. 


milei!. 
13-39 

12  54 

11  16 
14  73 

13  74 

12  93 
8-84 
8-65 

10  90 

13  94 
12-30 
12-97 

12  09 


6  p.m. 


miles. 

12  97 

9-61 

11-94 

14  00 

10-48 

10-80 

7  45 

6-90 

8-27 

10-65 

10  13 

10-52 

10-31 


9  p.m.      Midnight. 


13  06 
9  39 
8-48 

10  43 
8-65 

10  40 
5-48 
5-06 
5  37 

8  68 

9  87 
900 

8-66 


miles.  miles. 


10  32 


8  33 


Mean. 


miles. 

11-32 

10  41 

9  48 

11-20 

9  08 

9  40 

5-t)9 

5-45 

7 -07 

10  21 

10  50 

10-77 

9  22 


H 
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MKTEOHOLOOICAL   TAIILKS. 

M.iNiiii  \    ami    Annual  SmniiMiii'S  at    Halifax,   X.S  ,  t'urtlic  Yriir   l^'.f^. 


1 

Month. 

TKMI'lUtATlKE. 

DiKEc-no.> 

or  W 

I.MI  KKOM 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Kaiige. 

Mav. 

O 

Mill. 

Mthly 
liange. 

>i 

U 

M 

CD 

^ 

•A 

3 

i 

0 

January 

29  7 

108 

IS 

9 

46  4 

-10  4 

56-8 

116 

3 

34 

10 

67 

14 

12!» 

297 

74 

February . 

35-6 

220 

15 

9 

440 

-  5  4 

49  4 

120 

11 

92 

33 

107 

88 

50 

118 

53 

March . 

46-5 

27  2 

18 

3 

580 

20  5 

38  5 

74 

5 

:w 

81 

65 

128 

88 

183 

90 

April 

47  1 

32-6 

14 

5 

681 

22  1 

36  0 

,      66 

37 

132 

U2 

36 

62 

108 

194 

24 

May 

57  9 

40-3 

17 

6 

74  3 

31  1 

43-2      j       79 

77 

46 

22t) 

62 

54 

60 

124 

27 

Juni- 

lUS 

495 

15 

3 

764 

41  4 

35  0 

36 

14 

98 

108 

49 

133 

51 

114 

H7 

July 

73  5 

56-2 

17 

3 

920 

48-4 

43-6 

72 

17 

8 

62 

81 

167 

86 

92 

109 

August.. 

74  1 

59-9 

14 

2 

81  0 

47-3 

33-7 

21 

3 

22 

37 

95 

129 

170 

77 

190 

S<'|)tenibcr. 

U8  0 

50-2 

17 

8 

87-6 

a5-7 

51-9 

,      «7 

8 

58 

38 

44 

48 

166 

228 

74 

ftetober., 

59  0 

40  9 

18 

1 

8!,-7 

29  6 

56  2 

110 

SO 

59 

=>. 

66 

101 

123 

170 

31 

Novenilier 

50  2 

36-1 

14 

1 

61  0 

27  9 

33-1 

114 

60 

90 

11 

31 

28 

156 

188 

42 

December.. 

37-2 

22-1 

IS 

1 

1^  > 

13 

47-6 

75 

36 

73 

6 

9 

65 

232 

233 

15 

Year 

16 

4 

920 

—10  4 

1024 

S60 

301 

741 

728 

7U 

1017 

1398 

2048 

866 

Monthly  and  Annual  Summaries  at  Halifa.x,  N.S  ,  for  the  Year 


1898. 


.January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Aufrust . 

September 

October. . 

November 

December 

Year . . 


Month. 


Wind. 


Mean 
Velocity. 


mile.s. 
113 

10  i; 

!l  fi 

11  2 

8  8 

9  6 
.">  li 
.">  4 
7  1 

10  5 
10  7 

no 

9  3 


Maximum 
Velocity. 


miles. 


.37 
62 
37 
34 
22 
38 
34 
30  0 
30  0 
43  0 
49  0 
37  0 

62  0 


34 
44 
69 

•27 
37 
60 
65 
65 

-16 
»4 
88 
10 


eg 


17  2 

18-8 

13  f) 

2  8 


51  99 


3  7 
16  8 

72-8 


E 


0 
0 
0 

II 
II 
II 
1 
1 
n 
II 

0 
0 


12 
3 


1 
61 


METEOKOLOGIBAL   TABLES. 

TouoNTo,  Out.,  Latitude,  43°  39  N.   Longitude,   79    24  W.     Height  above  Sea  350  feet. 
MK.\X  M.\K().MKTI!IC  I'KKSSURK  AT  .52-  I'.AH. 
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Month. 


•Tamiury  - 
February 
March . . 

April 

May   . 
June  . . . 

.Tuly 

August . . 
Septenilicr, 
October   . . 
November. 
December . 

Year  . . 


(l:,.ni. 

8  a.m. 

2  p.m. 

4  ]).m. 

10  p.m. 

Midniiilit. 

Mean. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2!)  iJHi) 

29  598 

29  546 

29  .558 

29  572 

29  51 .6 

29  5715 

21»  G67 

29  078 

29-645 

29-647 

29-0.88 

29  684 

29  0082 

211  7.52 

29  7fi5 

29  741 

29  7.32 

29  745 

29-748 

,      29-7472 

21)  (135 

29  644 

29-605 

29-594 

29  615 

21)  621 

29  OlDIi 

2!)  5f.4 

29  .574 

29  .5.38 

29  524 

29  .541 

.39-540 

29  5409 

21)  (ilU 

29 -ew 

21)  ■5W 

29-573 

29-586 

29  591     , 

29  5943 

21)  i;c.:{ 

29  673 

29  633 

29-610 

29  6.37 

29  046 

29  0447 

29-,oS7 

29  594 

29-553 

29  539 

29  573 

29-582 

29  .5716 

2!)  MS 

29-658 

29-601 

29  589 

29-636 

29  041 

29-6288 

29(!.'>1) 

29-684 

29-654 

29-648 

29  000 

29  6.51 

29  0.593 

21)  (il'iO 

20  669 

29  621 

29  631 

29  039 

29  645 

29  6442 

2!) -557 

29  569 

29-552 

29-566 

29  .574 

29  603 

29  5637 

21)  6326 

29-6437 

29-6064 

29  6014 

29-6222 

29-6232 

29-6216 

Toronto,  Ont. — Mean  Pressure  of  Dry  Air. 


Month. 


.Tanuary. 
February  . . 

March 

April 

ifay 

.lune 

July 

August  .    . 
Septeniber . 
October.   . . 
November. 
Decemlier   . 

Year 


0  a  m. 


211-471 
29  550 
29  593 

29-482 
29  200  i 
29  177 
21)  175 
29 -098 
29-221 
29  351 
29-480 
29-432 


8  a.m.  2  p.m 


29-3580 


m. 

29  475 
29  .501 
29  .597 
29-484 
29  259 
29  nil 
29  140 
29  064 
29  196 
29  .302 
29  490 
29-445 

29  3.528 


m. 

29-414 
29-512 
29  .562 
29  445 
29  191 
29  088 
29  089 
29  028 
29  131 
21)  319 
29  428 
29-419 


29  3022 


4  p.m. 


29,4.30 
2!)  516 
29  .553 
21) -438 
29-198 
29  082 
29  078 
29  023 
29  137 
29-328 
29  437 
29-437 


10  p.m. 


m. 

29  449 
29  .563 
29  573 
29-440 
21)  230 
21)  1.30 
29  132 
21)  053 
29-U.6 
29-351 
29-400 
29-447 


Midnight. 


29-3047 


29  3358 


m. 

29  447 
29  563 
29  576 
29-4.54 
29-2.33 
21)  147 
29 -1.55 
29  076 
21)  207 
29-345 
29  472 
29-441 


29  3430 


Mean. 


211  44;  7 
29 -.5443 
29-5755 
29-4581 
29  2285 
2!)- 130(1 
291280 
29  0570 
29 -1812 
29  3425 
29-4624 
29-4368 

29  3327 


38 


■  IlllltllllV 

Kfbniarv 
Marcli . 
April 
.Ma> 

•luiK"    . 

.Inly.. 

.\uKtist 

SepU'inbi  I 

(Iclober 

Ni>veiub«'i 

Docembei 

Year 


MKTKOROLO'ilCAL  TAIll.KS. 

ToiiONi"o,    Ont. — Mean  Tempei-ature  of  the   Air. 


Month. 


»  III 
21  •  ir, 
Aom 

SI  02 
411  74 
.">!)  iUi 
Ii4()0 
113  10 
.Ml  05 
17  -JC 
33-23 
2411 


42-40 


•-•1  41 
34  00 
42  IH 

.■)4  70 

i;.-.  17 

70-.-)-2 
680« 

croc 

411  0(1 
34-fiS 
24-81 


•JH  S3 

28-:« 

41-30 
IM  77 
tH  56 
72  10 
78  49 
77  95 
70  98 
.>.  Ill 
40  r>5 
29-21 


45-87 


52-85 


28  14 
28  43 
4149 
49  :>» 
III  17 
72  4« 
78  19 
77-75 
70  30 
.j3  S-J 
39  50 
28-41 


.52-44 


111  p.lll. 

Midnight,    i      Mn<ii. 

24  0.-I 

•23  <).-) 

25  39 

24  !H3 

zi  r« 

24  f/i 

:«  73 

:«  30 

30  •29 

41  70 

40  38 

43  44 

52  30 
02  47 
07 -07 
07  49 
00  32 
48  23 
34  71 
28-33 


45-00 


50  32 


GO 
64 
04 
.58 
47 
33 
24 


32 

72 
94 

42 

68 
48 


43  82 


64  97 
fK)-42 
70  ,50 
69  72 
62-80 
SO  29 
36  06 
26 -C3 


47  15 


Toronto,    Ont. — Mean  Temperature  of  Wet  Bulb. 


.lun\Kiry 

Kt'bniary 

Marti. 

April 

May... 

.hint'. 

.Inly 

August . .    . 

Sept<?inl)*r 

Octol>er. 

November 

December . . 


MOKTH. 


0  a.m. 


22  12 
20  22 
•2*»-77 
.'«-47 
47  34 

.Ml  ;i2 
liO  33 
.59  1.2 
54  56 
45-72 
31  99 

23  15 

III  « 


8  a.m. 


22  90 
20  79 
32-15 
36  90 
50  31 
59  89 
64  64 
63  51 
5805 
47-69 

3;j-ii 

23  71 

42  80 


2  p.m. 


27  03 
26  60 
37  25 
41-26 
56  29 
6404 
67  60 
67  05 
62  60 
50-78 
:«■  40 
27-22 

47  10 


4  p.m. 


26  28 
26-58 
;{7-39 
40  97 
53  80 
63  96 
67  30 
6G  77 
or  68 
49  70 
36-78 
26-52 

4(1  48 


10  p.m. 


2:j  50 
•24  24 

US  an 

37  10 
48-96 
58  73 
62  07 
62  86 
67  07 
46  36 
33-07 
24-96 

42  69 


Midnight. 


•22-55 
22-58 
32-60 
36-18 
46-16 
.57-42 

60  34 

61  38 
.55-83 
45-79 
32-23 
23-32 

41  36 


Mean. 


24  06 

23  60 

33  78 
37  65 
50  48 
60  16 
&3  71 
63  53 
58-30 
47  67 

34  10 

24  81 

43  48 


January 
February  . 
March    . . . 
April . 
May        .    . 
June 

July 

August , . . . 
September 
October  . 
November 
December . . 

Year 


METEOKOLOGICAL    TAULES. 

Toronto,  Ont. — Mean  Elasticity  of  Aqueous  Vapour. 


39 


-Month. 


C  a  III.  8  a.m. 


in. 

0  118 
0  118 
0  160 
0  154 

11  :«F4 

0  433 
0-489 
0-489 
0  427 
0  308 
0  174 
0  126 


0  275 


0  125 
0  117 
0-168 
0  160 
0  316 
0  4.57 
0  532 
0  531 
0  462 
0-322 
0  178 
0  124 


0-291 


:  1..U1. 


133 
133 

179 
161 
34H 
500 
545 
525 
471 
335 
193 
132 


0-304 


4  p.m.     10  p.m 


m. 

0  127 
0  131 
0  179 
0  155 
0-326 
0  491 
0.538 
0  516 
0-452 
0  320 
0-194 
0  129 


0-297 


0  IL'3 
0  124 
o  172 
0  169 
0  311 
0  456 
0  506 
0  520 
0  440 
0-309 
0  179 
0  127 


0-286 


Alidniglit. 


m. 

0  118 
0  121 
0  172 

u  ii;i; 

0  .307 
0  444 
0  491 
0  .506 
0  434 
0  306 
0  173 
0  125 


0-280 


Mean. 


124 
124 
172 
161 
318 
4f>4 
517 
516 
448 
317 
182 
127 


0-289 


Toronto.  Ont. — Mean  Relative  Humidity. 


Month. 

6  a.m. 

8  a.m. 

2  p.m. 

4  p.m. 

10  p.m. 

Midnight. 

Mean. 

January   

86 

87 

79 

78 

85 

80 

1            83 

February 

93 

91 

80 

79 

86 

86 

86 

March 

88 

81 

65 

06 

78 

82 

77 

April 

68 

59 

46 

45 

63 

06 

58 

May                       

82 

72 

62 

.")9 

77 

81 

72 

June 

82 

72 

62 

61 

78 

83 

73 

July  

79 

69 

54 

54 

74 

78 

68 

August 

86 

76 

54 

54 

76 

80        1 

1 

71 

September 

91 

82 

61 

61 

81 

86 

77 

88 
88 

84 
85 

72 
73 

73 
76 

86 
84 

88 
86 

82 

November 

82 

December 

88 

85 

77 

78 

83 

85 

83 

Year 

85 

79 

65 

65 

79 

82 

76 

40 


MKTKOnOLOOICAL    TAUI.KS. 

Toronto,  Uiit.  —Mean  Temperature  of  tlie  Dew   Point. 


li  a  III.  M  u.i>i.  2  p.m.  4  |i.iii.       I      lU  |j.ii>.  MuliiiKlil.  Meui. 


'hiiiuary    . 

bVbnmry 

.Mnreli 

April 

Miiy 

.Kim- 

-luly 

Aiigii>t 

■Septeiiiber 

(.)ct'.iU, 

Novenilwr. 

De.piiiber 


Year. 


l!l  74 

20  73 

23  14 

22  11 

20  K4 

20  (t7 

•21  11 

I'.l  J.-) 

19  1)2 

22  «4 

22  67 

21  25 

20  21 

20  87 

L'7  .-Mi 

2S  71 

:fO  17 

30-27 

•JO  1.5 

29  45 

29  SO 

•-•7  1" 

27  Sfi 

28  4(i 

27  31 

29  34 

29  13 

28  20 

44  2:< 

45  0(i 

47  63 

45  il5 

44  '.10 

44  :>x 

45  39 

W  12 

55  50 

58  09 

57-60 

55  41 

54  77 

.55  92 

57  30 

.59  71 

60  Irt 

59-98 

.58  31 

57  45 

;           58-83 

57-59 

6018 

59  K3 

59-55 

.59-42 

.W  62 

.59  20 

53  27 

55  46 

50  04 

5500 

.M  43 

xim 

54  68 

43  «<; 

45  33 

45  90 

44  «l 

44  OH 

43  '.W 

44  64 

30  (14 

;io  50 

32  43 

32  48 

30  43 

29 -s:* 

.-W  95 

2102 

20-89 

22-98 

22  52 

21-95 

20  57 

2100 

37-93 

3908 

40-64 

4002 

39  17 

38-54 

39  23 

1 

ToROXTO,  Ont. — Mean  Amount  of  Sky  Clouded. 


•liimiary. . 

Fpbniary 

March 

April 

M.iy 

■liiii*- 

•Inly 

AiiguKt 

SeptemlxT 

October  . . . 

November. 

IJeceniber. 

Year 


Month. 


6  a.m. 


8  a.m. 


2  p.m. 


4  p.m. 


10  p.m.         Midnight. 


Mean. 


% 

Of 

% 

% 

X 

% 

'.11 

88 

77 

74 

74 

no 

« 

711 

72 

7!t 

1 1 

69 

64 

72 

.■j; 

:>i 

iM'i 

62 

57 

fiO 

57 

3'.l 

44 

54 

61 

42 

43 

47 

i;ii 

61 

5,s 

•57 

42 

16 

54 

i;ii 

.54 

57 

53 

38 

40 

.50 

;ii 

:i3 

Vi 

44 

■.'.I 

32 

:« 

.5'.! 

im 

61 

61 

:<6 

:i6 

.52 

.•■1 

47 

46 

4,S 

»> 

39 

43 

I'-'.i 

I-.3 

74 

W 

58 

61 

(» 

71 

(It; 

73 

69 

59 

67         t 

67 

80 

77 

80 

79 

82 

69 

78 

*;■_' 

lii) 

64 

63                      M 

52 

69 

METEOKOLOGICAl,    I'AllLES. 

Monthly  aad  Annual  Suiumaiies  at  Toronto,  Ont.,  for  the  Year   ISOS. 
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MdNlll . 

TKMeEUATlIHE 

lUuiATIOK. 

Mean             Mean              "X 
Maxiuuun.     Minimum          Rauce 

1  Maximum. 

44  9 

17  1 
(i3  0 
68- 1 
75  2 
90  5 
95-5 
90  0 
97  1 
82  0 
58-0 
44  8 

.Mitiinuiin. 

Maximum    ;  Terrestrial 

in                      on 

Sun.        I       Cira.ts. 

Range. 

.lammiy  .    

February 

Marili 

April 
May 
.Turn- 
•luly. 

Auirust 

September , 

October . . 

November 

Deceniljer 

32  « 
32  0 

40  () 
52  9 
65-5 
76  2 
83  0 
81-8 
73  9 
58-5 
43  0 
32  9 

18  4 
17  0 
28  7 
35  0 
46  (i 
30  5 
00  1 
59  8 
54  0 
43  4 
28-5 

19  8 

14  2 

14  4 
17  3 
17  9 
18-9 
19-7 
22  9 
22-0 
19  3 

15  1 
15  1 
13  1 

° 

-15  0 

5  2 

7  3 

15  7 

35  2 

44  0 

42  1 

40  5 

38  3 

20  6 

8(1 

-  5-2 

50  2 

(i3  0 

72  5 

87  0 

97-5 

109  8 

123-5 

113  0 

115  0 

'         98-8 

73-5 

57  8 

-17-5 

-10-8 

(iO 

11-8 

28-5 

39-8 

38-5 

12  5 

35  2 

220 

5-0 

-  80 

73  7 

73-8 
66  5 
75  2 

69  0 

70  0 
850 
70  5 
79-8 
76-8 
68-5 
65  8 

56-56 

39  08 

17 -48 

97  1 

-15-0 

123 -5 

-17  5 

141-0 

Monthly  and  Annual  Summaries  at  Toronto,  Ont.,  for  the  Year  1898. 


MllNTH. 


.lanuarv  . . 
February  . 
March  . . . . 

April 

May 

Jiuie 

July 

August. . . . 
September 
<  )ctfiber  . .  . 
November. 
December  . 

Year. . 


1 
1 

I 

IRF.CTION 

OF   WlNl 

KROM 

1 

WiNli. 

"3 

s 

■a 
s 

3 

o 

< 

I 

i 

f4 

M 

p4 

05 

&" 

^ 
% 

5 
O 

Result. 
Direc- 
tion. 

Result. 
Velo- 
city. 

Mean 
Velo- 
city. 

Max. 

Velo- 
city. 

t 

^ 

in. 

in. 

131 

73 

97 

20 

71 

77 

143 

126 

6 

N  67  W 

1    Si) 

12-32 

55  (1 

2  42 

12  3 

1 

1 

o 

34 

108 

86 

25 

54 

105 

108 

140 

12 

N62W 

2  39 

12  (14 

39  (1 

1)  (Jl 

24  5 

0 

1 

4 

1 
63 

104 

177 

18 

26 

62 

145 

144 

5 

N    IE 

2  41 

10  IS 

43  (1 

2  40 

* 

3 

1 

3 

114 

89 

104 

11 

45 

41 

116 

176 

24 

N20W 

4  05 

10  37 

40  0 

104 

0-5 

1 

II 

0 

58 

69 

184 

34 

68 

56 

129 

130 

16 

N20E 

1  91 

.S  49 

.•!2  0 

2-31 

1 

0 

2 

77 

63 

128 

17 

73 

85 

119 

140 

18 

N48W 

1-59 

8  94 

31  0 

1-95 

5 

1 

2 

93 

62 

145 

47 

84 

77 

83 

126 

27 

N33W 

0  75 

7-28 

23  0 

0-09 

6 

2 

2 

107 

45 

82 

48 

107 

102 

101 

110 

42 

S56W 

1-03 

7  62 

27  0 

1-08 



0 

0 

0 

163 

49 

132 

27 

110 

63 

55 

12 

109 

S82E 

1  08 

0-48 

29  0 

2  79 

4 

1 

4 

180 

59 

258 

35 

94 

27 

39 

12 

40 

S82E 

4-96 

11  80 

37-0 

5  77 

• 

1 

0 

3 

79 

87 

•  74 

30 

90 

51 

155 

114 

1 
40 

S81  W 

1.57 

9  35 

35  0 

1  45 

15  6 

0 

0 

3 

60 

44 

47 

4 

22 

247 

237 

78 

5 

S69  W 

10-38 

16  54 

440 

0-71 

18-4 

0 

0 

1 

1159 

852 

1514 

316 

844 

993 

1430 

1308 

344 

S65W 

1-98 

10- 12 

.55  0 

23-82 

71  3 

34 

7 

26 

:E'j^:Rrn  ii. 


Monthly  and  Annual  Summaries  from  Telegraph  and  Ordinary  Stations  of  the 

First  Class. 


Pressure. — The  raouthly  menus  and  extremes  of  pressures  have  been  reduced  to  32°  Fahr.  and 
corrected  for  instrumental  error.     No  gravity  correction  has  been  applied. 

Temperature.— The  monthly  means  have  been  obtained  from  the  formula     '    '  — ' 

The  extremes  are  for  the  21  hours  8  p.m.  to  8  p.m. 

Precipitation. — The  maximum  precipitation  in  any  one  day  is  for  the  24  hours  ending  at  8  a.m. 

Cloudiness. — The  cloudiness  is  the  average  of  three  estimates  made  during  the  day.     A  day  is 
termed  "  clear  "  when  the  amount  of  cloud  is  less  than  30  per  cent 
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Mo^•TllI.^  iimi  Aiii.unl  Summaries  for  itw  Year  l»9S,  Aiiticosli,  (S.  \V.  Point,)  gutbec      Liililude,  N.  4"J    '21: 

^■iigituili',  W.  6^"  35'.      HeiKlit  above  Sea,  .'10  feet. 


rHKsai'KE. 


Tk>I1'KH.\TIBK. 


Kki.\ii\  k 
Il^MllllT^ 


Pl(K.HHl'HR  OK  V.M-oriU 


Cu>uiii-     I'KKt'irirA- 


MoNTH. 


Janiiiiry 

Fi'l'niary 

March 

.\|.ril 

May 

June 

July    . 

AuglLMt 

September 
October.  . 
Noveiniier. 
DfceniU'r.. 

Y.r>r 


E.xtremu«. 


.MiiN.     .Min. 


.Menu. 


K.\trt-uie«. 


-    s 


Ml. 

30  a") 

30  04 

•-".I  ft) 

L-.i  81 
•-",1  «! 
2!tKi 
29  S3| 

29  a; 

I 

29-89! 
29-73! 


in.     I 

:wt  40 

30  IW 
30  93: 
30  43 
30  20' 
30  52 

30  40 

1 

30  llij 
30-25 
30  50' 
30-42 
30  44 


III. 

2fi  80     5 

29  23  15 

j 
29  15  |2G 

29  ISJSS 

29  29  43 

h 
29  21  52 

29  4559 


p. 

Max. 

Min. 

- 

«    CQ    00  ^ 


-li 


29  89|  30-93 


29  49 
29  27 
29-08 
29  05 
28-90 


28-80 


S  10 

4  18 

I 
4128 

I 
6»4 

^ 

2  43 

I 
Oi52 

I 
7|60 

962 

I 
B|49 

IjlO 

934 

4I22 


4  7,  7  H 
.5.17  121 
026  9I29 
8'32  4'36 
2  41  940 
549  (i,53 
1 '58  2161 


I    1  (^   .s 

510  4  15 

I         I 

4|22-8|26' 
4]27  6|32 
8  39-7  43 
7  46  149 


36-8381 


5  60-8 
6|48-9 
4i39  9 
2134  2 
4  22-5 


4,55-6 

8  57-2 


63 
49 
42 
37 
26  618-322 


36- 


43  6 
3ti  6 


29  6133 


;«-7 

33  3 

I 
35-41 

I 

53-8J 

57  1! 

I 

58  9 
671 
65  6 
61-3 
551 
52-0 
36-3 


-16-7i|92 


9  3  89  92  93 


88  91i90 


t 


Hi! 


Total  =r; 
Kain.    =>. 


5-5 
14  Ol 


40  3.12-4  36-4      671—11 


90l!)2  94 
86l84  87 

M   ,   I   , 

22  0  |«7  !K)  90  89 

I 
38  2  91  93  9192 

50  1  192  93  94  93 


in.         in. 
0  059|  0  066 

0  o!»7j  oior 

0  138  0  146{ 
0  167  0-170J 
0  25l'  0  263 


45-2 

31-7 

£9  0 

5  3 

0-6 


94 


94 


95  94 
<m'94I 
93192 


94  93 

9192 

92!93'94n3 

I 
94  95  95  95 

91  '92' 93  fr2 


0  3')6 
0  468 
0  485 
0  343 
0  231 
0  182 
0  117 


0  374, 

I 

0  483j 

0  497 

0-a51 

0  239 

0  ]!)2 

0  122 


U  0<'>3 
0  095: 
0  1.39! 
0  1631 
0  251! 
0-342 
0-463 
0-470 
0  338 
0  239 
0  196 
0  124 


0  otw  i*>  .■).:>  .-.4  .-17 

I      !     i     I     ■. 
0  098  67  60,49  59 

0  141  '42!35  32  36 


I 


Ml.  1 

2  001 

1  94  0 

2  041 


0-167 

0  255 

I 

0  357, 


0  471148|48 
0-484  |4658 


43  36  36  381 

.5r47'56  5i ; 

49;45  39  44 
54  50 


0  344 
0  236 
0  190 
0  121 


0  241    0  250   0  240i  0244 


|42'38 

47159 

}(B79 

J88|89 

"I" 
.54154 


8487       I 


46  60 

I 

38|30 
45  50 
61  68 


49.52     29  Ml  87 


370 
16  0 
59  1 
76|l 

17|1. 
640 
54*0 

6:i<i 

I 

8O1O 


20 
80 
20 

as 

IM 
87 
05 
20 
45 
83 
68 
40 


-     — ■ 

II 

1  1 

>, 

! 

.  1 

> 

v. 

S'UMI 

KKO 

1 

K  Wl 

v5 

NDS 
i 

•r. 

t'RO.M 

I 

1 

1. 

1 

t 

'S  s 

(5 

1 

0 

N 

CHBER  OF 

Da^ 

s 

Month. 

l! 

1 

t 

> 

< 

i 
5 

9^ 

0 

1 

0 
0 

4= 

-5.S 

1.  ^^ 

-'"9 

■i 
S 

c 

CO 

■3 

1 

c 

1 

J 

■a 
s 

g 

< 

.I.iini.iry  - 

"7 

, 

1 

.» 

3 

0 

18 

0il51 

46 

N.W. 

10 

11 

c 

14 

5 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

0 

February . 

'.( 

6 

12 

10 

9 

1 

2 

6 

1  16  5 

56 

N.E. 

10 

10 

6 

12 

6 

4 

0 

22 

1 

0 

0 

Q 

March. 

;» 

3 

0 

18 

11 

1 

4 

11 

518-5 

52 

N. 

12 

17 

10 

4 

7 

7 

0 

23 

2 

0 

0 

0 

April       .. 

n 

6 

10 

13 

2 

0 

0 

16 

2,  12  9 

36 

S.E. 

6 

16 

5 

9 

7 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

M.->y 

3 

So 

2 

0 

1 

10 

1  jl4  3 

42 

N. 

3 

13 

10 

8 

9 

0 

0 

22 

2 

0 

0 

0 

Juiu- 

1 

1 

0 

30 

2 

0 

1 

12 

10 

10-9 

48 

N.W. 

3 

15 

6 

9 

9 

0 

0 

SO 

« 

0 

0 

0 

July 

■■ 

1 

1 

26 

2 

1 

3 

12 

7 

U-0 

24 

S.E. 

0 

11 

9 

11 

8 

0 

0 

22 

7 

0 

0 

0 

August 

12 

1) 

2 

26 

6 

0 

3 

5 

8 

l9-4 

32 

E. 

3 

12 

9 

10 

8 

0 

0 

23 

2 

1 

0 

0 

September 

19 

0 

0 

16 

4 

4 

2 

12 

3 

10-5 

3(i 

N.W. 

4 

14 

13 

3 

8 

0 

0 

22 

1 

0 

0 

0 

October.    . 

23 

3 

5 

10 

6 

1 

0 

12 

3 

15  6 

48 

N.W. 

11 

13 

7 

11 

12 

1 

0 

19 

2 

0 

0 

0 

Novenil)«r 

10 

11 

6 

15 

5 

3 

2 

7 

1 

16-9 

40 

N.E. 

14 

7 

7 

16 

13 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

Dea-mber 

10 

n 

5 

4 

- 

4 

18 

0 

200 

48 

N.W. 

16 

0 

6 

25 

11 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

Year 

149 

50 

48 

305 

56 

21 

22 

139 

41 

14  3 

56 

N.E. 

92 

139 

94 

132 

VK* 

33 

0 

258 

23 

1 

0 

0 

METEOROLOraCAL   T.^HLE.S. 
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MoNTHf.v  and    Amiual    .Summaries    for    the    Year    1898,     Barkerville,     British    Coluniljia —Latitude    N.    -53'     2'; 

Longitude  W.   121°  35',     Height  above  Sea  4180  Feet. 


1        Prkssukb. 

Tkmpkrati-hk. 

Rei^tivk 
Hl'miditt 

Pressure  of  Vap 

CUB. 

Cloddi-  ! 

NESS. 

Pbeciimta 

TION 

MdNIH. 

■s 

C 

Extreme.0. 

M>;iii.                     ;    Kxtremes. 

S 
•a 

:^ 

i 

a. 
o 

1 

3 

1 

% 

1 

e 

c. 

% 

1 

Total. 

bI 

Max. 

Mill. 

B 
a 

S   '  Max.    Min. 

2 

i 

•lanuary 

Ki'bru:iry  ,  . . 
Mucii 

in. 

in. 

in. 

o 

" 

^ 

in. 

in 

in. 

in. 

in. 

ill. 



Apiil 

May 

1 
1 

.July 

August 

SeptHuiber. . . 

October 

November . . . 
December .   . 

25-73 
25  (i4 
25-67 
25-47 
25-66 

25  92 

26  06 
2602 
25-92 
26-13 

25  50 
25-221 
25-28; 
25  02 
24-96 

51-9 
40-7 
29-4 
20-1 

17-6 

56-8 

39-n 

27-9 
24-3 

66-7 
541 
37-7 
25  3 
21  5 

77-4 
61  9 
43  1 
29-8 
28-3 

45  6 
35  9 
261 

14-2 
12-4 

61  5 
48-9 
34  0 
220 
20  3 

90  0 
81  0 
51  0 
42  0 
44  0 

330 

24  0 

15-0 

—  80 

-20 -0 

92 
95 
92 

87 

0-580  46 

7579 
65'72 

8889 
89  88 

82 

77 
89 

88 

- 

0-229 
0-136 
0-108 
0-095 

0-353 
0-163 
0  138 
0  124 

0  349 
0165 
0-128 
0-110 

0  310 

0  155 
0-125 
0  100 

46 
95 
81 
51 

57 
05 
79 
56 

55 
72 
81 
63 

53 

77 
80 
57 

1 

3  87  0  08 

2-760  50 

3  500  (10 

1  30  0  40 

Year  .... 

1 
1 







Number  of  Winii.s  From 

1 

•3 

> 
B 

3 

C 

1 

■5  e 

r 

5 

a< 

"3 

"o 
d 
^5 

Number  of  Days 

Month. 

;5 

w 

32 

&■ 

e 

O 

i 

1 

5 

as 

§ 

6 

g^ 

1= 

f 
o 

02 

'S 
X 

u 
'5 

1 

§ 

V 
S 

H 


§ 
s 

be 

£ 

3 



February 

March 

April 

May 

.... 

.... 

.... 

1 

........  1 ... . 

....  1. ...  1 

0 
2 
5 

7 

0 
0 

0 

0 
0 

... 
15 
15 
14 
24 

0 
0 

0 

n 

2 
13 
12 

14 

7 

1 

0 
0 
0 
0 

September 

October 

November 

December 

1 

0 

3 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
5 

2 
5 
9 
4 

5 

6 

11 

15 

0 
0 

6 

1 

0 
2 
0 

3 

50 
47 
29 
33 

1-8 
2-3 
4-6 
3  5 

12 
20 
20 
20 

N 

S 

s.  w. 

S.E. 

0 
0 
0 
0 

1 

10 
5 
2 

10 

9 
6 

8 
6 

11 

20 
20 
15 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 



1 

46 
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.Monthly  and  Atimuil  Summaries  for  tli.-  Year  I8'.t8,  Hattlefonl,  Saskatoon,  Latitude,  N.  .02    11  ;  I.K)n>;itti(le, 

W.  108°  20'.     Height  above  Sea,  1G20  feet. 


1'iiK.H.sriiK. 

TKUrKlLXTUHK. 

ItKI.AIIVK 
Ill'MIDITV 

I'llEHSl'IlE  OK   VaI-OI-R.       1 

'■  — :-j|HA.SK.U.. 

Month. 

s 

Extrt-nieii. 

.M..1U. 

Extremw. 

c 

S' 

a 
• 

g 

d 

1 

■5 
ill. 

'Z  5 

Ji 

Max. 

Min. 

a 

B 

Q. 

B 
d 

J 

l_ 

Max. 

Min. 

■.s 

l-H 

i 

5 

in. 

in. 

in. 

O 

o 

in. 

in. 

in. 

in. 

ill. 

Jiuiiiury  . . 

'JS  03 

28  57 

27  59 

11 

10  6 

7-3 

L5-1 

5  1 

5-0 

34 

0 

-28 

0  061 

0  076 

0  069 

0-oc:.  i   ■  ' 

0  53 

0  17 

Foliniary. 

28  23 

28  95 

27-72 

4-8 

3-6 

31 

9-5 

9-6 

00 

28 

0 

— ») 

0  043 

0057 

0-056 

0  052  52.'W55  5.''i 

1     1 

1  68 

0-86 

Marcli 

28-25 

28  68 

27-77 

3  1 

16-4 

16  4 

21-8 

02 

11  0 

36 

0 

—28 

0-003 

0  104   0  099 

0  089  ,55  60  54  56 

0  91 

032 

April 

28  27 

28  79 

27-67 

25-8 

427 

42  4 

460 

23  8 

34  9 

74 

0 

-10 

85 

58  511 

U7 

0  124 

0  148 

0  irya 

0  142: ; 36  56  62  51 

1            !      . 

0  02 

0  01 

May 

•J.>l  23 

28  71 

27-74 

4;V2 

1 

61-9 

62-2 

07  3 

39  9 

.53  6 

83 

0 

26 

80 

43  41 

55 

,  0  227 

0-226 

0  230 

0  228:  44 

1 

5il,55  51 

1 

2  13 

1  91 

.Iiini- 

•-•8  15 

28  f.7 

27  (J5j50-4 

66  0 

67  2 

72-5 

46  9 

59-7 

95 

0 

28 

0 

84 

56  57 

.56 

0  317 

0  373 

o:«i 

0  357  43 

62  62  56 

i     4  24 

1-58 

July 

28  16 

28-45 

27  59 

56-3 

73  3 

72  6 

78-3 

52  0 

65-0 

92 

0 

38 

0|83 

57  55 

65 

0  384 

0-449 

0  444 

0  426  47 

58 

60'56 

109 

037 

AllgUKt 

28-20 

28  47 

27  83 

60-8 

70  4 

69  9 

76-1 

49-1 

62-6 

86 

0 

38 

0  88 

.'54  53 

65 

0  331 

1 

0  399 

0  385 

0  372  44 

49 

42  45 

1 

1-68 

0-47 

September. . . 

28-13 

28  69 

27  61 

41  9 

04  0 

61  4 

07-9 

39  1 

53-5 

88 

0 

20 

0    7:1 

42  48 

.ili 

0  216 

0-248 

0  264 

0  243  41 

31 

30  34 

0  46 

0  13 

October 

28-27 

28  69 

27-69 

27  6 

41  7 

380 

45  7 

25  2 

a5  4 

(>6 

0 

14 

0 

.S5 

62  66 

71 

0  135 

0  166 

0  158 

0  153  65 

.-.l 

58  61 

'     083034 

November. . . 

.28  12 

28  74 

27-48 

130 

21-4 

17  5 

24  2 

8-5 

16-4 

50 

0 

-33 

0 

.. 

0-095 

0  112 

0  107 

0  105  54 

63 

62  60 

0  6810-60 

Deceml>er ... 

28-23 

29  01 

27-38 

8-3 
26  4 

14-0 
40  6 

11-2 
391 

20-3 
45-4 

1-3 

22-6 

10-8 

43 

0 

—35 

0 

'  0-076 

0  093 

0  084 

0-084' 

1 

37 
47 

68 
57 

44  46 

_L 

1 

53  52 

0-20006 

Year 

28-10 

2!) -01 

27  38 

.34-0 

95 

0 

-35- 1 

!  0-172 

0  204 

0202 

0  193' 

14-25lr91 

Number  ok  Winds  from 

>. 

i 

•s'5 

' 

N 

l-MUKK  Oh 

nAT.S. 

5  >. 

ti 

> 

< 

> 

3 

11 

1 

.MoSTH. 

1 

M 

» 

K 

CO 

OS 

^ 

^ 
^ 

1 
0 

i 
0 

1 
0 
>, 

I 

! 

0 

§> 
•50 

:§•.= 

is 

ft." 

i 

■3 

1 

i 

1 

If 

'3 

< 

.Tanuary.. 

1 

0 

0 

17 

1 

0 

12 

6 

1 
j 

25 

5-5 

26 

N.W. 

1 

8 

17 

6 

8 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

2 

Febniary  . . 

1 

4 

3 

14 

0 

0 

11 

9 

14 

9-0 

40 

E. 

5 

9 

8 

11 

9 

10 

0 

18 

0 

0 

0 

4 

March.. 

2 

3 

1 

13 

0 

3 

16 

8 

16 

7-3 

32 

N. 

1 

11 

6 

14 

13 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

4 

April 

1 

1 

1 

19 

2 

6 

12 

10 

8 

95 

34 

S.E. 

2 

10 

15 

6 

q 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

5 

.May 

1 

2 

6 

20 

4 

5 

7 

2 

15 

8-6 

24 

w. 

0 

8 

16 

7 

4 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

June 

'2 

1 

8 

12 

9 

3 

.  7 

5 

13 

8-8 

42 

W. 

1 

7 

14 

9 

11 

0 

0 

16 

0 

3 

« 

0 

July 

3 

4 

9 

11 

2 

0 

10 

6 

1 
16 

8-4 

28 

S.E. 

3 

8 

16 

7 

11 

0 

0 

17 

1 

0 

0 

0 

Augvist. . 

5 

4 

2 

15 

0 

1 

7 

8 

20 

54 

19 

N.W. 

0 

12 

16 

4 

12 

0 

0 

16 

0 

1 

0 

0 

September. 

2 

0 

3 

6 

3 

1 

8 

10 

27; 

7-4 

32 

N.W. 

1 

18 

U 

1 

6 

0 

0 

23 

1 

0 

0 

1 

October . 

4 

1 

2 

10 

4 

2 

15 

8 

16 

6-8 

26 

W. 

1 

7 

11 

13 

6 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

November ... 

0 

1 

5 

8 

3 

3 

16 

2 

23 

6  1 

24 

w. 

0 

8 

10 

12 

4 

9 

•     0 

16 

0 

0 

0 

3 

December 

0 

1 

2 

8 

0 

3 

22 

5 

21 

6-6 

SO 

w. 

1 

13 

13 

5 

7 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

2 

Year . . 

•>2 

22 

42 

153 

28 

27 

142 

79 

214 

7-5 

1 

42 

w. 

16 

119 

152 

94 

89 

60 

0 

23:{ 

0 

1 

0 

21 

METEOROLOGICAL    TABLES. 
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Monthly  and  Annual  Suiuinaries  for  the  Year  1898,  Banff,  Alberta, — Ijatitude,  N.  5.1    10'  ;  Longitude.W.  115°  35'. 

Height  above  Sea,  4542  feet. 


MoMH. 


.laiiuary 
February 
March 
April  . . . 
May  — 
June.    . . 
.Inlv 
August. . 
September. 
October . . 
November 
December 

Year. 


Pbesscbe. 


c 


Extremes. 


Max. 


Min. 


I 


■22 
19 
25 
32 
31 

•35 
38 

•39 

■.S3^ 
39 

•20 
36 


2554 
2574 
25^63 
25-71 
25-67 
25^87 


24-90 


Temper.vtcre. 


Mean. 


Extremes. 


12 


24^G3  12 

2r82j  7 
24 •80  27 
24  96:32 


25071 


40 


2563'  2500  43 
25-59    25- 12  43 


25  79 
25-80 
25-63 
25-85 


24-94  35 

!l 

25-89  '28 


25  31 1  25-87 


24-77 
24-78 


24-63  26-3 


S  IS  ,  s 


Max. 


41-2 


46  5 


51  1 


24  3 


35-4 


Min. 


85-3 


—  8 

—23 

-27 

7 

20 
30 
30 
32 
24 
31 
—15 
—25 


Relative 
Humidity 


91  73 

2  83 

3  81 
8|74 
8|77 
2:78 


-27-3  79 

II 


a 

B 

a. 

- 

«S 

72 

81 

66 

54 

58 

49 

45 

48 

53 

72 

74 

70 

62 

72 
82 
74 
64 
68 
64 
59 
66 
68 
78 
77 
74 

70 


Prbssukk  op  Vapour. 


in. 


057 
075 
058 
116 
145 
200 
207 
245 
174 
136 
082 
081 


0  131 


I 


m. 
0083 
0  116 
0  098 
0  150 
0232 
0227 
0  267 
0  332 
0  225 
0  162 
0097 
0089 


0  173 


0  070 
0  095 
0  078 
0  lo3 
0  189 
0  214 
0-2:i7 
0  289 
0  199 
0  149 
0  089 
0085 


Cloudi- 

IKE8S. 


J42|47 
65  04 
52  54 
49  51 


69 
62 
51 
39 

.147 
46 

.|46 
37 


0152  50..  50 


Total. 


Precipita- 
tion. 


in. 

0 

o 


si 

«  5 


•220 
470 

990 
■81  0 
081 

•15  0 

I 
■541 

37  1 

72  0 

•090 
94  0 

•200 


in. 

12 
72 
21 


2058180 


£• 

i 

Number  ok  \V 

INDS 

FROM 

>> 

^o 

N 

umber   Oh 

Da 

■s. 

M 
< 

1 
"a! 
> 

3 

B 

X 

Direction  at  time 

Maximum  V 

1 

"a 

o 

Month. 

;z5 

H 
^ 

f^ 

00 

02 

CO 

^■. 

^ 

^ 

S 

i 

5 

o 
D 

1 

§ 

5 

•t° 

OS 

1 

1 

1 

o 

■a 
c 

3 

§ 

"a 

j= 
to 

'•A 

g 

2 

3 
< 

1       0 
2 
4 

1 
1 
4 

0 
1 

1 

1 

1 
3 

3 
6 
0 

20 
13 
16 

16 

7 
4 

8 
2 
8 

13 
23 
22 

64 
44 
5  6 

18 
22 
25 

S.W. 

s.w. 

S.W. 

0 
0 

1 

12 
5 
9 

n 
11 

12 

8 
12 
10 

2 
15 
10 

2 
15 
10 

0 
0 
0 

28 
12 
19 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

February     

0 

March 

2 

April 

1 

1 

0 

2 

7 

2. 

6 

2 

18 

58 

18 

S.W. 

0. 

8 

15 

7 

11 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

3 

May 

0 

12 

1 

2 

9 

12 

0 

1 

25 

51 

15 

S.W. 

0 

10 

12 

9 

11 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

1 

June 

0 

7 

1 

1 

4 

16 

5 

3 

23 

47 

18 

s. 

0 

5 

14 

11 

17 

0 

0 

10 

0 

4 

0 

0 

July 

0 

0 

1 

3 

5 

11 

13 

1 

28 

4  6 

18 

S.W. 

0 

14 

12 

5 

14 

0 

0 

15 

0 

4 

1 

2 

0 

1 

4 
3 

0 

1 

4 

1 

3 

5 

7 
13 

7 

5 

0 

0 

37 
31 

25 

4-8 

10 
18 

S.W. 

w. 

0 
0 

18 
14 

8 
8 

5 
8 

12 
12 

0 
2 

0 
0 

15 
13 

0 
0 

6 

2 

2 
0 

1 

September 

4 

October 

3 

3 

0 

2 

2 

15 

5 

2 

30 

45 

18 

w. 

0 

11 

14 

6 

8 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

<> 

November 

1 

2 

1 

2 

3 

2'-l 

5 

7 

13 

6-5 

18 

s. 

0 

11 

10 

9 

12 

12 

o: 

16 

0 

0 

0 

0 

December '. . 

2 

3 

2 

3 

1 

12 

22 

5 

12 

56 

18 

s.w. 

0 

13 

14 

4 

7 

6 

01 

19 

0 

0 

0 

1 

Year     

14 

41 

9 

25 

48 

184 

95 

39 

275 

50 

25 

S.W 

1 
1 

130 

141 

94 

131 

(;4 

ol 

1 

199 

0 

16 

3 

17 

. 

4lS  MKTKOKOLOfilCAL   TAIILES. 

Monhii.y  and  Annual  Summaries  for  the  Year  189X,  Birnardo,  Manitoba,  Latitude,  N.  JiO'  59  ;   longitude, 

W.  lul    •Jii.      Height  above  Sea, . 


I'HKSNCHK. 


TkMI'KKATlKK. 


IlrMn'.nv       »'"»^i'"'  ">'  VA.-..U... 


\|..M 


•laniiary  . . 
Kpbniary  , 
March    . 
April 
May 
.'uiif 
.Inly 
Augiist  . 
SeptenibtT. 
October .  . . 
November. 
Dt-ceniber . 

Yeai 


Kitrellifs. 


Mi-an. 


•^8i- 


Max.  Mill. 


26  722 
26  704 
26  732 
26  i;(J8 

,->99 
620 
5!t5 
•«U6 
626 
095 


26 

'26 

i36 

'2.; 

26 

26 

26 

2718 
27  10 
27  20 
27  04 
26  !Hi 
26  «i 

26  83 

27  13 
27  11 
2709 
27  35 


c  1  S 

i     :   =. 


c-  £  \  ;z.  \  ii 


26  32 
26  07 
a!  26 


26  221  42 


26  05 
26-20 
26  42 
26  13 
26  23 
26  13 
26  02 


70 

6-5 

16  4 

42  3 


1  61  8!50 

1  ! 

8!64  5 

1 
3  71  2 

6i68'4 

0  61  150 

9  37  8131 


19  2 
U'8 


26-4  39  0 


32-0 


417 


Extri'int-. 


•g     Max.  I  Mill.  Ilsiiiiji 


CUU  111-       i'UELII'MA- 


7|J1 
oi  1 
9J  8 
832 
9.50 
0:56 
2)61 

ep? 

51.50 

3  31 

314 

6 


19-830  8 


-2^  I- 


94-0 -370 


d 

1 

1 

ill. 

in. 

in 

iu 

■  ■" 

. . . . 

■\--r\\ ! 


<s 

s. 

--1 

l~ 

1 

in. 

-C 


.5111 

53:| 

40  46  3:)|4.'.  ' 
.4  42  4li  47 


[,ri966  45 

6I5.V.'J7 

Ii64  53  42 
I     I     I 


67  69  58 
52  56  59 
71  Of)  (iO 

68  52  32 


I 

;j!79 

:|i7o; 

61 


6369 


0  H5|U 

1  6510 

1  7o!o 

1  00  0 

0  04  0 

I 
08.0 

I 
0111 

I 

951 

I 

541 


980 

I 
59,0 


40 
fiO 

3il 

04 
-89 

04 
■77 

36 
•94 
-60 

10 


20  49 


2o;o 

1  77 


Month. 


.Tanuary 
February . 
March  . . 
A  pril 
May 
.lunf 
.Tilly 
Au^.st. 
SepteinbiT. 
October  . . 
November 
December . 

Year 


NfMllKK   OK    Wi.MjS    FBOM 


!^ 


22 

1 

12 
10, 


0 
6 

7 

13 
15 
15 

s 
II 
3J 
8' 
6 
4 


118     91 


3 
3 
3 
8 
12 
11 
3 
5 
0 
0 
2 
0 

50 


14 
35 
20 
19 
16 
17 
15 
23 
21 
18 
16 
12 

226 


1 

CO 

to 

!S 

»  i 

20 

10 

16 

21 

2 

3 

7 

20 

2 

16 

9 

23 

6 

7 

« 

19 

4 

6 

4 

22 

5 

12 

4 

16 

19 

20 

13 

14 

9 

7 

6 

25 

6 

18 

14 

25 

8 

10 

3 

24 

4 

8 

10 

32 

1 

8 

3!> 

19 

85 

125 

131 

260 

'i      .2 


■5S 


t>  I    r    I    T'r: 


10  0.30 
15-7  49 


12  6 

12  9 
11  1 

13  3 
11  6 

11  0 

12  6 
140 
12  3 
11  5 

12-4 


49-8 


.S.E. 
S.E. 
N.E. 
S.E. 
N.-E. 
S.E. 

\V. 
S.E. 

W. 
N.W. 
S.E. 
N.W. 

S.E. 


Nl'UUKK  OK   D.\Y« 


CJ 

•   1^=' 

>- 

•o  IS-s 

C9 

§    ■' 

.f  ® 

— 

04 

O 

p 
m 


! ;  J 

S  =  -=.21    S 


fe    £h 


5 
8 

7 
6 

8 

t 

61 
7| 

6| 
7 

78 


17 

9 

t 

8 

0 

23 

3 

0 

" 

11 

9 

9 

11 

0 

17 

0 

0 

0 

15 

9 

9 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

19 

5 

4 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

17 

6 

1 

1 

0 

27 

0 

1 

0 

10 

IS 

16 

0 

0 

12 

0 

7 

° 

14 

10 

8 

0 

0 

19 

1 

5 

0 

11 

14 

9 

0 

0 

19 

2 

3 

0 

15 

3 

9 

0 

0 

20 

3 

8 

^ 

10 

17 

8 

11 

0 

16 

2 

0 

0 

8 

10 

12 

.  12 

0 

16 

2 

0 

" 

13 

11 

2 

8 

0 

23 

1 

0 

0 

160 

122 

93 

68 

0 

0.^0 

11 

19 

1 

10 
4 
4 
3 
0 
0 
1 
1 
6 
6 
6 

11 

52 
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Monthly  and  Annual  Summaries   for   the   Year  1898,  Belle  Isle,  Newfoundland — Latitude,  N.  51°  53'  ;   i^ongitude, 

W  55°  22'.     Height  above  Sea,  43G  fc.t. 


Month. 


Pressure. 


January.  . 
Feltniury . 
Marcli  ..^ 

April 

May 

.lime  .... 

.July 

Augu.«t..  .. 
September. 
October. . . . 
November. 
December . 


Year. 


29  ^fi 


E.ictreiues. 


Max.    Min. 


2976 
2992 
30-22 
29-84 
29-97 
29  93 
29  89 


30-22 


28-48 


28-39 


Temperatubk. 


Mean. 


31-0 


9  38 
31 


4  51 
0*53 
7:49 
130 
0  29 


20  1 


34-9 


18 


32 


1^ 


6 
20 
29 

34 

I 
343 

15.J 

2.59 

0'09 

1  53 
.5  40 
533 
4  22 

-!- 

2  38 


3  4 

9-8 
171 
21  8 
33-3 
40-2 
45-1 
50  7 
44-3 
34  0 
20  5 
15  7 


27-9 


331 


Extremes. 


Max. 


30  0 
3G-0 
370 
45-0 
57  0 
fiO-O 
67  0 
07  0 
60  0 
480 
45-0 
340 


Mm. 


670  —180 


Relative' 
HujnniTvI 

Pressure  oi-  Vacouk. 

Cloudi- 
ness. 

Precipita- 
tion. 

( 

-2 
.=  a 

B^ 

Total. 

§?: 

B 

s 

S 

s 

g 

s 

S 

B 

B 

g 

a 

"S  >. 

5S 

0. 

■* 

C3 

s 

s. 

c 

OS 

^ 

a 

IS 

in. 

in. 

in. 

in. 

0 

in. 

in. 

r.;  .-..-I  ;i4 

I    I    I 

73,70,80 


788484 
G4  63  62 

78  74  75 

I 
848184 

84  84  85 

7465  60 

';i  58  51 


1,69;74 
0,60 


70 


6151 


3  10 
2  00 

4  01 
1-50 
214 

5  30 
2-71 
C  21 
8-48 

♦7  01 
'15-91> 
*0-08 


72  70,69  70,    68  56  4  01 


0  80 
0-80 
1-30 
0  LO 
0  CO 
1-80 
1-10 
1-60 
2-38 
2  04 
401 
0  05 


*.N'n  ."now  included. 


MiiNTH. 


January  . 
February 
March  . . 

April 

^ray 

June.  . 
July    


Aufrust  . . . . 
8f,iH-uil«-r. . 

Oftobin- 

November. . 
December  . . 


NUMBEK  OK   WlNII.S   FBOM 


^i    12; 


7J 

7 

8 

12 

5 


Year. 


23 

20 
12 
28 
25 
10 
16 
10 
10 

7 

5 
lo|      7 

188    101 


9 
12 

14 

i 
131 

22 

8; 

1 
9' 
5 

7j 
6 


33       CO 


113     81 


20f     18 


119    299 


10,     34      17 


127 


>, 

>, 

H 

h 

> 

1 

c3 

< 

S 

8,    1( 

I 

1       6 


0.22 


o;2o 

0  15 
I 
17 


0  20 

I 

01  26- 

019- 

h 

0|  26- 

I 


2  21  0 


10 


P> 


E. 
S.E. 
N.E. 

E. 
N.W. 
N.W. 

N. 

E. 
N.E. 
S.W. 
N.E. 

W. 


E. 


O 


1 

15 

I 
9 

ir 

i 

11 

8 

I 
14 

I 
19 

I 
2S 

I 
19 

I 
21 


182 


NuMBKH  OF  Days. 


0  > 

s 

■s  " 

<.> 

S  0 

£> 

^ 

S.C 

s 

U  r-H 

V 

g 

0 

'i;=> 

0 

Ci^ 

G 

P4 

13 

1 

2 

8 

3 

1 

8 

5 

5 

4 

1 

7 

2 

5 

5 

9 

7 

10 

3 

14 

4 

14 

6 

9 

.59 

87 

17 
18 
27 
17 
22 
22 
24 
17 
13 
14 
12 
1(1 

219 


9 

8 

12 

6 

9 

9 

9 

8 

9 

10 

12 


rr 

' 

p 

!>0O 

t<  u 

•SS-5^; 

. 

ex,--!! 

a 

^ 

be 

W 

p=< 

f=. 

H 

1-1 

0 

22 

.7 

0 

0 

0 

18 

10 

0 

0 

0 

17 

12 

0 

0 

0 

24 

7 

1) 

0 

0 

22 

8 

0 

0 

0 

20 

17 

0 

0 

0 

22 

22 

0 

0 

0 

23 

16 

0 

0 

0 

21 

10 

0 

(1 

0 

15 

14 

0 

» 

0 

12 

13 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

233 

130 

0 

0 

15 
3 
5 
9 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
5 

52 
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METEOROLOGICAL   TABLES. 


MosTllLY  and  Annual  rsuniuaarics  for  the  Year  1898,  Bird  Hocks,  Queljec  — Iv-.mtuiJt-,  N.  47    ')l'  :  Iv-piigiUiuc 

\V.  or  8  .      lleiijlit  alxjvc  Sea,  100  f.-et. 


M.'NTH. 


.I.iiinurv 

Ki-tiriiar\ . 

M»rc1i 

Ai.r,' 

Muv 

•Iiiitf 

Angust 

Sejitoniber. 
( )ctobpr . . . 
Xovemlier 


PRI»SrRE. 


Kxtn-tn'^ 


Max.     Min. 


Tehpebatl'RB. 


Mraui. 


KKl.ATIVg  I 

III  Mri'iT^'  I 


Pacsai'BE  OK  Vapocr. 


Cu>ii>i- 


RAI.VrALL. 


^  I  ! 


s 


l.>  -  u 
21  0  22 
27-5;38 
318  32 
40  142 
500  51- 
50  1  60 
638]«6 
55G|55' 
45  3]  45 

38  338 

1         j 

?7  1  ?i 


"  11  L '-'o-?  "•8;iri-7 

I         ; 
5  21  5  2!t  612  5  210 


ExtrciiM  - 


.\fax.  I  Min.     :■ 


2.-4| 
32  01 


I 
927  532  7:22  0 

5  3j-6:«  6i27  3 

I 

2  38  5  44  5i;B  1  39  8 

5  48  3  54  <i'44  8  4;i  7 

'        I    • 
5  57  8  62  3  54  1  58  2 

I 
7(12  0GG159  0  02  5 

I         I 
4  53  6'59-5  50-3 

3  14  5  51ol30  0 


54  9 
45  7i 


2  3S  0  45  7  32  6  39  1 

7  ?TS  ?r><21'."i  28  2' 


370| 

3.1  0' 
1' 

40  2; 
59  0' 
63  5 

6S'8i 

I 

720 
67  8 
GO  0 
56  0 
52  0 


MM; 

-  9  0  89  00  90 !» 
3  7  '.a  94 '.^  94 
;   .'3  91 94  94  i 
290  96  93  94  94  < 
25  4  90  92!M  i2 

41  0  88  84  8KS(i 

I 
48  2  '.lO  87  90  89  1 

53  1' 86  88  88187 


s 

a 

i 

s. 

d 

« 

30 

a 

in. 

in. 

in. 

40  2:7776811 
34  0;Sfi84  82 


IS  0 


0  6 


91  90  91  j  91 

92  9189  91 


30-77i  28-7 


•  »  n   s»i  .<<i  «<.  so 


0 

079 

0 

109 

0 

144 

0 

1G9 

0 

240 

0 

322 

0 

437 

0 

513 

0 

35G 

0 

204 

0 

214 

0 

142 

0 

?M 

0080   0  082 

0  119   0  115 

0  153   0  141 

0I77J  0  161 

0  240   0  221 

0  321    0  299 

I 
0  451:  0  438 

0-518  0  485 


0-355 
0  261 


0  341 

0  257 


I 
0  213;  0  217 

0  142  0  140, 


08(1 

114 

147 

169  -M  59  49  54 

234  51  42  41  45 

314  54."<0.'>152 

449  tio  .59  57  00 

I'     i     i     I 
505<  54^47,46149 

351'  48  48  49  48 

2G1;,6<;  84  82  84 

215  79  74  77.77 

II     ' 


141' 79  W>  7.S  79  i    2 


11- y.^   n  ■>4i>   11  ■24' I 


s 

r" 

-    ^ 

in. 

in. 

4  .Wl  30 

1  «7  0!I0 

2  52  0  as 

j    3  WO  62 

'     2  020  45 

1 

2  30  0  70 

217049 

217  0  60 

1  620-64 

3  790  85 

6  20  177 

2  871  18 

i 

.•««  !«'l  77 

NCMBEB  OF  DaTS 


.SI  MBEB   0 

r  yy 

SOS 

KBOJ 

u 

1 

i 

Z.  1 

Month. 

r.     ii    a     X 

X 

5: 

•i 

1 

-  ^ 

c 

>• 

1 

>. 

"v'z 

X 

'5 

"i 

» 

£ 

i 

w   Z. 

z-7. 

u  ■- 

U  i 

J     < 

.Tanuan- . . 

! 

^  _ 

I 

VIII  N.W. 

loi 

i 
u 

8 

12 

12 

9 

I 

20 

1 

0 

0         0 

Febroaiy . . 

:       :■ 

■1 

1 

■2  .  .. 

VIII    S.E. 

,3 

9 

5 

3 

0 

23 

,.         n 

March  ... 

:i      ■■      1      ' 

- 

ly 

2 

12 

3  .... 

IX     N.W. 

\ 

i:> 

10 

8 

7 

2 

0 

23 

0 

0 

0        1 

-Vpril 

7       !:■■ 

■1 

•> 

.=i 

1* 

0 

V       S.E. 

6 
2 

10 

« 

12 

10 

4 

0 

21 

9 

0 

0       5 

.M:i.v 

•      :  ■       ■: 

'• 

> 

4 

- 

- 

V     N.W. 

14 

10 

7 

7 

2 

0 

» 

10 

0 

4       3 

,lunf 

15 

6 

'. 

VIII  N.W. 

"■ 

7 

16 

7 

8 

(^ 

0 

"        4 

.Inly 

■'        0 

12 

IS 

11 

6 

V- 

V      S.W. 

^i 

9 

9 

13 

13 

0 

0 

lb 

10 

0 

0       5 

Augu.-t . . 

■'1  -1  '   ' 

6 

15 

7 

15 

5   .... 

VII     S.E. 

s' 

8 

18 

5 

12 

0 

0 

19 

2 

0 

0      3 

Sept^mlxT 
Octol>er . . 

:      ?.'     V     fi 

4 

6 

12 
12 

li 

14 

1 

VTII  N.W. 
I.\    N.W. 

1 
9 

I4I 

14 
10 

8 
1, 

8 
10 

8 
13 

0 
0 

0 
0 

21 
1« 

1 
2 

0 
0 

0       4 
0       5 

November 

VII    S.W. 

■-' 

\ 

- 

IS 

13 

3 

0 

U 

!i 

'  0 

0       4 

December. 

17 

1 

VlII  N.W. 

14 

2 

' 

21 

10 

3 

0 

21 

0 

0 

0       0 

V..,, 

1  n     .^V    35|    77 

67 

133 

76 

140 

37   .... 

IX  JN.W. 

8.S 

108 

127 

130,  118 

26 

1 

237 

C6 

0 

0     34 

1 
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Monthly    and    Annual    Suiiiuiniies    for    the    Year    1898,     Prince    Albert,     isa^katoon— Latitude,    N.    53°    10 

Longitude,    W.    106'  0'.     Height   above  Sea,    14;i-.'    feet. 


Month. 


January  . . 
Krlinuiry. . 
March  .    . 

April 

May 

June 

July 

August .... 
SeptHUilicr. 
OctubtT . . . 
November 
December . 

Year.. 


PnEssuiiE. 


28  35 


Extremes. 


Max 


28-79 
29  06 
28-81 
28-93 
28-88 
28  79 
28-58 

28  02 
28-88 
28-80 
28-85 

29  17 


29-17 


Min. 


Min. 

27-70; 
27-99 

27-93 
27-84' 


TKMrERATDRE. 


Mean. 


0-8 

5-4 

21 

27-5 


27-84|  43-003 
27 -85!  49 -9  06 


27-72 
2800 


juSG 
'51-4 


27-04il0-5 


27-82 
27 -071 
27  51 


27-51 


27  4 

11  8 

6-3 


25-8 


0-3 
3-9 

10-5 

42 

60 


14-3 

I 

11-5 
22-2 

47-5 
07-4 


407 


64-9  70-7 
69-3j76  1 
06-2,71-8 
55-362  9 
31  9,42  3 


181 
9-9 


24  6 
190 


37-4  44-2 


211 


.i2-7 


Extremtiii. 


Max. 


3 

4 

35 

0 

5 

28- 

10 

2 

33 

35 

7 

70- 

52 

1 

82- 

57 

3 

86- 

03 

3 

91- 

60 

0 

86- 

50 

8 

84- 

33 

3 

01- 

16 

6 

44- 

8 

9 

43- 

91-0 


Min. 


31-5 

33-7 

26  5 

12  5 

24-3 

24-5 

35-0 

36 

23-5 

12-3 

28-7 

37-9 


— 37-'^ 


Relative 
humiuitv 


85  87 

89  88 
8375 
84  59 
79  44 
8702 
9005 
94,07 

90  02 
9574 


PHK.SSUHE  oi-  -N'AI'Ol-lt. 


85  86, 
80  88 
a38n 
02  68 
43^55 
O3I7I 
7l|75J 

74I78) 

i 
75  70 

8183 

8S 

87  87 

75  78 


B 

S 

B 

rt 

d. 

a. 

0 

r-t 

to 

in. 

in. 

i 

1. 

0  043 

0  068 

0 

058 

0-035 

0-065 

0 

049 

0  055 

0-089 

0 

084 

0  135 

0  185 

0 

171 

0-227 

0-254 

0 

243 

0-317 

0-401 

0 

403 

0-405 

0-487 

0 

507 

0-300 

0  468 

0 

478 

0  244 

0  329 

0 

349 

0  147 

0  187 

0 

10 

0  093 

0  107 

0 

101 

0-069 

0-085 

0 

074 

1 

0  178 

0  227 

0-224: 

1 

in. 

0  0.50! 
0-049' 
0-076i 
0  104 

0  241' 

0-374 
0-467' 
0  437 
0  307' 


C1.0CUI- 

KKSS. 


.59 


.     . 


%  % 


56  58 


Precipita- 
tion. 


58j.58|6001 
58;57i60|58 
09  52  61  01 
42  53  40  47 

I  i  ! 

49^67  62  59 

69[61  05  05 

1     I     t 
5s!55  03  59 

i    !     i 

G4'57  57  59 


0  167  63,81  07  70 


0100 

0076 

i 

0-210: 


01,09  09  67 

I   I   ! 

42,61152  53 

!    1    > 


58  01  00  00 

i     I     I 


Total. 


5  = 

gi 


-740-30 

-80^0-66 

10  0-40 

-00004 

i 

51  0-40 

I 
390.52 

9."i0-49 

■84  003 

I 
■211   13 

Sill  3-J 

I 
■90  0  80 

■29  010 


15-741-32 


Month. 


NuMBEn  Ob-  Winds  fkom 


January . . . . 
February... 

March 

April 

M.iy 

Juno 

July  . 
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METEOROLUCICAI.    TAIILES. 


MoNTULV  and  Aiiiiuiil  f>uiniuiuu's  for  tlio  Your  1898,  Jkthurst,  New  Urunswick—  I^iititude,  N.  47    .'O' ;   Longitude, 

^\'    "     •'       II      '/   iibove  Sea,  45  feet. 
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Monthly  and  Annutjl  Summaries  for  the  Year  1S!)S,  Chilli  wack,  Brilish  Cnluiiihia — Latitude  N.  49°"10'  ;   Longitude, 
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MF.TROHOI.Or.ICAL   TABLES. 


MosriiLY  and  Annual  Sumnm.ies  for  the  Y.ur  lS98.Carrn.uml.,  British C..lun.l,i.i-L.ititu.l..,  .\    48*  38  ;  I^on-itude, 

\V.  124     17  .      Ueiylit  .iliove  Sea,  1^0  ft'ct. 
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MONTULV    and    Annual    S  Jiuiuaiies    for    the    Yi-ar     IS'JJS,     Calyiiry,     Allierta— Latitude,    N.    51°    2';    Longitude, 

W.     114'    -2'.      Heij-lit   above    Sea,    3389    feet. 
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63-6 

70-342-6 

50-4 

84-3 

35  0 

69 

47 

5261 

0-229 

0-296 

0  299 

0  264 

53 

■58 

56 

.5:5 

3-21 

1  27 

.Tnly 

26-42 

26-71 

25-93 

.51-7 

74-3 

71-2 

77-947-3 

62-6 

94-3 

38-0 

74 

43 

4861 

0-275 

0  337 

0-347 

0-316 

32 

41 

49 

40 

3-87 

1-20 

August 

26-44 

26-62 

26  24 

51  0 

71-4 

77-448-6 

630 

870 

33-0 

79 

58  69 

0-299 

0-445 

0-372 

35 

37 

36 

2-17 

0-70 

September. . . 

26-34 

28-78 

25  94 

40-6 

570 

66 -3 

37-2 

51-8 

81-0 

24-0 

76 

6168 

0199 

0-286 

0  243 

39 

45 

42 

0-54 

0-27 

Octobtr 

26  42 

26-82 

2;-) -96 

279 

38  7 

47  5 

24-3 

35-9 

610 

14-Oj 

72 

68  70 

0113 

0-162 

0  137 

53 

53 

53 

0-28 

0-20 

November. . . 

26  25 

26-78 

25-72 

16  1 

22-9 

31  3 

12  1 

21-7 

480 

-23-8 

82 

75 

81 

81 

0  083 

0  127 

0-114 

0-098 

33 

42 

53 

43 

0-30 

0-30 

December. .  . 

26-38 

26-92 

25-68 

18-2 
29-7 

26  9 

22-0 

31-0 

11-8 

21  4 

500 

-31  0 
-31-0 

79 
74 

82 

81 
64 

80 
69 

0-090 

0  122 

0  108 

0-099 

27 

45 

43 

51 
51 

39 
48 

0-40 

0-30 

Year 

26-36 

26-96 

25-68 

i 

42-5 

1 

501 

25-4 

S7-8 

94-3 

0-146 

0-202 

0-174 

15-58 

1-27 

Nl'MliER   OF    W 

IND.S 

FROM 

>. 

N 

UJIIiER   O 

■  Days 

S 

f4 

CD 

^ 

■'A 

S 
O 

5-. 

w-l 

a>.2 

s> 

> 
< 

1 
> 

e 
a 

y. 

i 

o 

"o 

/2 

Month. 

25 

H 

■z 

1 

o 
O 

1 

i 

6 
5 

'S-.S 

1° 

i 

1' 

i 

SO} 

.11 

tXr 
'l5 

1 

3 

< 

January 

7 

1 

? 

?. 

9 

3 

41 

2 

2 

8-0 

30 

N, 

1 

13 

16 

3 

0 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

February 

7 
13 

7 

0 
0 
2 

4 

7 

10 

8 
7 
3 

9 
C 
9 

1 
0 
0 

25 
26 

29 

1 
3 
0 

0 
0 

5-9 
9-0 
9-3 

20 
36 
20 

W. 
N.  W. 

N. 

0 
4 
0 

6 
8 
6 

13 
14 
12 

9 

9 

12 

5 

10 

4 

10 
11 
13 

0 
0 

0 

18 
17 
19 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

(J 

1 

1 

April 

0 

May '.... 

4 

1 

8 

11 

5 

4 

27 

0 

'i 

11-3 

34 

N. 

3 

9 

12 

10 

7 

0 

0 

23 

0 

1 

0 

0 

Jvme 

5 
1 

0 

1 

6 

12 

9 
1 

6 

8 

1 
1 

32 

38 

1 

0 

0 
0 

12-8 
10-7 

44 

40 

S.W. 

w. 

2 
3 

9 
13 

13 
13 

8 
5 

7 
11 

0 
0 

0 
0 

19 
17 

0 
0 

0 
2 

0 
0 

0 

July 

0 

Auffust 

5 
3 
3 
0 
0 

55 

4 
1 
0 
0 
3 

13 

12 
13 

6 
0 

1 

81 

7 
4 
5 

1 
0 

58 

7 

1 
1 
0 

1 

55 

0 
0 
1 
3 

5 

19 

26 

29 
28 
13 
21 

335 

1 

5 

8 

15 

15 

51 

0 

4 
10 
28 
16, 

63 

10-4 
9-0 
7-1 
7-2 

11  7 

25 
25 
20 
36 
40 

w. 

N.W. 
N.W. 
N.W. 
S.W. 

2 

17 

8 

I 

12 
13 
12 

145 

6 

6 
7 
3 
4 

82 

8 
3 
3 

1 
2 

61 

0 
0 

1 

2 
3 

48 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

22 
25 
25 
28 
28 

267 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

L'       17 
0,     12 

0 

October.. . 

0 

5 

7 

29 

14 
15 

138 

0 

December ' 

0 

Year     . . 

9-4 

44 

S.W. 

2 

:>6 


MF.TEOROLOCilCAL   TABLES. 


MoSTili.V  and  .\miu.ii 


III. nil  s  1.1  i    1-  Will-   189."<,    Cliiilhnm,  New  Hrunswick — Ijitiludi-,  N.   17    .'V  ;    Ixm^ilude, 
W.  C')'  -.9'.      H»>i"lit  iiljDve  fSen,  21  feet. 


rmwsiiiK. 

TKlll'Kll.U-lltE. 

ilrMWim       P'tK^l'"-:  °*  V.\i'orii. 

C'n.riM- 

NKSH.       ' 

I'BKrllM- 
TATIOX. 

?»li>STII 

M\triiiit'>. 

1 

Mean. 

Kxtriiilis. 

1=1 

'?'"• 

Max.    Mm.    \    a       ~ 

III. 
thly 

Max. 

Mil). 

i. 

E 

6. 

i     :   =  ;  s  1  =    s 

1  ill' 

ill. 

in. 

rr. 

^      ^ 

, 

1     '"• 

V) 

CO 

^ 

—    ^ 

ill. 

in. 

in. 

in. 

in.    :  in. 

*laiiu:iry     .  .  . 

29!I2 

30  43 

281'7     1    »  1-  .>    ■>    1 

1           ;          1 

11,   i 

;  1   4  -1 

360 

-36  0  :G9 

73  71 

71 

1  0-(M2 

0  003 

0049    0  051    .-•  4,  .  ■<  »■. 

2  !t70  03 

Kfbni«r>"--     ■ 

:»  or 

30  02 

29  os; 

17-f!25-3jIS-(i 

2S-4 

8-918-7 

39  5 

-23  5|7tj 

79  70 

77 

1  0089 

0  120 

0  091    0  100  73  0102  0.-. 

2  49  0  70 

Marcl. 

30  12 

30  02 

20-28 

25-2 

39-9  31  3 

42  4 

20-131  2 

53-5 

-  2  0 

74 

77 

78 

70 

0112'  0  199 

0  140   0  152  40'41  323^' 

1  17  0  30 

April ' 

211- Sit 

30  .39 

2<.»  14 

34  4 

41-534-2 

44-6 

26  6 

35-6 

035 

-0  5' 

77 

76 

79 

77 

0158 

0-l!»9 

0-157    0  171|  59.^.1 

'_'.*) 

1  41) 

yuy 

L'0  05 

30  31 

29   ''      '■  -     ' 

11-2 

51-7 

81  3 

20  .-■ 

i'  0-28r  0  307 

0-279   0  2«'' 

1   910  52 

.IlllK 

•Jit  90 

30-47 

2<l  1' .  ..^  .  I.'.  .'  .'^  .) 

.. .   i 

.-,0  0 

597 

820 

39  u  ;. 

...     0  384    0  432 

0  403   0  40(.  ..    .1  ...  .-. 

4  62 

1  68 

July 

•.".)  ito 

30  40 

29-48 

G4  8'73-4'ri7  4 

1         1 

79  0 

,tO  0 

67-8 

890 

45  0]79 

(>8  79 

75 

0  4861  0  027 
0-479  0-540 

0  542;  0  552|47  47.56 

50 

3  i»6 

095 

August 

2il-90 

30  18 

29-59 

631 

72-1640 

742 

55-8 

65-0 

82-5 

47 -0  82 

0983 

78 

0  494 

0  506  58  05.58 

60 

3  73 

0-76 

September. . . 

29-93 

30-32 

29-38 

5i  0 

02  9  54  4 

05-0 

47  2 

56-4 

820 

28  0  79 

(-,9  83 

1 

77 

0  303.  0-405 

0-371 

0  379 

46 

70  54 

57 

1  40 

0  t7 

Octnber 

'  30  (e 

30  55 

20  26  44  8 

,52- 4*45  2 

'Ki'h 

.37-5140-5 

83  0 

24  0  79 

72'Sl 

77 

1  0  257 

0  292 

0-205 

1     1     1 
0  271   51  .-.S.-.1  .W 

4-67 

1-00 

Novenibpr. . . 

29-94 

30-43 

29  14J 

33  3 

38-7!35-0 

41-4 

29-8133-6 

1 

02-0 

15  5 

S3 

80j84 

82 

0  167 

0-198 

0175:  0  180  00  78  7.^73 

1                                                            1 

4  340  :.S 

PHCt'nib(*r.  .  . 

29-87 

30  GO 

29-08' 

16-o|23  018  3 

20-9 
50  5 

107 

31   4 

18-8 

420 

-12-5 

'8 

1 

77 
72 

77 
79 

77 

7fi 

i  0091    0  108 

00911  0  097 

1 

48  .-.7  57  .)4 

.  1  '   ; 

.     1-82 

1 

1  .-!i 
1  68 

Vrar.. 

_| 

:<«■- 

47-340-2 

41  n 

890 

-360 

'  0  242   0-291 

0  255   0  263 

".*; 

-.  1 

'i\ 

'  :«>i-33 

NtSiUEB  OK  WlN-D3   FROM 


Month. 


•January 
February 
Marcli . . 

A,..-!' 

M:, 

.III: 

.Tiiiy  

Augu.st 
Septeml" 
Octoljer 
Nbvem'  ■ 
Decemb' 

Year. 


>.      o  — 


Xi'UBEB  or  Days 


.-)      3;    16 


1         1        2, 


?    '  Z 


•a  |i> 


a  I  a 


0     241 


0      10,     10, 


I 


61  20 
3  20 
3     10 


24     19     62' 


5 

1 
15 

1 
2  6 

:■■ 

16 

3-0 

7 

21 

2-7 

fi 

10^ 

3-1 

i 

9 

3  6 

8 

\ 

3-6 

5 

\ 

2-7 

7 

15 

1 

2  2 

9 

» 

39 

6 

13 

4  0 

6 

14 

4-3 

17 

13 

3-8 

83 

160 

3-3 

16  N.E.  I 

i 

14'    E.    I 

26     \S. 

I 
18  N.W. 

I 
10  N.W 

20' N.W. 

10  N.W. 

10  N.W. 


26 


N.W.  I 

N.W. 

U". 

N.W.I 
I 


•o 

3 


.2  51 


1      §   'I 


1       ! 
13 

11 

7 

8 

8 

12 

10 

8 

7 

111 

0 

14 

JO 

10 

151    15. 


11 
11 

14 
11 


„ 


12;     16 

-     n 


5 

0 

I. 
0 

ll 

0 

( 

0 

0 

8 

14 


W. 


1     111     IL'I    130 


16 

10' 
20 
14 
19 
12 
V. 
14 

loj 

16 
12' 

12 


=  r. 

-c    ' 

0 
•  0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

158j   -6-'       0   177 


MKTKOROLOGICAL   TABLES. 


57 


MuMiii.v  .mil    Aiiiiu.il   .->iiimuaiits  fur  llie  Year   1898,   CharlotteloM  ii,   Piinoe   lidwaid   Island  — Latiuule,    N.    40" 

U';   Longitude,   W.   03"    10'.     Height  aliove  Sea,   38  feet. 


Month. 


Janu.ary  . . 
Fubniaiy .. . 
March    . 
April 

May 

June 

July 

August . .   . . 
September. , 

October 

November 
December . 

Year  . 


I'ltKSSlUK. 


Tr.Ml'KKATl  UK. 


Monthly 
Mean. 

E.\treuies. 

Max. 

Mill. 

in. 

in. 

in. 

Me 


29  87 

30  Oli 
.SO  12 
■-".I  84 


,  29 

I 

I  2D 
1  29 
29 
29 
30 
29 
29 


29-94 


30  44 
30  Mi? 
30  DO 
30  37 
30  30 
30-42 
30  4G 
30  22 
30-31 
30-51 
30-41 
30  59 


28  9.5  ill 


30-90 


2!l  07 
29  2() 
29  17 
29  45 
29  25 
29-53 


29 -CO;  65 

I 
29  33!  57 

29  33i  47 

!i 

28  90'  39 

II 
28  92  24 


815- 

20- 


28-90  421 


014-3 
721-1 

4  31-1 

I 
2  357 

I 
9  40  7 

4  50  7 

I 
GG4-4 

5  65  0 
0  56  9 
8  47-3 
540  0 
5  26  3 


^ 


J 


222 
30-5 
37-8 
43-3 
)(i-4 
64-3151 
71-6  59 
71-5  01 
63-6  51 
.53  9  42 
45-3  35 
33  3:19 


Kxtremes. 


Max. 


Min. 


RklativkI 
Hi-MtniTV 


ej    a.   — 1^ 


PltKSSUHK  Ol'   VaI'OI-II. 


0,141 

7|24-] 
7|31  7 

5j37  I 
0  48  5; 
9|.58-1 
0  65-3 
466-4 
757-7 
4j48-] 
5  40-4 
8  26  5 


39-5  — lO-Uj  89  88  'M  811 
39-7—  6-2l9l'87SyS9 


4n-.5l    15-7 


45-6  42-4  49-5  36  9 

I         ;         I 


43-2 


■M  -' 
73  8 
730 
83  3 
77-3 
770 
76-8 
58-7 
45  2 

83-3 


24-6 
2^-S 

44-8 

I 
48-6 

53-1 

34-5 


82  37 
7884 


79  07  81 

8073'83 

S172j8o 

8675186 

9i73!82 


in. 
0-078 


320  80  70  83 


23-2 


-13-6 


88  84 


87  85 


84 


78  85 


89 

0-119 

86 

0-15. 

-2 

0-184 

76 

0-271 

79 

0-381 

79 

0-498 

82 

0-538 

78 

0-397 

89 

0-279 

SO 

0-221 

SO 

0  124 

83 

0-270 

in, 

0  083 

0  12(: 

0-167 

0-187 

0-280 

0-403 

0-531 

0-545 

0-407 

0-280 

0-22.S 

0  132 


0-281 


in. 
0  080 
0  114 
0  154 
0-179 
0-272 
0  389 
0-51 
0-542 
0-389 
0-280 
0  223 
0  132 


0-273 


Ctouni- 

.VKSS. 


Phecipi- 

TATION. 


Total .    =  -r 


a  5 


in, 

0  082  47 

0-119  78| 
0-157  48 
0-183 j07 
0-276  70 


0-391 

0-51!. 

0-542 

0-398 

0-280 

0  224  j77 

0  129  75 


iTK    KM  I 


0-275 


:>:i  50  52 

09576K 
434244J 
74  64  08 
.59  53  Oil 
(19  65  70 
69:48|61 
68  55  65 

I 

635758 
7056  61 
7782,79 
756973 


j67  65  59163 


I 
in.     I  in. 

4  221-27 

0-880-40 

2090-40 

4-98  108 

2-361-20 

1 
2-7C0  62 

3-35  119 

4-54  1-16 

2-500-94 

5-25'2-55 

5-66;l-36 

2-770-85 


11-362-55 


MoNrn. 


Janaury  . 
February  . 
March  .   . . 

April 

May 

.Turn' 

July 

August. . . . 
September 
October.. . 
November 
Decenlb^-r 

Year 


Number  ok  Winds  from 


11 

( 

2 

10 

4 

6 

3 

10 

8 

9 

3 

6 

7 

2 

1 

6 

8 

3 

1 

5 

'      9 

7 

3 

4 

60 

75 

0 
9 
1 
1 
1 
7 
3 
6 
2 
1 

35 


<U 


.2  (3 

IS 


S  I  a 


8     12 


91 


100 


6 
2 
8 
5 
2 
7 
1 
4 
7, 

12 
9 

15 

78 


i 


19 

8-2 

33 

20 

8-9 

39 

28 

;  6-3 

23 

20 

,7-0 

32 

21 

|4-7 

18 

16 

|5-8 

20 

20 

■  4-C 

16 

5 

7-8 

19 

4 

8-3 

21 

11 

9  9 

32 

10 

101 

38 

11 

7-4 

31 

186 

7-4 

39 

N. 
S.K. 

N. 
S.W. 
N.E. 

N. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
N.E. 
S.E. 

S.E. 


3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

'> 

1 
131 


Xi-jiBER  OF  Days 


1 

o 
>> 

1 

'S-.g 

o 

1 

si 

s 
Eh 

•II 

9 

11 

14 

10 

0 

13 

0 

0 

0 

9 

15 

8 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

6 

9 

11 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

2 

19 

16 

5 

0 

12 

2 

0 

0 

7 

13 

7 

2 

0 

19 

1 

0 

0 

11 

15 

16 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

14 

11 

10 

0 

0 

10 

1 

1 

0 

14 

14 

13 

0 

0 

14 

0 

2 

0 

19 

7 

8 

0 

0 

21 

0 

I 

0 

8 

13 

15 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

8 

19 

IS 

5 

0 

9 

7 

0 

0 

10 

16 

14 

15 

0 

10 

2 

0 

0 

117 

162 

150 

60 

0 

177 

13 

4 

0 

58 


METEOROLOOICAL  TAULK8. 


Monthly  aiul  Annual  Summaries  for  llio  Year  1S9S,  Ujriiam,  Ontario — [^litude,  N.  U'  10';  Lalitudo, 

W.  80"  50'.     Hciglit  above  Seu, feet. 


MiiNTII. 


.laiiimry  .. 
Ki'hrtiary .. 

.Maicli     . 
.\,.r,l 
.May 
.Inn- 
.Inly  .. 

.\ugU8t..    .  . 

.Sc|iti>ml)or. 
<  Ictolx'i- ... 
Xovembor. 
December . 


riitwi  111 


Kitreim-s. 


TKMrKll.\lllll!. 

I!i.i..vi..i. 
IllUiniTY 

M.-.in. 

KstrciiicH. 

I'llK-SSlllK  I  K   V.M'otll. 


W.i) 


.Mill. 


3t  Tl     '    S 


.5     •s     Mux.    Min. 


1 


•-N  583 

I 

28  (i55 

il28  7<b' 

'1  I 

:<  07.. 

-  1112 

28  C(i7 

I 

28  701 : 

2.S  715 

28  ti!)0 
'  I 

38-507I 


2!!  10 
2*  !)0 
2!)  03 
28  OS 

28  81 

29  01 
29  OH 
28  91 
29-22 


'"•    II 
27-7»j|2r3 

28  21  [20  1 

I 
2S0I  J32  4 

28  17  '40a 

28  34  5*  2 

11 
281Gi|«2C 

li 
28-48  f'8-3 

28-45  ;64  4 


28  2G 

29  Oil  2802 

28-20 


I 


29  05' 
29 -IG 


60-2 
4«  r. 
33  9 


27  99  22  3 


Year 28  671;  29  22   27-79,|43-9 

II  I  I  II 


271-JO  2  27  7;13  120-41    40  0-— 150 


11 

1 

i 

5.            H. 

J      2-1 

>>i         -r.   ?i 

5 

5 

1    fS     ; 

ill. 

1     . 
111.          III. 

in. 

20-7  19-8  27-5il2  8  2(1  1 

III 
41  133  1143-2  25  0  34 


.W  0:iC-9  51  f  28  3  40 

I  I 

:!r5  50~OG2  0  418  52 

II 
70-8  59  6,73-0  52-3  62 

78-(i 63-5  78-9  54  566 

74-7  62-1  75-6  53-7  64 

I    ;    ' 

i>9 -7157-7 
>2-444-7 
39 -5  33-0 
25-4  22  1 


70-6.51-160 

I        I 
.54  8.40  4  47 

39  9127-133 

28  3'16-6'22 


n-5 


41-9 


52-8;34-8i43 


4 

OJ 

-0 

68- 

-3 

76- 

-7 

85- 

•6 

90- 

6 

go- 

-8 

go- 

-6 

80- 

-5 

62 

■5 

42 

■8 

90 

1 1  l> 

0  0. 

5  0 

260i 

39  0 
360 

40  0 
340 
23  0 

8  0 
-100 


-15  0 


s_'  -II  ~:i 
'■.-  .•.4,01 
1-  liiW 


':■'  :)8|5(> 


;39 


liG  7255 

.1     I 
75)76iGOi70 


■  '  I  .",1 
.",    Kill  HO 

2  52  150 

1300-70 

I 

1  G4'0-70 

3  72!roo 

"  : Ill 


3UU 

301 

I 
001 

850 

901 


80 
10 
30 
-86 
80 


II  7!n  so 


Month. 


> 

'umber  ok  W 

NILS 

FROM 

1 

1 

X 

P 

< 

B 
a 
S 
'x 

•og 
a  S 

r 

l 

"0 

6 

N 

I'MBER  OF 

Da 

rs 

Z 

si 
4 

0 

18 

20 

i- 

'A 
26 

1 

S; 
18 

a 

2 

t 

0 

2 

i 
0 

9 

1 
0 

20 

u 
C  ^ 
.2  ~ 

Z  0 

0'"" 

11 

1 

14 

■5 

W 

0 

15 

I 
1 

3 

■i 

1 

1 

i 

£ 
< 

1 

III 

VI 

N.W. 

15i 

0 

0 

6 

0 

14 

15 

30 

0 

15 

4 

III 

VI 

S.W. 

11 

1 

8 

19 

14 

11 

p 

13 

5 

0 

» 

0 

19 

15 

39 

0 

11 

3 

III 

VII 

S.E. 

12 

9 

9 

13 

10 

3 

0 

18 

4 

2 

0 

1 

Ui 

s 

» 

15 

4 

10 

0 

28 

6 

III 

VII 

S.E. 

8 

13 

12 

5 

5 

6 

0 

19 

0 

0 

0 

3 

11 

4 

0 

17 

9 

21 

0 

23 

5 

III 

VI 

S.E. 

9 

11 

12 

8 

8 

n 

n 

23 

2 

3 

0 

0 

3 

2 

0 

» 

13 

.'$4 

1 

21 

7 

III 

VII 

S.W. 

10 

11 

13 

6 

;• 

21 

2 

3 

0 

0 

,\ 

0 

0 

4 

6 

41 

0 

23 

11 

III 

VI 

S.W. 

10 

17 

12 

L'          1 

'■ 

" 

L'l', 

1 

5 

1 

0 

0 

5 

14 

21 

0 

22 

20 

II 

VI 

S.W. 

12 

6 

14 

11 

u 

0 

0 

21 

0 

4        0 

1 

n 

5 

32 

21 

2 

16 

9 

III 

VI 

N.W. 

19 

9 

14 

7 

9 

0 

0 

17 

1 

7j      0 

2 

. 

- 

0'7 

34 

12 

0 

16 

2 

.IV 

VI 

^,.W. 

IS 

6 

11 

14 

10 

1 

0 

18 

2 

0       0 

0 

; 

39 

20 

0 

14 

2 

III 

VII 

S. 

n 

1 

11 

13 

9 

12 

0 

15 

1 

1 

II 

(1 

;( 

1 
35 

0 

4 

135 

23 
224 

313 

11 

1-J 

219 

1 

1 
72 

IV 

VII 

S.W. 

- 

91 

10 

19 

20 

15 
62 

0 
0 

I" 

i!l6 

1 
27 

0 
26 

0 
2 

0 

i 

S3 

1 
3  1 

VII 

S.W. 

1   s. 

[  S.E. 

156 

139 

115 

7 
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MoNTiii.v  ;>ii(l  Anmiiil  Suiniiiaiits  for  the  Year  1898,  Edmonton,  Alberta — Lulitude,  N.  53°  33';  Longitude, 

W.  113°  30'.     Height  above  Sea,  2158  feet. 


Month. 


.I;iiiu;u-v  .  , 
Kfliniai-y  . 
.March  .  . .  . 
Ai.Hl.       .. 

May 

.June 


July  .  .. 
August .  . 
September 
October  . . . 
XoV(-llib('l' 
Deceuiber. 

Tutal.. 


Pbbsslkk. 


1 

Extremes. 

Max. 

Min. 

TEMPEnATUllK. 


Rkl.\tivb 

HfJlIIHTY 


HnKSfSllir.   >M     \  AlMl  K. 


CLOuni-    .   I'HKcn'i- 

NKSS.        I     TATION. 


Menu. 


d  I   Q, 


111. 

11 

'"• 

■J7  47 

28 

14 

27 -03^ 

27  00 

28 

34 

27-08' 

27- (12 

28 

07 

27-07; 

27  02 

28 

02 

27 -10 

27- 5!) 

28 

10 

27-2li 

27  57 

28 

05 

27-15' 

27  59 

27 

80 

27 -05 

2703 

27 

85 

27-35 

1 

27-55 

28 

07 

27  15 

2700 

28 

04 

27-20 

27- 40 

28 

07 

26-93 

27-61 

28 

20 

20-78 

27 -CS 

28 

34 

20-78 

n-6 
0-0 

11-9 
29-5 
42-4 
47-7 
52-5 
49-8 
39  9 
27  3 
16-3 
18 -7 

29-2 


s 


4  27 
5]l7 
4'30 
1|51 
471 
0  73 


43  8 


4  31 


49-9 


9  2 


2 

9 
28 
39 
44 
49 
48 
38 
26 
13 
14 

26-6 


38-2 


Extremes. 


Max.  I  Mil). 


I  !   Si 


:«  0 
430 

440 
78-0 
81-0 
94  0 
870 
87-5 
820 
58-0 
51-5 
47-5 


-  8  (I 
-29  0 
-25-5!. 


94-0 


no  85 

II 
29-0! '78 

'I 
25  5;  87 

40  0!  187 

I 
39  0  97 

li 
290  93 

160 

-21  0 


-32  0 


-32  0 


(J84| . 

0S4 
140 
215 
293 
362 
349 
234 
147 
108 
113 


0-082 


3    ii 


OS 
3-3 


in. 

0  102 
IIOSO 
0  l--'(> 
0-107 
0  246 
0-371 
0-475 
0  508i 
0  353' 
0  18j' 
0  142 
0-129 


in. 

0  093 
0  009 
0  105 
0  054 
0-230 
0-332 
0-418 
0-428 
0  294 
0166 
0  125 
0-121 


0-241;  0-211 


23 

1 
41 

38 

44 

45 

45 

40 

51 

33 

42 

45 

45 

:2 

50 

48 

32 

38 

40 

55 

62 

48 

39 

37 

32 

42 

44 

jE-= 


m 

0 

24 

] 

22 

0 

86 

0 

04 

0 

20 

2 

80 

2 

00 

0 

85 

0 

82 

1 

06 

0 

53 

0 

28 

10 

Oft 

in. 
1(1 


0  80 
0-24 
010 

1  24 


& 

Nl-JIBEK   OK   W 

XI  IS 

I-ROII 

> 

< 

> 

£ 

1 
'x 

if 

.i'i 
0 

0 
6 

N 

ISIBEK    Ot 

Days 

Mo.NTH. 

Si 

f4 

fc9 
CO 

ai 

pi' 

I 

g 

5 

3 
0 

0 

0 

Is 

0 

■3 

1 

3 

i 

3 

< 

J.anuary 

2 

0 

3 

4 

7 

9 

8 

G 

23 

4-3 

22 

N.W. 

0 

13 

16 

2 

3 

7 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

February  

2 

4 

6 

4 

5 

4 

0 

10 

21 

4-2 

16 

S.E. 

0 

12 

9 

7 

0 

10 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

3 
2 

2 
0 

3 

4 
13 

3 

2 

5 
4 

0 

8 

12 
12 

24 
55 

5-7 
7-7 

28 
24 

N.W. 
N.W. 

2 
0 

14 
10 

8 
13 

9 

7 

6 
2 

15 
2 

0 
0 

22 
22 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

(1 

April    

0 

May 

2 

1 

0 

23 

4 

1 

0 

7 

18 

0-9 

30 

S.E. 

.2 

14 

15 

2 

2 

7 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

June 

2 

5 

0 

7 

0 

4 

6 

9 

27 

5-5 

34 

N.W. 

1 

15 

5 

10 

10 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

July 

0 

4 

4 

4 

1 

0 

12 

10 

21 

5  1 

22 

W. 

0 

10 

14 

7 

11 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

August      

2 

0 

7 

0 

0 

6 

8 

5 

22 

33 

18 

N.W. 

0 

15 

11 

5 

10 

0 

0 

18 

0 

0 

<l 

0 

Sei)tember 

1 

] 

4 

3 

5 

3 

12 

11 

20 

5-2 

31 

N.W. 

1^ 

15 

8 

8 

0 

0 

21 

2 

0 

0 

-  0 

October 

fl 

8 

7 

3 

4 

7 

6 

7 

20 

3-8 

15 

N.W. 

0 

0 

14 

11 

5 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

November 

1 

2 

1 

5 

5 

4 

8 

9 

25 

3-5 

20 

W. 

0 

14 

n 

i} 

5 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

December    

2 
25 

0 
34 

2 
40 

6 
82 

10 
46 

13 
60 

8 
88 

8 
106 

13 

249 

6-3 

34 

N.W. 

2 

15 
1.53 

13 
136 

3 
76 

22 
90 

0 
52 

0 
0 

21 
253 

0 
2 

0 
0 

0 

0 

0 

Year 

5-1 

36 

S.E. 

8 

0 

CO 
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Moxiiii.v  and   Aiinuiil  SuiniiDiries  for  tlif  Ynir  lf<".lH.   Fort   Cliipiiewyaii,   Koitliwe.-t  Tcrritorirs— Latitude, 
N.  r)8°  42' ,  LongitucK-,  W.  1 1 1     lit.      Height  nhove  Sea   feot. 


rKK--vSlKK.            1 

\1 

FKill 

•KRATl-HK. 

H 

K1.ATIVE 
LMIIllTV 

VUE.».SI  HK  < 

IK   VaI 

orn. 

Ckhiii- 

.NBSH. 

riiKcii'i 

TAl'll  IN. 

Mom  11. 

Kxiri'im-.". 

IP 

lixtr 

•mwi. 

•!? 

ill. 

Max. 

Mill. 

-■     - 
«   00 

i 

Hi  J 

Total.  |- 

^'  i' 

\Ia.v.     Miu. 

ill.         1' 

t 

S 

-f. 

a. 

c 
a 

Max. 
iiithly 

6 

d 

1 

O 

o 

ill.          in. 

in. 

in. 

ir..        Ml. 

.luiiuaiy  

2!l  OtW 

29  8.'>4I2S  4... 

-    ■■ 

.i  1 

■1  0 

4-2:10-2!  30 

32  4 

•i''  1 

'■ '■■:'• 

1    IKIII  211 

Fi'tiniary .. .  . 

2!i  ari4 

20  0(;7 

38  9C.2 

13  1 

08 

8-5    r9Jl8l'l0-0 

23  4 

..  ■•  I 

.1  ;ioo  i.'i 

Maiili 

2!l-27!) 

29-751 

28-815 

4  1 

12-4 

6  6.15-8 

2  9    0-4 

38-4 

20  L- 

!.'•  4i;jl5|3.-| 

0  82  0  2.'i 

Ajiril 

a»»2 

29  552 

28  741 

31  6 

42-7 

34-045-4  24  o'34  7 

(!5  4 

11  1, 

i  1 

.  '.XXI  10 

May 

2!)- 122 

20  ■.570 

28-707 

47-8  59  9 

49  362  2.39  9511 

79  2 

19  1. 

17  .1  r.i,.>i 

0  .WO  23 

.Imio 

2!)  185 

26487I28-9G2 

53  6  63  3 

.■>4  7  04  7  42  4  535 

80-2 

20  M 

:  ■  ,:i  :-,:.'.V2 

2  491  01 

.July 

2aus2 

2!>417 

28-603 

62 -2 

68  9 

59  8  71-8'.'")0-6i61-2 

1        i 

84  0 

30  " 

1 

1  220  51 

AllgllHt 

2t»ll!) 

29  480 

28-730 

59  1 

65  5 

56  0681  48-858-4 

79  8 

30   1 

.-.7  43 

4148 

3-521-70 

S.'pteniU^r. .  .| 

20085 

29-52(3 

28-680 

48-0 

54-9 

45  8:59-3:40-5  49-9 

72-4 

20  L' 

^;<  70 

7278 

2-191  74 

October.... 

2!t  213 

2!|-80fi 

2S-735 

24  7 

28  3 

24  3  31  0  20  2  25  6 

48  6 

0  4 

Gii  70 

56  M 

O-KJO  35 

November. . . 

2il  237 

29.730 

38-6o« 

2  9 

6  4 

2  4 

11  0;  4  6{  3-2 

39-0 

30-s 

7S  (-.5j00  66 

0  70  0  20 

December 

29  129 

29  972 

28-246 

1-2 

26-e 

4  1 
33-3 

0-2 
"T-O 

9  5 

36-8 

7-1    1-2 

36-0 

34  L' 

— 

1 

".9 

fii 

.■-lO 

4151 

0  29 

0  15 
6  69 

1- 

20  170 

29-972 ''«-9-4fi 

18  6'27-7 

84-0 

~34-2 

Vn 

54 

_ 

1412 

1 

i 

L 

XuHBUii  OK  Winds  kbom 


Month. 


.TaniKiry 
February 
Marcli 
April 
May . . 
.Tune   . . 
July.. . 
August . . 
Septemb<T. 
October.. 
Noveiiiljer 
December. 

Year . 


:  ? 

0 

^   1 

i^i-"   . 

1  .    w 

i§p= 

t 

_  — 

-^ 

is. 


Xl'mueh  ok  Days 


< 

b 

oud 

c  5 
•2S 

o 

5fe 

s>> 

■S" 

Ec 

g 

1 

o 

gS 

O 

(i< 

u 

a.  ■ 

9 

7 

15 

9 

12 

9 

7 

3 

17 

10 

4 

7 

12 

10 

.  2 

3 

11 

11 

0 

6 

y 

13 

8 

8 

7 

16 

7 

0 

8 

10 

1.1 

8 

6 

1 

7 

14 

5 

4 

15 

12 

5 

5 

10 

15 

■    6 

7 

18 

6 

3 

104 

145 

107 

69 

K  I  A 


45 


m 

c  1  tea; 

—    U      S    -; 

—  Z,      --^  ■ 

« 

i--^-:£^ 

£ 

!■£     !•* 

IH    M    1 

< 

25  . 
23. 

2»i  . 

I 

24  . 
I 

20j 

23  . 

t 

25  . 

24  . 

23  . 
I 

24  . 

28' 

l_ 

287  . 
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C.  1 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Foit  Churchill,  Hudson's  Bay  — I.atiUide,  N.  58°  51'; 


Month. 


January  . . 

Fi'liruary. . 
March  . . . . 

April 

May 

.lime 

July 

August 

September. 

October 

November 
December . 

Year  . 


LougitiMl.-.   \V.  ("1,   1  r.     Height  above  Sea, 


feet. 


Pbesscrk. 


Tkmpeb.vtcre. 


3 


lu. 


Extremes. 


Max. 


Mill. 


Rei,.\tivk' 
Uuuinn-Yl 


PRE.SSCRR  OF  VaPOCR. 


Mean. 


Extremes, 


129 
30 
30 
29 
29 
2;) 
29 

,  29 
29 
.% 
29 
29 


29 


931|.30 
159  30 
050:30 
950  30 
977  30 

850  30 

I 
740^30 

793  30 

704  30 


497  29 
7fi4|29 
5U2!I 
083  29 

47529' 
504  29 
]4o'28 


004 

948 
870 


920 


117 
235 


5<;2  29 
472' 29 
078  28 


30- 


04 


206 
352 
044 
432 
508! 
225 
898 
423 
700 
297 
369 
984 


2o  7|21- 

19  2;  13 

18-: 

21- 

31- 

42- 

52-; 

.50- 

41- 

25- 

0' 

4 


28700 


II    >' 


124 


3 

5 

2 

31 

2 

38- 

4 

49- 

5 

58- 

4 

56- 

G 

45- 

1 

27- 

7 

3- 

2 

3 

16  5 


1116 
Ojll 

2j24 

330 

4!42 

I 
4  52 

4  49 


o 

4 
7 
0 

22-3 


9;i4- 

8 
1 


Max.    Mir!       _■    -    —  ? 


0  32 


327 
23 


17-3 


2  33 

I 
2:30 

6  33 


29  3 


9i23  4 

7il80 
4  10  9 
26-2 
3J35-3 
9I46-5 
4I49-8 
3.49-5 


50 


39-3 

21-6 

3  3 

5  6 


17-2 


12 

0 

18 

0 

22 

0 

49 

I. 

G(! 

0 

82 

0 

88 

0 

^"-2 

(i 

70 

1: 

47 

0 

29 

0 

31 

c 

88 

0 

52  0 

I 

5fl  n 
42  ( 
1:  I 
15  I 
22  ' 
29  I 
29  I 
1S  1 
10  I 
38  0 
45  0 


520 


s 

E 

tH 

in. 

in. 

Cloudi- 
ness. 


|35;4-1 
COM 


29 
45 
.34,2816 


Pbkcipi- 

TATION. 


Total. 


6252 

1:1 1. 52 
41  43 
77|.59 
64  61 


72,65 


69  55 


_  o 

ii 


ni. 

Ml  . 

0-30  0  20 

100  0 

40 

0-800 

30 

l-23'l 

02 

1-200 

59 

0-88,0 

76 

lOS'O 

rM 

1-950 

89 

l-49'o 

60 

100 

0 

30 

0  92 

0 

26 

0-57 

0 

23 

12  42,1 

02 

^foxrn. 


January  . . 
February. . 
March    . 

April 

May 

June. . . 

July 

August .... 
September. 
October . . . . 
November. 
December.. 

Year... 


Ndmbeh  ok  Winds  pkom 


2 

9 

5 

8 

3 

8 

17 

11 

11 

7 

7 

4 

92 


H 


0 
0 
3 
4 
2 
2 
2 
10 
12 
5 
6 
1 

47 


2 

5 

0 

5 

6 

1 

10! 

I 

1 

4 

4 

47 


4 
1 
7 
8 
1 
8 
14 
1 
6 
4 
1 
2 

57 


10 

4 

2 

4 
10 
18 
10 
28 
25 
47     1 


1G8 


156 


31 
20 
31 
38 
70 
44 
27 
26 
21 
30 
31 
10 

379 


x-l 

SCO,, 

> 


%> 


-.5 


2  40 
1 

45 
6I30 


0-9,45 


W. 

N. 
N.  W. 
N.  W. 
N.  W. 

VV. 
N.E. 

W. 

w. 
w. 
w. 


0    N. 


0    W. 


=    I 

.    1 
o 


2 
2 
3 
3 

0 

1 
2 
1 
4 
2 
1 
2l 

22'! 


NcMiiKK  OK  Days 


i 
5 

0 
0 
>> 

1 

•g 
3 
Q 

£0 

i 

1 

ex  3J 

17 

9 

6 

2 

7 

24 

2 

10 

5 

13 

5 

6 

22 

0 

18 

12 

1 

7 

7 

24 

0 

7 

11 

12 

5 

6 

22 

1 

6 

8 

17 

5 

4 

23 

2 

n 

15 
17 
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Monthly  and    Annuil    Summaries    for    the    Year    1898,  Fredericton,   New    Brunswick, — Latitude,    N.    i5°  57'; 

Longitudo,  W.  ('>r,    -ii".',      Heiu'hf  al'OM'  Si>n,   !ti|    Feet. 
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Monthly  and  Annuiil  Suinnuuics  tVu-  the  Year  lf*9S,  (iraiid  Mniuiii,  New  Hruiiswick  —  LuiitiKie,  N.   II    47'; 
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S.W. 

s 

48 

S. 

9 

32 

S. 

8 

32 

S.E. 

7 

.52 

S. 

6 

56 

S.E. 

12 

GG 

N.E. 

11 

-,:> 

v.. 

13 

8 

4 

14 

10 

7 
8 
3 
9 
7 
5 
G 


72,  lOU,     03|    J2|,10  3:     08  N.E.  ,  123,     86 


0 

0 

q 

I 
■3 

o2 

0 

cv 

m 

W 

10 

13 

16 

15 

0 

7 

17 

11 

9 

1 

9 

8 

11 

4 

0 

G 

14 

17 

6 

0 

12 

14 

10 

0 

0 

8 

16 

10 

0 

0 

14 

9 

8 

0 

0 

16 

12 

15 

0 

0 

12 

9 

8 

0 

0 

11 

13 

13 

0 

0 

7 

18 

17 

3 

0 

14 

U 

15 

10 

0 

126 

153 

15, 

47 

1 

^    I  ».     r-       -^ 


12 

0 

1 

11 

0 

0 

19 

7 

0 

12 

6 

0 

18 

10 

b 

15 

10 

0 

16 

15 

2 

16 

13 

2 

18 

11 

1 

15 

4 

0 

8 

1 

0 

12 

0 

0 

171 

77 

' 

METEOROLOGICAL    TABLES. 


Monthly  iuid  Annual  .Summaries  for  the  Year  1898,  Haileybuiy,  Ontario — Latitude,  N.  47°  29' ;  Longitude. 

W.  79°  39'.     Height  above  Sea,  6S7  feet. 


Prkssuke. 

Tkmperatl'ke. 

Rblativk 
Humidity 

PllESSURE  OK  VaPOUB. 

CLonm- 

INKSS. 

Prkoipi- 

TATION. 

Month. 

s 

r 

Extremes. 

Mi-an. 

Extremes. 

a 
-I 

i 

1 

a 

S 

1 

s 

CO 

% 

72 
79 
62 
41 
61 
67 
51 
72 
67 
77 
84 
67 

67 

S 
% 

S 

« 

% 
(■5 
64 
45 
39 
68 
70 
62 
60 
52 
60 
64 
65 

59 

% 

69 
71 
54 
40 
65 
69 
56 
66 
59 
69 
74 
66 

63 

1 

Max. 

Min. 

00 

4-7 
8-0 
24-0 
.32  0 
49-9 
58-6 
64-4 
00-3 
51-2 
39  9 
27-8 
9-0 

36-1 

S 

s 

& 

00 

.   1 

1  2 
S 

Max. 

Min. 

li 

Janu.ary     ... 

in. 
29  179 
29-279 
29-294 
29-287 
29  162 
29-207 
29-238 
29  184 
29-196 
29-312 
29  216 
29-121 

in. 
29  50 
29-81 
29-64 
29  65 
29-43 
29-62 
29-58 
29  47 
29-81 
29-59 
29-83 
29-87 

in. 
28 -.'il 
28-67 
28-66 
28-77 
28-81 
28-99 
28-89 
28-89! 
28-75 
28-59 
28-45 
28  43 

9-2 
15-3 
30  3 
37  9 
52-6 
61  9 
66 -5 
60-6 
56-2 
40-8 
29  0 
11-3 

39-3 

19  5 
23-5 
40-4 
.50-7 
64-7 
72-2 
77-9 
70-8 
67-2 
50-2 
37-2 
200 

49-6 

O 

4-6 
3  5 
18-7 
253 
41-5 
50-5 
55  6 
52  4 
486 
34  4 
22-2 
11 

•w-1 

75 
13  5 
29-5 
38-0 
53- 1 
61-4 
66-7 
61-6 
.57-9 
42  3 
29-7 
10-8 

39-3 

O 

39-7 
42-9 
560 
670 
78-8 
88-3 
89-8 
80-8 
85-S 
76-5 
61-5 
371 

-36-2 

— 30  0 

-  8-6 

1-2 

24-8 

330 

37-8 

41  0 

31-7 

16-0 

0  2 

-34-3 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1-31 

3-26 

201 

0-.56 

3  86 
5-55 
216 

4  38 
3  64 
4-11 
1-13 
2-34 

in. 
0'45 

February  . . . 

1 

0'6(i 

March 

1 

0.38 

April 

1 

0  32 

Mav 

rfiO 

June 

July 

August 

1-78 
113 
0-97 

September. . . 
October 

1-15 
118 

November. . . 

029 

0-1T 

- 

- 

- 

- 

f 

Year... 

29-223 

29  87 

28-31 

89-8 

-36-2 

34-31 

1-78 

N.UMBER  Of  W 

IMPS 

KROM 

Number  oi 

Days 

5 

a* 
> 

< 

o 

S 
1 

li 

.i'l 

CS 

d 

Month. 

^ 

f=5 

W 

cc 

CO 

^ 

1^ 

6 

5 

1 
D 

u 
c3 

t: 

3 

o 
O 

,g.c 
1° 

6 
a 
11 

03 

£ 

.  1 

■a 
a 
s 
.c 
H 

a 
c 

2 

3 

< 

January  

4 

2 

1 

4 

6 

4 

11 

14 

16 

I 

IV 

E. 

4 

n 

16 

11 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

6 

February 

10 

6 

0 

4 

6 

6 

2 

9 

13 

I 

V 

N. 

4 

8 

16 

14 

16 

0 

9 

1 

0 

0 

5 

March 

1 

1 

3 

6 

10 

8 

11 

16 

6 

II 

IV 

N.W 

9 

13 

9 

13 

13 

0 

14 

2 

1 

0 

12 

April 

19 

1 

2 

5 

5 

2 

6 

14 

6 

I 

V 

S.E. 

15 

7 

8 

5 

6 

0 

.22 

0 

0 

0 

15 

May 

7 
15 

8 
4 

0 

1 

3 

7 

12 

7 

3 

7 

4 

5 

10 
4 

15 
10 

X 

II 

V 

VI 

s.w. 

N. 

2 

5 
5 

14 
11 

12 
14 

15 
13 

1 
0 

0 
0 

13 
15 

1 
0 

5 
2 

0 
0 

3 

June 

1 

July 

15 

4 

1 

2 

10 

17 

6 

2 

5 

II 

IV 

N. 

0 

7 

17 

7 

14 

0 

0 

17 

0 

5 

1 

6 

August 

8 

5 

2 

3 

5 

6 

14 

8 

11 

I 

IV 

N.W. 

0 

6 

11 

14 

19 

0 

0 

10 

1 

3 

0 

9 

St-ptember 

3 

1 

0 

3 

10 

10 

13 

9 

n 

II 

IV 

W. 

2, 

6 

12 

12 

21 

0 

0 

9 

3 

9 

0 

8 

9 
G 

9 
3 

2 
2 

2 

4 

19 
16 

7 
9 

8 
7 

5 
9 

1 

4 

II 
II 

VI 

V 

N.E. 

N.W. 

3 
2 

4 
2 

11 
11 

16 
17 

13 
13 

6 
11 

0 
0 

12 
13 

0 

1 

1 

1 

0| 

0 
0 

5 

November . . . 

5 

December  .    ... 

8 

0 

1 

3 

12 

6 

12 

6 

14 

I 

IV 

N. 

0 

7 

9 

15 

17 

24 

0 

7 

1 

0 

0 

1 

Ye.ar 

105 

44 

15 

46 

118 

85 

99 

106 

112 

15 

VI 

N. 
N.E. 

4 

74 

135 

156 

168 

95 

0 

154 

10 

26 

1 

76 

(ifi 


METEOROLOGICAL   TAIILES. 


Monthly  ntul  Annual  Siininiini^  i<.i  the  Year  1898,  Halifiix,  Novn  Scotia — Lutitude,  N.  44    39  ;  lyongitude, 

W.  63'  3C'.     Height  above  Sea,  97  feet. 


MiiNTIL 


.tanuar\ 

Fcbriiiiry 

Manli    .. 

April 

May 

.T  line 


.July 

August  ... 
September. 
Octoljer.  . . 
November. 
Dweiiil>er . 

Year 


1'IIEH.HI'RK. 


'5'^ 


Max. 


in.        in. 
29  82    30-42 
30  65 


1  29  !« 

I  3008 

I  29-78 

.ij  29-90 

29-86 

29  94 

29  88 


30'8I 
30  26 
30-23 

:«)-27 

30  41 
30  20 


29  90  30  31 
30-0l!  30  4.5 
29-84  30-42 
29-83   30-53 


?»  <i(i'  :v)H\ 


Min. 


28  93 

28  98 
29-40 

29  28 
29-47' 
29-29 
29  48 
29-61 
29-2SJ 
29  40 
28-77 
2905 


17-5 
27  4 
33  7 
40-2 
48  2 

r*  3 
64  3 
64-9 
68-4 
50  1 
42-0 
28-9 


2«'77 


Tempkiiatikb. 


Mojiii. 


E      E 

d         C. 
o  o 


19-7 
28-2 
34-4 
38-0 
46  8 
54-8 
61  8 
63-8 
57  0 
48  9 
42  3 
29-2 


44  .t 


300 
35  7 
45-ti 
47-1 
58  0 
65  2 
73  8 
74-1 
68-2 


114 

22-7 


27-6|30-6 
32-91400 


i 

o 

20-7 
29-2 


Kxtremea. 


Max. 


Min. 


40  4 


49  2 


57  6 
65-2 


50  0 

.T6-6 

59  9i67-0 

50  659-4 

59  5  41-8.50  6 

I 
50  336  543  4 


37  2 


22-8 


30-0 


45-41 
44-01 
58  0 
58-1 
74  3 
76  4 
92-0 
81  0 
87-6 
80-7 
01  0 
48-8 


10-4 
5  4 
20  5 
22  1 
31-1 
41-4 
48  4 
47-3 
35-7 
30  4 
27  9 
1-3 


liKLATIVK 
Hl'MIDITV 


B.   2. 


.i91 
87 
81 
82 
84 


87  86 
89  87 
93  92 

88  87 


84;     88  86 

I     i     I 
89..  188  89 

80  . .  '85.85 


4.1  7  ">.'<  7  S7  «  4."i  7      920  -104  84  .. 


87|86 


Prkshuhe  ok  Vaimiii. 


0-094 
0  137 
0  155 
0  188 
0  2CU 
0-381 
0-511 
0  559 
0-434 
0  317 
0  251 
0  146 


E 


0-287 


S 


a 

I 


in 
0  104| 
0  139 
0-163 
0  191 
0  274 
0  374 
0  499 
0  564 
0  422 
0  316 
0  249 
0  147 


in. 

ooyu 

I 
0  1381 

0159, 

0  189. 

0  270  ',«*' 


C'UOIKI- 

I'HKCiri- 

NKIUi. 

TATIO.N. 

il 

3 

e: 

S 

d 

a 

s: 

1 

1 

1  = 

% 

in. 

in. 

r 


ti 


0  280 


0  378 
0  505 
0-557| 
0-4281 

0  317 

1 
0  2501 

0  146 


0  2861 


67  67 
43  41 
48^58 
51 '57 
60  66 
6262 


43  52 
7170 
6165 

54159 


78 


1  30 


1  40 

0  77 

1  41 

35  0  88 

I 
59jl  27 

651-04 

Cf.l  30 

16  1  27 

831  20 

252  34 

070-93 


60  9612  84 


^ 

UUBEK  0 

■  Winds 

FROM 

< 

5- 

1 

> 
£ 

s 

II 

'Z  a 

fl 

i 

Nl-MBER  Ot 

DATS 

Month. 

I 

1 

25 

» 

99 

^ 
w 

^ 

S 

3 

1 
0 

•a 

M 
0 

S. 

! 

0 

c 

•2-.S 

1^ 

i 

a 

03 

3 

X 

1 

1 

i 

EC 

,5 

i 

c 

3 
< 

1 

.January 

" 

2 

0 

3 

' 

2 

15 

17 

5 

110 

29 

w. 

1 

7 

16 

9 

19 

13 

0 

14 

1 

0 

0 

0 

February.  . . 

_ 

■_* 

(-> 

1; 

_ 
t 

T) 

1 

13 

5 

10  0 

47 

E. 

4 

3 

13 

12 

13 

7 

0 

11 

2 

0 

0 

0 

March 

1 

1 

u 

;; 

11 

14 

0 

15 

11 

7  9 

26 

S. 

3 

14 

9 

8 

12 

6 

0 

19 

2 

0 

0 

6 
5 

2 
9 

10 

7 
16 

0 
4 

3 
5 

19 
9 

13 

7 

0 

1 

10-3 
8-2 

25 
17 

S.W. 
N.W. 

1 

o' 

8 

7 

11 
15 

11 
9 

19 
10 

7 
0 

0 
0 

9 
19 

3 
2 

0 
0 

0 

0 

0 

May   . 

0 

June. 

"J 

.. 

7 

10 

4 

12 

14 

6 

6 

100 

38 

S.E. 

2 

4 

13 

13 

14 

0 

0 

14 

2 

0 

0 

0 

.Inly  . 

1 

0 

0 

4 

3 

19 

12 

5 

15 

5  4 

18 

S.W. 

0 

9 

6 

16 

15 

0 

0 

16 

6 

1 

0 

0 

August 

1 

0 

1 

2 

8 

IK 

9 

4 

21 

4-5 

15 

N. 

0 

7 

8 

16 

15 

0 

0 

15 

6 

2 

0 

0 

Seiitenibcr 

1      1 

2 

fi 

1 

1 

S 

19 

14 

9 

5-6 

22 

W. 

0 

10 

12 

8 

10 

0 

0 

18 

1 

0 

0 

0 

Octobtr 

*_' 

3 

2 

8 

2 

9 

18 

10 

8 

8-9 

33 

S.E. 

2 

12 

9 

10 

15 

0 

0 

16 

1 

0 

0 

0 

November 

1 

8 

4 

4 

3 

6 

15 

12 

7 

9-5 

27 

S.W. 

3 

6 

7 

18 

20 

3 

0 

9 

3 

0 

0 

0 

December 

4 

51 

5 
34 

4 

45 

0 
64 

0 
45 

11 
111 

23 

162 

11 

127 

4 
91 

100 

36 

E. 

3 

3 
89 

15 

133 

13 
143 

17 
179 

14 

50 

0 
0 

10 
169 

0 
28 

0 
3 

0 
0 

0 

Year    

8-4 

47 

E. 

20 

2 

METEOROLOGICAL   TABLES. 


67 


MoN-rnLY  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Hamilton,  Bermuda— Latitude,  N.  37'  20';  Longitude, 

W.  64°  50'.     Height  above  Sea,  151  feet. 


Prkssume. 

Temperatdri!. 

Rel.\tive 
humiuity 

Pbessuke  of  Vapour. 

Cloudi- 
ness. 

Phecipi- 
T.vriox. 

Month. 

i 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

i 

.si 

1 

s 
a. 

i 

i 

S 

e 

g 

a 

% 

a 

d 

% 

B 

SI 

% 

1 

B^ 

Max. 

Min. 

a 

0 

S 
a. 

0 

B 
a. 
at 

0 

0 

ii 

Max. 

Min. 

s 

p 

in. 

in. 

in. 

0 

' 

" 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

.January  .... 

2!)03 

30  23 

29  42 

62-9 

61-5 

67-8 

57-662-7 

73  1 

49-2 

70 

78 

77 

0  443 

0  435 

0-439 

00 

52 

56 

3  26 

I  32 

Fchruarv. .  . . 

29  02 

30-17 

29  67 

(530 

61-1 

66-8 

.57-702-2 

72-0 

51 -0 

75 

..78 

76 

0-433 

0-429 

0-431 

62 

56 

59 

4-61 

1-44 

March 

2U-98 

30-23 

29-64 

64-2 

61-9 

67-9 

58  963-4 

73  5 

54  0 

71 

1 

.  .'77 

74 

0-438 

0  434 

0  436 

64 

54 

59 

0-94 

0  68 

.April 1 

29-93 

30-21 

2!)-55 

66-5 

62-6 

70-3 

.59-3  64-8 

77-0 

50-8 

79 

..'85 

82 

'  0  523 

0-492 

0-508 

61 

54 

57 

8-65 

1  74 

May 

2!) -86 

30-17 

29-55 

70-4 

66  1 

73-6 

62-9  68-3 

81-3 

570 

75 

..'83 

J 

79 

0-508 

0-537 

0  552  }62 

45 

63 

1-65 

0  40 

June 

29  92 

30  07 

29-63J76-6 

71-5 

79-6 

68  6  74-1 

82-9 

64-8 

78 

■" 

83 

1  0-709 

0-691 

0  700  55 

45 

50 

7-70 

2-38 

.hily 

30  01 

30-18 

29-78 

82-0 

76-5 

&5-0 

73-679  3 

87-5 

69-2 

74 

Jf. 

80 

0-803 

0  772 

0-78- 

51 

32 

42 

2-90 

0  53 

August 

30  03 

3017 

2!, -88 

83-4 

78-6 

87-1 

75-2181-1 

90-3 

720 

74 

}. 

78 

0-846 

0  801 

0  823 

59 

23 

42 

5-71 

1-48 

September. . . 

29-9.5 

30  09 

29-79 

81  6 

77-7 

85-2 

74-6  79-9 

88-7 

69-2 

74 

..82 

78 

0-801 

0-779 

0-790 

60 

44 

52 

3-29 

1-24 

Uctciber 

29  98 

30  14 

29-75' 

76-7 

73  3 

79  6 

70  4  75-0 

84-1 

05-4 

75 

..78 

76 

0094 

0  682 

0-688 

58 

47 

52 

2.73 

0  96 

November. . . 

29-92 

30  22 

29-51^ 

69  0 

66-9 

72-5 

63  367-9 

79-5 

55  0  171 

1 

1 

69 

0  512 

0-458 

0-485 

58 

54 

56 

5-31 

162 

December . . . 

30  02 

30-38 

29-60| 

65-8 
71-8 

63-8 

69-8 

60-665  2 

75-5 

54  4 

75 
75 

..I78 

77 
77 

0-486 

0-477 

0-482 

56 
59 

- 

68 
48 

62 
53 

l-4« 

0-42 

Year 

29-9.5 

30-38 

29-42 

1 

<i8b 

75-4 

65-2 

70-3 

90-3 

49-2 

■■| 

BO 

0-605 

0  582 

0-593 

48-23 

2-38 

Numb 

EB  0 

03 

NDS 

FROM 

5  >■ 

> 

< 

1 
> 

I* 

■si 

|> 

2  3 

=  S 

.5 

0 

N 

UMllER  Ol 

■    ll.VV.S 

Month. 

^ 

5 

W 

03 

^ 

^ 

^ 

i 

0 

J 

s 

1 

5 

So 

0 

a 

■5 

1 

ex 

1 

'\2 

g 

2 

3 

.Tanuary 

1       4 

2 

1 

1 

7 

7 

11 

11 

18 

9-8 

30 

\v. 

4 

6 

17 

8 

18 

0 

1 

12 

0 

2 

0 

0 

February  

13 

2 

1 

1 

6 

3 

5 

9 

16 

8-1 

26 

N. 

2 

6 

14 

8 

16 

0 

0 

12 

0 

2 

1 

0 

March 

18 

16 

0 

4 

4 

1 

9 

2 

8 

11-9 

28 

N. 

2 

4 

20 

7 

14 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

April 

1 

1      2 

1 

0 

0 

16 

12 

8 

7 

14 

91 

30 

S.W. 

41 
1 

6 

16 

8 

17 

0 

0 

12 

0 

1 

1 

0 

May 

1      7 

4 

1 

4 

6 

6 

10 

10 

14 

6-9 

le'  N.w. 

0' 

9 

16 

6 

14 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

June 

3 

2 

0 

3 

3 

21 

4 

7 

17 

61 

le'  s.w. 

ol 

1 

U 

13 

6 

14 

(1 

0 

11 

0 

5 

1 

0 

July 

6 

4 

5 

3 

4 

11 

2 

3 

24 

4-6 

18 

s.w. 

o{ 

12 

18 

1 

16 

0 

0 

" 

0 

1 

3 

0 

August 

■  7 

2 

0 

10 

3 

9 

2 

0 

29 

4-4 

16 

N. 

0! 

13 

18 

0 

19 

0 

0 

8 

0 

6 

1 

0 

September 

8 

6 

3 

« 

8 

11 

1 

1 

16 

7-6 

30 

N.E. 

1 

10 

13 

7 

17 

0 

0 

12 

0 

10 

5 

0 

October 

5 

7 

13 

8 

3 

13 

0 

0 

13 

9-2 

20   S.E. 

0 

9 

14 

8 

11 

0 

0 

18 

0 

1 

t 

(1 

November 

9 

17 

1 

3 

3 

9 

4 

7 

1 

11-7 

31  N.W. 

1 

1 

7 

18 

5 

16 

0 

0 

13 

0 

1 

1 

0 

December 

8 

1 

4 

1 

9 

6 

11 

5 

7 

11' 

1 

7-5 

26 

S.W. 

1 

4 

18 

9 

17 

0 

0 

13 

0 

0 

2 

0 

Year 

90 

69 

26 

52 

69 

114 

61 

64 

187 

1 

81 

31 

N.W. 

15 

97 

195 

73 

189 

0 

1 

152 

0 

29 

16 

0 

H 
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METEOROLOUlllAL    TAllLES. 


.MiiNTiiLY  iiiul   Aiinuiil  Sumiiiiirie.s  for  tin-   Year  189S,    Kupur    Isluiid,    Uritibh    Coluiubiii— Laliluile,   N.   48°  08 

L  )tij;itudo,   W.    123°  36'.     Height  above  Sea,  —  feet. 


I'ltESSlllE. 


TkMI'KII.\TLI1K. 


.M..NTH. 


»§ 

Extremus. 

"5  J^ 

M..X. 

Mill. 

Mean. 


■laniiar;  . . . 
Fi'bruary  . 

-Miirch 

-Vpril 

May 

•Jmu' 

.Tilly 

.-Vugiist .  .. . 
September. . 
Octolx^r..   . 
Xoveiulier. . 
December.. . 

Vfar  . . . 


30  025 
'29-8S5 
J30  005 
^30063 

20  915 
I  29  973: 

!  ^30-025 

ai  951 

I  29-935 

:  .SO  oe2 

29-931 

I 

30-121 


m.  I 
30-421 
30  40| 
30-351 
30-44 


I 

1 
.10-21 

30  40 

30-271 

I 
30  10 

30-l9| 

.•JO  40' 

30  40 
30-51 


6:41 
145 

047 

0.54 

1C2 

I 
7|6(i 

9  71 

9  73 

0  67 

8i>5 
240 
2.42 


29  9«7    30-51    29  20  .TOO. ->frl  47 -.5158  2 


3j37-442 

olio  348 

ll38-5;48' 

I        I 
0  45-0J55 

2  52  164 

2!56-5  69 


9  59-9 
9610 
0'54-7 
4  46-1,56 
1:413  47 


0  37  1 


42 


32-4|37 

35-441 
31-7  40 
36-846 
42  7  53 
48  358 


49-8 


495 


E.\treme8. 


Rkiativk 
HruiiiiTV 


Max. 


93  9 


.Mill. 


=     =     B     C 


20  0|94i8191 
20  5 'w  79  90 
24  0  77  Ii5  88 
2.S  s'  786384 


32  8;  75  6482  74 

42-5  7668,8576: 

'     |-  I 
42  1  l7160;8Hi72 

r     1 

49  0  SO  (i3  88  77 

i  I     I 

41  li  .SH  66  89181 

I     ' 
32-8  ,'.iu75!t2  87 


PKESMUIIK  (iK  V.MMIlt. 


28- 
24-5 


24  0 


92,82  90  88 

i     I 
06184,92  91 


6 

d 


in, 

0  201 
0  221 
0190 
0  260 


in 

0  212 
0  241 
0  208 
0  258 


S 

a. 


Cuu-i)i- 

NKSt). 


0  3a5   0  355 

i 
0  412   0  435 

I 
0  465   0  457 


0-524 
0-439 


0  512 
0  421 


0  316   0  339 
0  246   0  255 


0-209 


0  224 


in. 

0-2j2 
O  225, 
O  211| 
0-249j 
0-320 
0  390, 
0  442; 

0  470! 

0  380! 
0-285 
0  234 
0-208 


5       ,  =    =  ,  c 
^        I  «    i. '  i  J; 

in. 
0205  .^<l.^^  i''.ils 


PBKiiri- 

TATIoN. 


0  229  77  80  67 

J 


161:51  44 
:64  63  38i>5 
55  56  48 .53 


61  55  49 

;   I 

29  29  21 


J. 


0  203 
0  256 
0  337 
0  412 

0  455 

^     I 
0  .502  34  28  18 

I 
0  413i43  49  48 

r  '  I 

0  313  71  72 .50  CO 


84  71  88  .SI     0-318   0  S-2C,   0  ."If)!    0  .115  60  60  50,57 


0  245  180  73  72 


0-214 


7180,67 


5 


3S-12 


si 

Hi 

Ji 


in. 

0  73 

1  01 
0  20 
0  35 
0  42 
0  72 
0  25 
0  20 

0  57 

1  49 
0  70 
0  86 


7  56 


MOXTH. 


.lanuary  . 
February  . 
March  . . . 

April 


May 
.fvin'- 

.Inly 

August . . 
September 
October  . . 
November 
DtKjemlwr. . 

Year. . . 


NCMHER  Of   Wl.NDS   KKOM 


a 


;^ 

^ 

^ 

09 

CO 

CO 

18 

4 

25 

5 

12 

3 

3 

2 

3 

10 

3 

2 

111 

52 

18 

12 

25 

9 

3 

7 

6 

10 

10 

10 

10 

7 

6 

J 

1 

3 

12 

4 

15 

6 

11 

9 

14 

6 

130 

89 

5 
5 
7 
7 

14 
6 

10 
5 
5 

91 
14i 

9 

I, 

96 


33 
31 
35 
34 
34 
37 
36 
40 
46 
46 
34 
39 


60   445 


o 

as 
s* 


II 
II 
II 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 

15 


s 


VII 
VIII 
VIII 
VII 

VI 
VII 
VII 

VI 

V 

V 
VII 
VII 

VIII 


a! 

■3  s 


S.E. 

N.  W. 

N.  W. 

S. 

s. 

S.W. 
S.W. 
S.VV. 

S.E. 

S.E. 
S.W. 
N.W. 

N.  W. 


54, 


NciiiiER  OF  Days 


O 


4 

4 

U 

6 

9 

10 

20 

19 

10 

4 

1 

4 

102 


>> 

o 

11 

^ 

£ 

S 
5 

.£•.5 

8 

19 

22 

7 

17 

25 

9 

10 

13 

15 

9 

10 

9 

.12 

10 

7 

13 

11 

7 

4 

6 

9 

3 

3 

13 

6 

9 

9 

15 

18 

11 

18 

24 

6 

20 

14 

no 

146 

164 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


8 
3 

i: 

20 
20 
19 
26 
28 
20 
13 
6 
14 


194 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
6 

10 


0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 


METEOROI.Or.ICAL    TAHLES. 
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Monthly  ant!  Aiuuial  Suininaries  fur  the  Year  1898,  Kaiiiloops,  Brilisli  Columbia — Latitude,  N.  50'  41'  ;  Longitu<le, 

\V.  120'  2!V  \V.     Height  above  Sea,  1 193  feet. 


Month. 


January     . . . 
February  , . . 

Marcli 

April 

May 

.June 

.Ii.Iy 

August 

September. . . 

October 

November . . . 
Decemberer  . 

Year 


Pkkssl'rk. 


c 

■Si* 


28-68 


Extremes. 


Max. 


Min. 


2i;  28-39 


27-90 
28-17 
28-U 
28-21 
28-27 
28-32 
28-24! 
28 -19 
28-34 
28-19 


22-3 
31-0 
30-2 
40  5 


45   28-01;  24 


29-45 


27-90 


41-2 


TEJirEUATtllE. 


Mean. 


25-3:29 
33-840 

41-2  43 

I 

58  562 

I 

68- 171 

72-776 

80  6|83 

88-4  90 

1 
68  672 

50-6  i53 


34  7 
26-1 


54-2 


57-5 


38-2 


22-7 
33-4 
35-6 
.50-4 
58  () 
64-3 
70-0 
75-8 
60  5 
45-3 
32-6 
24-9 

47-8 


Extremes. 


Max. 


370 
50-4 
53-0 
72-1 
85-6 
88-2 
97-4 
101-0 
871 
62  3 
55-8 
56-3 


101-0 


Min. 


4-5 


RRI.ATIVK 
HcMiDirv 


B  S  = 


.  83179 

I 
.  72  74 

.58  63 

.'3944 

.  40  52 

.'49'63 

.42  57 

.35:52 
.  '53  64 

•  ^*P, 
7579 
82  82 

58  65 


Pressure  oi'  Vapour. 


in 

0-098 
0  138 
0117 
0  122 
0-217 
0-324 
0  351 
OS'M 
0-200 
0  207 
0  144 
0-110 


0  20!) 


s 

IS 


m. 

0-116 
0-158 
0  1.55 
0-187 
0-253 
0-378 
0-443 
0-451 
0  368 
0  232 
0  149 
0118 


0-251 


0  107 
0-148 
0-13(i 
0  155 
0-235 
0-351 
0-397 
0-423 
0-329 
0  219 
0-146 
0-114 


0-230 


Ci.oi-m- 

KESS. 


s  e 


60  58 


I'rkciim- 

I'ATIO.N. 


1-00 
0  90 
0-83 


R 

1-07 
0-83 
0  880 


m. 
0-30 

0   «l 
()'4(l 


000 
0-72 
1-41 
1-44 
012 


9  80 


K 

87 
24 
.W 
00 
26 
93 
30 
10 


0  93 


Number  ok  W 

NDS 

FROM 

5^ 

Number  ov 

Dai 

'S 

> 

1 
> 

a 
1 
1 

.11 

0 

i 

d 

2; 

Month. 

^ 

1^ 

^ 
M 

to 

^ 

;3 

3 

6 

1 

0 
>, 

i 

5^ 

0 
0 

IS 

Is 

■3 

i 

^ 

ll 

ex 

g 

£ 

< 

.January 

0 

1 

8 

17 

6 

19 

7 

1 

3 

9-5 

30 

E. 

3 

2 

16 

13 

9 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

February 

0 

1 

4 

20 

4 

15 

5 

1 

6 

11-5 

30 

S.E. 

8 

0 

11 

17 

5 

9 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

March 

0 

4 

7 

10 

2 

13 

20 

2 

4 

11-2 

31 

W. 

8 

5 

18 

8 

3 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

2 

April 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 

2 
2 

1 

5 
8 
13 
5 
0 

10 
17 
8 
11 
13 

1 
3 
0 
4 
3 

12 

5 
5 

8 
8 

14 
10 
19 
15 
13 

2 

1 
0 
4 

7 

15 
18 
13 
13 

17 

10  8 
8-4 
8-7 
9-4 
7-9 

30 
25 
25 
40 
25 

W. 
S.E. 

E. 
S.E. 

W. 

6 
2 
1 
4 
2 

12 

12 

5 

7 

19 

10 
11 
20 
21 
11 

8 
8 
5 
3 
1 

0 
8 
9 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

28 
18 
19 
26 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 
0 

0 

0 

May     

0       0 

.June       .         

0       2 

July   

0     n 

August 

1        0 

September. .... 

0 

0 
0 

1 
2 

1 

8 
3 

9 

12 

17 
21 

2 
2 
3 

8 
16 

y 

12 

7 
7 

7 
1 
3 

10 
14 

7 

8-3 
6  9 
9  0 

35 
20 
20 

S.E. 

S.E. 

E. 

2 
1 
0 

9 

7 
0 

18 
19 
14 

3 

5 

16 

5 
8 
8 

0 
0 

5 

0 
0 
0 

24 

21 
10 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0,     1 

October 

0       0 

November 

1 
0|      0 

December..         

0 
0 

0 
16 

10 
80 

17 
173 

0 
30 

4 
122 

11 
140 

8 
37 

12 
132 

8-6 

30 

S.E. 

2 

3 

81 

15 
184 

13 
100 

2 
GO 

1 
29 

0 

1 

25 
269 

0 
0 

0 

2 

0 

1 

0 

Year           

9-2 

40 

S.E. 

39 

5 

70 


MKTKOHOLOr.ICAL   TAUI.KS. 


Monthly  anil  Annual  Sumumrics  for  tlio  Yoar  1898,  Kingston,  Ontario— Ijititude,  N.  44    13'  ;  Ixinj^ilude, 

\\'.  7i'       '       1  leiglit  above  Sua,  285  feet. 


l'llE:iMllU;. 


TKMI-KIIA'Ii'Uli. 


MoSTll. 

c 

Extremes. 

Mux. 

Mm. 

in.    j     in. 

in. 

.lauuary  —  1 

2!t  6« 

30- K. 

28-88j 

February  .  . . 

29  74 

30  W 

29  15 

March 

211  83 

.SO  24    29  25 

April 

20  (ki 

30  00    29  24 

M:.^ 

29-61 

29  92 

29  34 

.Tiitk' 

29  C4 

30  02 

29  07 

.Inly 

29-70 

30  13 

29  42 

August 

29  (» 

29  93 

29  33 

September. . . 

29  69 

30  17 

29  25 

October 

29  76 

30  11 

29-04 

November. . . 

29  72 

30  10 

29  16 

Uereinber . . . 

29  g:» 

30-23 

28-82 

Year 

29  69 

30-24 

28  82 

Mean. 


Extr 


19 
33 

41 

I 
53 

62 

69 

68 

61 

i" 

)|34 
!;24 


s 

a. 

S 

o. 

00 

i 

a 
2- 

j  Max. 


Hkl.\tivk 
ihcjiiiiitv 


rUKH.SUHIi  OK   VaIXIUU. 


,  Cuii-iii-       I'liKeii'i 


Mill 


22-8119-7 
26-8241 
4r9|37-0 


4|50  0 
59-6 
68-9 
70 
74-7 
69  1 
54  5 
40  6 
27-6 


44  3 


45  1 
55  8 
65-6 
72-1 
70-9 
63  9 
49-8 
37  6 
25-2 


51-1 


47-2 


6|  9  618 

215-2:22 

5,28  936 

I        I 
6  33  6  43 

I        I 
3:46  5i54 


457 
3C2 
662 
155 
643 
929 
817 


064 
370 

0  69 

1 
3  63 


54-238  3  46 

I        I 


40  2:- 

I 
43  9- 

53  7 

68  7 

72-0 

77-7 

85-2 

84-8 

85-2 

77-2 

57-4 

440; 


83189 


8879  85 

I     I 
'81 '67  78 


I 


52;60 


I 


31,81 
9180 
6  81 


60  6i 
68.75 
66,76 
69  77 


85-2-20-ljj78 


5 

00 

d 

05 

in. 

in. 

0-093 

0  113 

0  106 

0  123 

0  163 

0  184 

0  169 

0-177 

0-314 

0  337 

0-451 

0-482 

0-638 

0  568 

0-544 

0  576 

0-463 

0-493 

0-292 

0  318 

0-167 

0-188 

0120 

0  127 

0-285 

0-307 

ID. 

0106 
0  121 
0  179 
0  177 


349 
COO 
553 
.t80 
475 
299 
182 
122 


I 


KKSS. 


!!x  m,«:S  I 


TATION. 


Total.  =3: 

I.S  s 


0  304 


1041163 
Il7j68 
173  50 
174;  ;5o 


68181171 

74177|73 

I  I 
435148 

I  t 
.■i3  5;i!52 


3.'» 

478j 
553 


567  52 


477, 
303^ 

1791 
123 


0-298 


55 
;«I49 
."■jO  52  ,53 
r>3|39i49 


7053 
67  (il 


66 


4  26.0  !N> 
1-49083 
2  43  0  46 


1  28 
3  86 
1  81 
0  16 

3  47 

4  75 

5  05 


0  31 

1  11 
0  37 

0  05 

1  22 
1  74 
1-56 


1  26  0-28 

1  0  «-i:o 


6261|00|61i:  31  C0,1  74 
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Monthly  and  Aiiimiil  «un'.iiinries  for  lliu  Year  189S,  Ladiier,  British  ColuiiilMa^Latitude,  49'  5';  Longitude, 

W.  123°  4'.     Height  above  Sen, 


Pressure. 

TK5H>EHATUIiH. 

Rel.*tive 
HL-iniiiTv 

Pbes.si-1(E  or  V.viHiiu. 

Ci.oi  iij. 

NKSS. 

Pkkcipi- 

lATlON. 

Month. 

E-xtremes. 

Mean. 

Extremes. 

1 

.S^ 

S 

CQ 

a 

i 

s. 

S 

o. 

i 

s 

% 

a 

% 

% 

1      "rt 

si 
1^ 

Max. 

Min. 

S 

08 

00 

5 

B 

X 

a 

3 

Max. 

Min. 

in. 

in. 

in. 

- 

° 

- 

' 

o 

° 

o 

O 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 
1 

;     in. 

in. 

.liuuuiry 

30  001 

30->S(; 

29-77  30 -« 

40  9  32 

2  36 

1 

5 

51  0 

190 

1 

3 

160  47 

February. .  . . 

29-912 

30  33 

29-28  41-3 

49  0  36 

943 

0 

57  0 

31-5 

3 

1 
761  09 

Marcii 

30  009 

30-44 

29  49  38  4 

48-7  32 

940 

8 

640 

210 

1 

1 
05  0  34 

April 

30- 120 

30-fi3 

29 -,-,4  40  9 

50-4  38 

4^47 
I 

4 

700 

310 

1 

1 

73  0  .57 

May 

2!) -973 
29  OW 

.SO  20 
30  41 

29-56  53-8 
28  93  57-9 

...66  ■744 

....■r)7-7  49 

755 
0  58 

1 

3 

so-0 

800 

33  5 
39-0 

1 
3 

05  0 -40 

.Tune 

08118 

.lulv   .. 

.    .       !  60  8 

7->  (!  r^-\ 

')fi'> 

n 

820 

440 

0 

0 

470  25 
140  11 

-\ugMst 

29-959 

30  12 

29-75  61-1 

71  252 

063 

1 

85-0 

40  0 

1.. 

Se('teniber  . . 

29  97l> 

30- 19 

29-53  54 -n 

06-8  48 

857 

8 

75  0 

40-0 

i 

1 

991-00 

October 

30  063 
29-958 

30-41 
30  42 

29-8i:44-l 
29  41  306 

57  2  40 
47-4  35 

8  49 
3  41 

0 
4 

65-5 
690 

29-0 
280 

3 
6 

24  109 

November  . . 

i.. 

51105 

iJecember . . . 

30  193 

3)-60 

29-43  36-2 

42-0  32 

7  37 

3 

540 

210 

2 

94  0 -.50 

- 

- 

- 

L 

1 

— 

— 

— 

1 

- 

- 

— 

47-6 

57-5  41 

349-4 

85-0 

190 

1  ?9 

1 
71 1  -18 

1 

NUMBEK   0 

'  Winds 

KROJI 

h 

To 

> 

< 

>> 

1 

> 
s 
% 

y. 

C3 

O 

s  . 

'■"  £ 
^  S 
.11 

r 

a 

t 

1 

o 
6 
Z 

Number  ok 

Days 

Month. 

^ 

m 

03 

^ 

3 

5 

o 
O 

i 

i 

Bo 

2-.S 
1^ 

o 

c 

1 

CO 

II 

3 

£ 

January 

1 

5 

6 

14 

0 

0 

0 

4 

0 

II 

11 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

IS 

0 

0 

3 

0 

U 

11 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

4 

9 

0 

0 

9 

0 

0 

4 

1 

2 

27 

1 

0 

0       0 

April 

May 

0 
0 

I 

9 

g 

0 

4 

11 

4 

0 

1 

7 

0 

0 

?.S 

0 

0 

'     0       0 

0 

0 

10 

2 

8 

3 

0 

^ 

II 

7,      0 

0 

24 

0 

1 

0       0 

1 

-Tune 

TiiK' 

0 

0 

0 

14 

0 

■i 

S 

0 

0  1 

10       0 

0 

•?n 

0 

1 

0       0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
1 

7 
19 

0 
0 

5 
•> 

10 

r, 

0 
2 

1 

1 

0 

1      1 

5       0 

.'       0 

0 
0 

26 
29 

0 

1 

0 

2 

l'       0 

August..      ..      

September 

0       0 

1 

1 

7 

1 

5 

13 

0 

0 

1 

4!      0 

0 

26 

10 

0 

o'     0 

October 

November 

December 

.1 

0 
0 

3 

1 

2 

0 

11 
16 

0 

5 

g 

0 

0 

8       0 

0 

23 

1 

0 

1 

0       0 

4 

0 

4 

S 

0 

1 

18       2 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

7 
23 

1 
25 

12 
140 

3 
6 

1 
39 

0 
46 

7 
76 

0 
2 

i 
1 

0 

1 

17 
104 

2 

7 

0 
2 

14 

259 

0 
13 

0 

4 

0 

1 

0 

■■■■l 

1 
1 

Year 

3 

0 

■••y'l 

1 

METKOnOLOOlCAL  TABLES. 


Monthly  mid  Annual  Summiiiies  for  the  Yeiir  1898,  Ixindon,  Ontario— Latitude,  N.  42"  59';   Longitude,  W.  81     13'. 

Height  aljove  Soa,  808  feet. 


I'llElWlllK. 


TkMI'KIIATL'UK. 


Month. 


■Iiiiiimry  . . . 
Foliruary . . . 

March 

.\pril.  .    .. 
May 


.Imip 

.I.ily 

August 

Septeinl)er, 

October 

November 
Deceuiber. 


1 
K.xtreines.    1 

f"    Max. 

Min. 

0'.        1 

ill. 

ill. 

in. 

2!»  (MO  29  r>3t> 

28-201 

20  148  2ao30 

i             j 

28-571 

i-ia  219  29  527 

28-598 

2;i  119  29  4G() 

28  732 

.29  03G29  282 

28-728 

I29  119 

29  155 

28-607 

Mean. 


E 

s 

t9 

a. 

« 

a* 

" 

" 

Yciir . 


J9  153  29-510  28  947 

I 
29  091  29  386  28  850. 

29  145  29  050  28  725 

129  146  29  508  28  515 

;2fl-133  29-536  28  559 

I  : 

29  067  29  649,28-467 


Extremes. 


Rklativk 
huuiditv 


PnE.-«illlli  OK   VaIXJI'II. 


Max. 


24  7 


22-2  29-7 
22  2292 
M-8,43  8137-9 

39  0  52  2  43  8 

I         1 
53-8  65-(i,57-0 

64  8:77-4  07  7 


25-2132-l|17-7,24-9 


30-7 
472 


72-4 
68-4 


69- 1.83  2 
65-678-6 
58  5173-460-9 
4,-  4  56  6  48  3 


,29-118  29-650  28  201 

I  i  I  I 


32  8411 
24-0|28-6 

44-454-9 


34  4 
24-9 


471 


10-9  23-8 

I 

27-637-4 


I 


Mill,    z  2.  2. ^  I 

-X,  ,ri   X  '^  'I 


s 

c. 


54  031  7  42  9 

I        I 
07  9.45156-5 

I         I 
79-4  53-9  66-^6 

,         I 
85  656-9a  2 

I 
80  256-668-4 

I 
74  6i51-7|63-2 

58  l|41-950-0 

42  927-735  3 


31  1 


57  0 


18-ipJ-6 
371470 


49  6 
51-5 
66-5 
680 
80  0 
90-0 
98-0 
93-5 
93-0 
840 
63-0 
46-0 


-  4-0 

-  8-5 
6-0 

12- 5 
27-5 
36  5 


87  82:88 
87  8291 

84  7(>i87 

I     I 
7001|77 

79,6177 


76  61  77  72, 


37  2  77  54,76 

I 
42  0  86  56|79 

32-5 


25  5 
4-8 

I 


89  59  87179 

Mil 

9172,87183 

Ml 

85177  83  82 
-:  .h:{,86  85 


980  —  8  5,  84|«918379 


0102   0136 

I 
0  105   0  134 

0  167i  0  215 

I 
0-178   0  219 

0328   0  37: 


0-48; 
0-545 
0  541 


a 

00 


N'E88. 


riiKiiri 

TATIO.N. 


0-556 
0-(M)2 
0  532 


0436  0  477 
0-290^  0  322 
0158   0195 


O-IM 


0-287 


0  130 


0-325 


ID. 

0-121 
0-123 
0  198 
0  213 
0  358| 
0  522 
0  597 
0  548 
0  465' 
0  295 
0-164 
0-115 


in. 

0  120 
0121 
0  193 


72.62 
6061 

4744 


ir^lj 


0  203  29  4.'j  48  41 
0  3.54  41,4138  40 


0-522 
0  581 
0  540 


29,37 
1515 
4935 


0  4.59]  .'Jl;23 
0  304' 08  .52 


28:37 

I     ' 
24  26 

I 
43.54 


0  172  55  4."i4.")48 


0  310 


0  116 


0  307 


45 


43 


4342 


58'47  1 

_l_ 

4343 


in.      lu. 

5  20112 

4  07|0  83 
1 

3  8<i  0  82 

4  031  24 
2  !0  1  90 


2  90 
0-27 
3-34 
4  27 


1  08 
007 
1-16 
0-97 


6  07il-61 
3  7:<t-  M 
3  G&OlU 


44  4012-19 


Month. 


.January 
Kehniary    - 
Marcli    . 
April 
May 
.luniv  . 
.luly    ..    . 
August.     . . 
September. 
Octolier. 
November 
December  . 


NrMBER  Of  Winds  kuom 


f^ 


6  32;  33 

I 

14'  15  27 

10  28  23 


Year  . 


.*, 

n 

1 

11 

2 

4 

5 

9 

6 

3 

1 

2 

40 

32 

32 

66 

- 

II 

26 

»l 

14 

42 

7 

2? 

38 

i 

23 

39 

' 

29 

35 

5 

24 

41 

s 

21 

23 

5 

ffi 

32 

3 

41 

30 

86 

288 

389 

12 

0 

11 

0 

14 

0 

15 

0 

15 

0 

9 

0 

18 

0 

19 

0 

13 

0 

21 

0 

8 

0 

7 

0 

162 

0 

1-2 


32 
■so 


S.W. 

E. 

S.E. 
S.W. 

W. 

w. 
s. 

S.W. 

w. 

S.W. 
3  S.W. 


3 


w. 


w. 


NfMBER  OK  Days 


O 


6 

7 

11 

11 

13 

17 

23 

13 

20 

7 

7 

9 

143 


12 

15 

10 

15 

11 

8 

7 

16 

6 

14 

14 

16 


I 


Jk 


143  82 

I 


15 
16 
10 
10 
11 
U 
6 
9 
18 
16 
16 
19 


n 


I    a 


16 
12 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
8 
17 


1.52     61 


fe 


u 
c 

O      J3 


,5 


12 
11 
17 
14 
15 
16 
24 
17 
16 
13 
13 
9 

177 


1 

0 

2  . 

2. 

3 

5 

2 

7 

1 

0 

1 

1 

2) 


0 
p 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 


METROROLOGICAL    TAULES. 


73 


Monthly  and  Aimuil  .Suium  irles  foi-  the  Yo.ir  1S9S,  Limlsjiy,  f  ),it;irio— LililuJe,  N.  H    20'  ;  Longitude,  W. 

78°  45'.     Height  above  Sea,  872  feet. 


Month. 


I'HMSIRK. 


Jamui'-y. . . 
FebiuHry. . 
Marcli  .... 
April.     . 

May 

Jv.iie 

July   

August .  . . 
September. 

October 

November 
Diwember . 

Year  . 


-^  if 


K.Ntrt'iiK'.'j. 


Ma.x. 


28 

979 

29 

083 

2!) 

177 

29 

08 

2H 

97G 

29 

029 

29 

098 

29 

010 

29 

077 

29 

097 

29 

055 

28 

953 

29 

050 

29-50 
29-47 
29-52 
29 -3(1 
29-25 
29-39 
29 -4U 
29-32 
29-58 
29-40 
29-39 
29-56 


Min. 


29-58 


28  IS 
28-50 
28-50 
28-GO 
28-70 
28-47 
28  81 
2878 
28-66 
28-37 
28-48 
28-38 


Thmper-ituuk. 


Mean. 


28  18 


6  23-8 

6  26  4 

8'41-5 

7152-6 

165  1 

1 
174-5 

0,81-6 

I 
3780 

069-6 

I 
453-2 

■838-4 

I 
■7  26  0 


i 


17-4J26- 
20-5J28- 
33-044- 
39-454- 
53-2  67- 
62-3,76- 
65-n;84 
64-9J80- 
56  871 
44  -  7  55 
32  0  41 
200  28 


39-6  52-0 

I 


9-418-C 

I 
11-5  20-1 

24  9  34-7 


30-5 
44-7 


42  4 
56  1 


Kxtremes. 


I 


Rel.\tivkI 
husiiuitv 


PllKSSURK  OK  WpOUH. 


Ma.<c.  I  Min. 


s;s 


42-6 


54  3:65- 1 
56-3  70  I 
56-3|68-2 
50-5;61-l 


54  9 


39-8 
26  5 
12-6 


47-5 
33-7 
208 


3-1-8 


44-8 


37  6 
44-8 
58-2 
69-6 
800 
85-5 
93  5 


93-5 


25-2 

17-1 

2-5 

7-2 
.30-0 
42-8: 
36-8 
42-0 
32  0 
24-9 

4-4 
15-7 


.Si>  liii  .s,  .su.|  u  ;i24 
86  69  87 


-25-2 


55  82 
.59  83 
92  69  90 

! 

92;79  89 


0-463 
0-497 
0-491 
0-388 
0  259 


B 


0-413|  0-35fi   0-3C4 

0.594  0-487|  0-515 

0  6021  0-521    0  540 

Oo77j  0-515   0-528 

0  491).  0-415   0-433 

0-318  0-264   0-28ol 


Ci-oui)i- 

NKSa. 


gg^ 


%  %  % 

82,87i85 


74807378 

5(i,63  54  58 

I 
56  50  38  48 

70  74  53  66 

64  60  53  59 

52  42  33  42 

67,6245  58 

55 .54.32  47 

I     I     I 
73  73  59  68 


66  71 
7585 


06  67 


PllKOIFI- 
T.XTION. 


^ 


lU. 

2-90 
3-21 

2  39 
1-73 
2-81 

4-3(: 
2-78 
1-87 

3  83 
6 -00 
lUO 


0  62 
0-90 
0-(3 
0-58 
1-24 
1-49 
2  04 

0  «0 

1  71 
1  72 
0-68 


2-651-13 


36-49 


204 


Number  ot-  Wi.vns 

■ROM 

o 

a,  o 

■se 

^  a 
s  a 

a-5 

r 

N 

IIMBKK  Oh 

Days 

1 

-§> 

S 
> 
< 

i 

s 

1 

J 

o 

o 

Month. 

^ 

M 
'Z 

H 

03 

CO 

^ 

3 

1 

•a 
o 
5 

■A 

3 
S 

Jo 

Hi 

1 

II 

bo  ^ 
II 

6C 

2 
S 

3 
< 

.lanuai-y 

6 

2 

9 

17 

10 

11 

5 

22 

11 

I 

IV 

N.W. 

0 

0 

10 

21 

13 

11 

0 

18 

2 

1 

0 

0 

February 

7 

14 

11 

6 

23 

9 

7 

12 

5 

II 

IV 

E- 

0 

1 

9 

18 

18 

12 

0 

10 

3 

0 

0 

0 

Mardi 

9 

0 

4 

11 

19 

11 

13 

12 

14 

II 

V 

N.W. 

2 

0 

10 

12 

9 

1 

0 

22 

1 

3 

0 

1 

,\],ril          

15 
10 

15 
7 

4 
6 

6 

7 

5 
19 

4 

12 

10 
4 

17 
18 

14 
10 

II 
II 

VII 
IV 

S.E. 

S. 

1 
0 

12 
6 

•   9 
11 

9 
14 

9 
10 

4 
0 

0 
0 

21 
19 

1 
4 

0 
4 

0 
0 

2 

May 

0 

.Tvnie          

10 

( 
1 

4 
3 
2 

5 
4 
0 

4 
6 
9 

23 
22 
17 

9 

10 

9 

8 
9 

17 

13 
13 

15 

14 

■ 

19 
23 

II 
I 

I 

IV 
VII 
XI 

S.W. 
N.W. 
S.W. 

0 
2 
2 

8 

13 

6 

10 

8 
14 

12 
10 
11 

10 

8 

7 

C 
0 

n 

0 
0 
0 

19 
22 
24 

0 
2 

1 

6 
4 

8 

1 

0 
2 

0 

.tulv 

0 

August 

0 

Septpiuber 

2 

2 

0 

G 

27 

8 

10 

15 

14 

II 

V 

W. 

1 

9 

16 

5 

14 

0 

0 

15 

1 

8 

0 

1 

Octoljer 

'      5 

2 

12 

12 

16 

7 

10 

10 

19 

II 

VII 

E. 

1 

5 

10 

16 

13 

0 

0 

17 

2 

1 

0 

0 

November 

7 

4 

3 

13 

16 

10 

10 

7 

20 

II 

IV 

W. 

0 

5 

9 

16 

10 

4 

0 

20 

1 

0 

1 

0 

Di'ccmlier 

5 

3 

6 

9 

17 

20 

18 

8 

7 

II 

V 

E. 

1 

2 

13 

16 

14 

11 

0 

14 

1 

0 

0 

0 

Year 

84 

58 

1 

61 

106 

214 

120 

127 

162 

170 

1-8 

XI 

S.W. 

10 

76 

129 

160 

135 

43 

0 

221 

19 

35 

.4 

4 

MRTKOKOLOCiICAL    TABLES. 


MosTilLV  uiid  Aniiuil  Siiminiirii's  for  the  Year  1S'J.*<,  Mediciiii;  Mat,  Assiniboia — I^tituilo,  N.  50"  1';   Longitude, 

W.  110    37'.     Huight  iilmveSeis  '2161  fi-et. 


l'KK.-<.srKE. 

rKMI'KILVTL-BK. 

Kklativk 
HrMiniTY 

l'RI»Hl-|tE  OF   VAIt'lR. 

<_ 

IXJl'DI-    ' 
MOW. 

I'KHI'll-l- 
TATIO.N. 

•mm. 

1 

Me 

■mes. 



1 

.Month. 

K.\tr. 

on. 

F.vtr 

1 

.si 

>.'S 

Max. 

Min. 

E 
a 

S 

c 
c. 

,i  ,'^ 

i 

i 

p 

0 

S-3 

Max. 

Min. 

E 

B 

d 

i!s  A 

3 

.     /   .1 

a?: 

;^ 

tr 

- 

■^  .<  ^, 

**. 

- 

-   -   ^. 

CO 

^ 

'~ 

.^-            T 

— 

-r 

**- 

f- 

^. 

1 

in.         in. 

in. 

• 

1 

" 

" 

• 

1 

in. 

in. 

111. 

II). 

III.       111. 

1 

Jniiiinry 

27  55j  27  ■.•7 

27  19 

17-7 

27  6 

22-1 

31  1 

81 

19-6 

39-9 

-10  0 

86 

82 

HO 

83 

0  092 

0  125   0  09!)   0 

105    1' 

■ - 

••■ 

„, 

0  45  0  20 

Ffbruary 

27  in   28  37 

2702 

10  1 

il-8 

18  S 

28-9 

31 

160 

48-3 

-250 

86 

74 

76 

79 

0  081 

0  101    0088 

0 

090 

^63 

61 

61 

ssl 

.   10710-30 

1 

Miirc)) 

27G8  28  12 

27  11 

121 

22-9 

221 

27  f 

7-3 

17-6 

43  8 

-20  0 

83 

71 

69 

74 

0074 

0  Omii  0  089 

1 

0 

084 

83 

71 

69 

74! 

1  (i2orio 

April . 

■J:  08    ;8  14 

27  11 

33  5 

48-1 

48-0 

54-2 

29  7 

41-9 

77-8 

0-U 

76 

(a  61 

66 

0  154 

0  218   0  214 

0 

195 

64 

61 

72 

06 

142 

0  .so 

May. 

•.'7  G4    28  03 

27  24 

44  8 

W-4 

63  0 

68  4 

41  2 

54  8 

80K 

28  0 

76 

.')447 

.''.ii 

!  0  229 

0  312]  0  2C0|  0 

267 

59 

'    1    ' 

0  48 

0  20 

J  Ullf 

L7  02   2808 

27  35 

53  8 

71-0 

68-7 

75  2 

4S-6 

61  9 

94  8 

31-4 

77 

5149 

59 

0  323 

0  387 

0  338i  0 

349 

65 

73177 

72' 

151 

0  .W 

.Iiilv 

27  62 
27  63 

27-86 

27-8a 

27  10 

27  31 

58-2 
56-5 

78-4 
78-4 

78-4 
78-3 

84-6 
83  6 

.54  0 
55-2 

69-3 
69-4 

101-8 
95-8 

44  1 
44-2 

77 
82 

54  49 

60 
65 

0-385 
0-377 

0-513 
"0  064 

0-471 
0  624 

0 
0 

456 
488 

44 
32 

44  46 

24  35 

1 

45 
30 

2-45 
2-22 

0  96 

Augu.st 

57  55 

1-00 

September... 

27  50 

28  07 

27  13 

45  4 

67  1 

m:' 

71-2 

42-1 

56  6 

86  8 

30  0 

83 

53  55 

64 

0  266 

0  .S.57 

0  343 

0 

322 

47 

44'49 

47 

1-07 

0  80 

October 

27  72 

2814 

27  25 

33-4 

49  4 

43-3 

51  2 

2i»-7 

40-5 

67-8 

14  0 

187 

1 
64  05 

72 

0  172 

0-234    0  188 

0 

198 

53 

.59  66 

CO, 

1 

1-71 

0  00 

November . . . 

27  .M 

2S  0,S 

2708 

19>fj 

30-7 

24  1 

33-3 

13  1 

23  2 

62-8 

-11-0 

82 

54^64 

67 

0-102 

0105'  0  098 

0 

102 

|44 

69!(i0 

1 

581 

1-230-40 

December.. . . 

27  71 

28-38 

26  98 

17  1 
33  5 

26-3 

48-8 

222 

46  1 

31-4 

.'iS  4 

9  6 

28-5 

20-5 

59  8 

-230 

87 

82 

72 

62 

_ 

76 
62 

78 
69 

I  0096 

0-111    0  105 

0 

101 

!« 

52 

6Gi54| 

0-67  0-20 

Year 

2704   28  38 

1 

26  98 

10-9 

101-8 

-25  0 

0  196 

1 

0  26o'  0-235 

1 

0-23<P 

15  !MI1  00 

i 

Month. 


January. 
February. . 
March  . . 
A\v  il . . . 
May 
.Tun*' 
.riily. . . . 
August    . . . 
Sciitember. 
October  . 
November 
Decemlier . 


Xl'SIBEB  OK  Wisns   KIIOJI 


1  c  C 

tt-s 


£> 


z  '  a 


0 
11 

8' 


Oj 
0' 

•i 

1' 

I 


1  11 

0: 

2 

1 

12 

1 

4 

n. 

3 

1 

2 

1 

:? 

n 

— 

- 

Year  . 


1 
2 
2 
1 
11 
4 
5 
7 
1 
2 
1 
0 

11     37 


12 


18 
14 
10 
13 

•:i 

8 

9 

7 

14 

15 

16 

135 


19 
9 
16 
19 
12 
15 
10 
9 
22 
12 
14 
12 

175 


4!    19 


15 
23 
21 

175 


s 


10  6 
11-5 

12  9 
10-9 

13  0 

12  2 
10'8 

8  7 
9-6 

10  7 

9  3 

13  1 

111 


■Ib 


s 


NCMBEB  OF   D.VTS 


S. 
S. 
N. 
& 

W. 
48j  N.W. 
46l  S.W. 

28!    N. 


W. 
W. 

s. 

S.W. 


o 


s 
o 

5 


10 

14 

7 

9 

8 

11 

11 

4 

16 

7 

5 

18 

7 

13 

11 

6 

6 

18 

14 

11 

6 

22 

3 

6 

14 

9 

7 

9 

11 

11 

6 

16 

8 

m 

11 

11 

9 

126 

111 

128 

4! 

i 

5 
10 

7 

7 
12 

7 

7 

' 

71 

7 
7 

83 


§ 

•3 

1 

? 

J^ 

ID 

s 
H 

II 

13 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

2 

0 

20 

0 

u 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

3 

0 

0 

0 

21 

0 

3 

0 

0 

0 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

63 

0 

241 

0 

13 

' 

E 
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Monthly  and  Anmiul  Siimmaiies  for  tlie  Year  1898,  Marten's  Fiills,  Norih-West  Ten-itorics  — Latitudp,  N.  r,\    30  ; 

Loii;,'ilUilp,  W.  SG"  30'.      Heiylit  above  8o;i, feet. 


Month. 


.laiiiiarj'  . . 
February  . 

March 

April 

Maj' 

June.. 

July 

August .  . . 
September. 

October 

November 
December. 

Year.... 


Pre-hsuhk. 


Tk.mprk.\tcke. 


o 


Extremes. 


Max. 


Min. 


20 
i2<.) 
29 
29 
29 
29 


in. 

259  29  809[28G33 
394  2!l-720  2«  G79 


28  9D1 
28-856 


285  29  787 
374J29-78J 
228  29  643  28 -COS 
227i28-824  28C51 


195  29  464  28-820 
126  29-738  28-454 
324'29-70.i28  561^ 
184  29 -891 1 28  597 
111  29  815  28-472 


Mean. 


-       S 


7  1 

4-4 

9-5 

35-5 

48-0 

55  0 


57  9 
48-5 
32-5 
17-5 
0-1 


2  8 
4  0 
19-3 
43-5 
57 -5 
03-9 


06-4 
50  3 
38-ii 
22-2 
fi-6 


3  6 

40 

9  6 

.36-0 

500 

50-9 


58-2 
50-9 
33-9 
18-0 
1-2 


s 


5-5 
6  4 
20-9 
461 
liO-4 
•i6-7 


Extremes. 


Max.  '  Min. 


Relative 

HUMIllITY 


3.S.S' 


Pbessi'rk  ok  Vai"oi-b. 


18-7 
17-0 
2-5 
lC-8 
35  3 
39-9 


69-0 
57  8 
40  1 
23  1 
7-4 


45-6 

40-3 

26-1 

9-7 

8-6 


6-(i 
53 
9-2 
31-4 
17-8 
53-3 


57-3 
490 


•-'oil 
31  U 
480 
65-0 
770 
840 


44  U 

500 

-32  0 

21  e 

311  0 


82  0 
810 


331     62-0 


16  4 
0-6 


46  0 
35  0 


31-0 

soojj 

3  0 
-38  0 
-46-0 


'II.         1)1. 


\\"\  vv 


Cloudi- 

Precipi- 

ness,      j 

1 

TATIOS. 

.si 

a-T 

s 

C'Sl 

"a       ■?.  >■ 

a 

c. 

ao 

t    '£i 

s-.  e»  !t-  »-. 

H    ,^. 

III.     ill. 

4-J  fil 


.".9  sr. 


63 


73  73 

7880 
(!0,C0 


•iii;i 

■>4  .■>4 
."3  .-illi 


77i78 

I 
60  62 


0  79  0  30 

1  000  30 

0  iir)|fl-30 

1 

0  05005 

1  lljO  55 
0-7010  50 


1-52  0-20 


1-86 
72  73       100 
2  17 
0  35 


0  *) 
0-40 

1  40 

0  20 

1  40 


Number  of  \V 

NDS 

FRO.M 

a5 

2 

NfjiBER  OF   Days 

a 

if 
!  > 

1 

E 

X 

c: 

1  Direction  at  time  < 
1         Maximum  For 

•3 
o 
S5 

.Month. 

a 

p4 

K 
OT 

02 

=0 

&■. 

^ 
^ 

S 
•3 
O 

g 

§ 
0 

1 

1 
5 

G    > 

Is 
:§.= 

Is 

c 

1 

1 

i 

.11 

15 

1 

■5 

.lanuai-y 

12 

7 

2 

5 

4 

4 

18 

8 

.30 

1-0 

3 

N.W. 

_ 

9 

14 

8 

15 

lo 

0 

0 

0 

0 

February 

2 

1 

10 

3 

0 

4 

10 

15 

39 

0-8 

3 

N.W. 



7 

13 

8 

6 

7 

21 

0 

0 

0 

5 

Mrrch 

17 

9 

3 

3 

2 

10 

17 

3 

29 

12 

4 

N.E. 

?, 

9 

9 

13 

5 

6 

'5 

n 

0 

0 

5 

April             

9 

3 

9 

1 

7 

9 

q 

14 

?9 

10 

3 

S. 

1 

1? 

° 

10 

1 

1 

29 

0 

0 
5 

0 
0 

4 
2 

May 

16 

9 

2 

4 

6 

8 

15 

11 

22 

10 

3 

N. 

8 

12 

11 

8 

2 

23 

0 

9 

5 

8 

6 

4 

11 

18 

3 

20 

1-2 

3 

W. 

6 

15 

9 

4 

22 

0 

4 

0 

0 

July 

August 

7 

4 

3 

5 

1 

10 

18 

21 

22 

10 

3 

W. 

2 

16 

13 

11 

20 

0 

4 

0 

1 

Sentember 

6 

3 

1? 

11 

9 

•t 

9H 

9 

n 

13 

4 

w. 

4 

0 

17 

7 

22 

1 

3 

0 
0 

0 

1 

October ... 

16 

3 

7 

11 

6 

5 

14 

13 

18 

1-0 

3 

N.W. 

5 

6 

20 

5 

2 

20 

2 

0 

Noveml>er 

13 

' 

10 

4 

2 

3 

19 

9 

22 

1-1 

4 

N. 

1 

2 

8 

20 

S 

12 

18 

0 

0 

0 

1 

Decern  Vier 

10 

0 

2 

1 

3 

9 

27 

19 

22 

11 

4 

N.W. 

2 

7 

7 

17 

3 

9 

22 

0 

0 

0 

2 

Vear    

76 


MKTKOROI.OOICAL   TABLES. 


Monthly  an  I  Anaui'  Siim-nirios  for  tin-  Ytar  ISJS,    Minii^  lovi,    M.i'uU>b:i  — Liititudo,  N.  50'  15';   Lon;;itu(le, 

W.  9U"  00'.      H.i-l.t    iIm.vo  S.-u,  IG'JO  feet. 


1' 

11».SIIIK. 

TK>irKK.\Ti-i:K. 

Kxtn 

] 
Rel.\tivk 

UUMIUITYi 

I'lllbMl'liK  OK  V.M-rn-ii. 

Cun'ii 

S-K-tH. 

l'llK<-II'l 

T  ^1  i.iV 

Mkntm 

■^?^ 

Kxtreiiiw. 

.M.an. 

I 

•nii«. 

S 
.* 

ti 

?■ 

S; 

''B  3 

1 

C  s 

S 

i 

a. 

e 

f 

!^i 

Miix. 

>rin.  1 

i 

s 

s. 

1 

_. 

—    1 

Max. 

Min. 

1  i^ 

in. 

in. 

in. 

iti. 

in. 

in. 

in. 

1 
III.        III. 

.Ijiniiary 

•28  (Hi 

28  W 

27-tU||  0 

1 

12  8 

5  4 

15-9'  6  9 

4  5 

31  9 

26   1 

■- 

0  046 

0  003 

0  055   0  055  44  .56 

36,45 

0  39  0  24 

Ki'bnmry  .  . . 

2S  18 

2808 

27  79  1  0 

6 

13-1 

7-5 

17  4 

6  3 

5-5 

34  9 

24    i    :■. 

.-.' 

■.'1 

N.'S 

0  048 

0-009 

0  065   0001  52 

61 

.57 .53| 

0  250  07 

Mui-ch 

2S  1.5 

38  T)!! 

27.35    8 

7 

22-8 

17-7  25' 8 

52 

155 

39-2 

l7-6l:« 

78 

87 

86 

0067 

0  101 

0  089    0-086 

•« 

69 

68  67^ 

0  74 

0  21 

April 

28  22 

28  72 

27-581126 

8 

46-4 

42  7  49  G 

23  7 

36'G 

78-2 

8-7! 
1 

85 

58 

66 

70 

0  142 

0187 

0179!  0  169 

60 

51 [01 '54 

0  18 

009 

M...V 

2818 

28  fil 

27-G4|42 

9 

031 

ooiWo 

1 

86G 

51-8 

83-8 

22 -o| 

79 

39 

46 

55 

0-228 

0  231 

0-242:  0-234 

41 

I 

47|44|44 

0  38 

0  24 

•hull- 

28  12 

28  5(i 

27-45 -52 

5 

r5-5 

e3-7  70-7i47-8 

59-2 

92  1 

1 
340 

85 

l>0 

64 

69 

0-343 

0-377 

0  .37.3   0-3(» 

77 

•  3  68  09 

i     1 

2  06 

0  .58 

July 

28  14 

28  49   27-7157 

1                          1 

1 

70-2 

67-8  74-5:52  5 

1                j 

63  5 

,    !«3  6 

38-6  89 

69 

73 

75 

0-422 

0-482   0  502   0  4.57 

54 

02  57.58 

1 

4-78 

0  92 

Au(n>»t 1 

2814 

28  38  27-77  52 

3 

G9-7 

67  172-3:49-7 

61  0 

83-8 

35-5  94 

&5 

74 

78 

0-379 

0  472   0.503  0  451 

48 

65  49,54 

2-66'l  01 

SepteiiibiT    , 

28  07 

28  73  27-47 

43 

3 

Gl-7 

561  64-8  41  3 

MO 

84-3 

25  0  93 

1 

.59 

77 

76 

0-268 

0  339  0-355  0  320 

63 

5247 

M 

2  42  0  93 

October 

2817 

28  (»  27-54    0 

1            i 
2S-64   27  45113 

1            II 

8 

41-8 

.36-6  44-5  28-2 

36-4 

55-7 

131 

j 

94 

72 

83 

83 

0-165 

0197  0  18l|  0181 

73 

84|68 

75 

2-861-28 

NuvemlKT  . 

38  00 

7 

24  6 

17-4  27-4    8-4 

17-9 

.51-7 

250 

95 

8189 

88 

0  095 

0-117   0  114   0  108 

fil 

.59 

49 

.5«; 

1  05  0  37 

Deccmlier. 

•>s  1 1 

■*.«<  S7 

1 

i;  1  17-1 

111  I  ofi  7    n   1 

101 
.-54  6 

37-9 

32-4' 

94179 

1 

91 

78 

88 
79 

0  070 

0  083   0  075 

0  076 
0  215 

38 

1 

55 

55 
GO 

28 
53 

40 
56 

014 

0  04 

Year. .   . 

2S  K! 

27  30 

i 

27 

8 

42  4 

:i7  7 

40  9 

233 

,    93  G 

1 

-32-4 

1 

91 

(W 

0  190 

0  227   0-238 

18-71 

1  28 

Month. 


.Taiinary 
February 
Marcli    . 

April 

.Mav 

■Inn. 
.July 
August . 
September 


Octoljer. . . 

j 
Novembii 

December 


Year 


NUMBEB  OF  WlNTlS   KItOM 


» 


E^ 


6| 

i 

9' 

5 

8 

:l 


un:  - 


o5 
B> 

■-  e 


^   '^ 


0 

0 

1 

1 

0 

1! 
1 

G4 

28 

26 

11 
11 

7 

7 

5 

11 

15 
13' 
16' 

14 

25! 


19 

16 

16 

8 

I5I 


25    7- 

I 
20  10 

16  10 


1421  225, 


9-1 


25 
34 
30 
33 
24 
40! 
26 
34 
42' 
32 
33 
42 

42 


N. 

E. 
N.W. 
N.'W. 

VV 

\v. 

w. 

N.W. 
N.W. 
N.E. 
N.W 
N.W. 

N.W. 


C 


Ni'MBEK  OK  Days 


15 
8 
4 
7 

13 
5 
9 
8 

11 
2 

10 

16 

108 


a  s 

-J? 

23 


■      S 


7 
8 

■: 

19 
15| 
11 
10 


11      18     16 


I 


8 
11 

135 


122    12(i 


* 
£ 

3 

22 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

11 

0 

4 

0 

14 

0 

8 

1 

20 

0 

4 

0 

18 

0 

2 

0 

13 

0 

2 

0 

21 

3 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

223 

3 

20 

1 

4 
4 
4 
2 
0 
8 
6 
6 
J 
3 
7 

61 
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Monthly  and  Annual  .Sununai-ies  for  the  Year  1898,  Moose  Factory,  Ontar-io  -Latitude,  N.  51    lb' ;  Longitudo, 

W.  80°  56'.     Height  above  Sea,  30  feet. 


Pressure. 

Tehperatdke. 

Rkl.\tivr 
Humidity 

Fkesburb  op  Vapoih. 

Cloud 

NKBS. 

- 

PllRCIPI- 
TATION. 

Month. 

^1 
§ 

E.xtreines. 

Mean. 

Extremes. 

03 

C 

i 

1 

S 
d. 

a 

1 

a 

a 

e-. 

% 
52 
47 
51 
38 
58 
47 
56 
55 
69 
68 
69 
59 

S 

0. 

% 
06 
37 
59 
36 
50 
54 
61 
60 
69 
74 
73 
53 

S 
d. 
t« 

% 
39 
40 
55 
40 
55 
56 
47 
62 
78 
61 
71 
.54 

.55 

1 

1 
% 
49 
42 
55 
38 
57 
52 
55 
59 
72 
68 
71 
55 

.56 

"3 
1 

£ 

-  1 

Max. 

Mill. 

« 

c 

7-4 

- 

2  6 
5-1 
25-5 
41-7 
52  0 
60  3 
67-4 
65-4 
55-8 
41-7 
27-0 
7-6 

37  7 

.5 
a 

2-9 
0  7 
200 
30-3 
48- J 
55-8 
63-2 
59-3 
.52-4 
37 -1 
24-9 
4-8 

33-2 

i 

8-6 

s 

17-4 
15-0 
3-7 
22  2 
.37-2 
42  9 
50-5 
48-3 
43-4 
31-1 

in-c 

53 

21-5 

i 

4-4 

2-4 
17-4 
33-2 
48 -C 
54  7 
61 -C 
581 
51  C 
38-3 
24-C 

4-f 

32-1 

Max. 

Min. 

-40-2 

-43-2 

-22-0 

-  90 

24-5 

.31-0 

360 

35-0 

39-0 

15  0 

-120 

-39-8 

s 

•5  " 

.Tanuary 

in. 

29  947 

30  123 

29  973 

30  040 
29-877 
29-887 
29  853 
29-830 
29  783 
.30  020 
29 -SS? 

in. 
30-437 
.30-816 
.30-441 
30-4.''j2 

30  2(;o 

.30-495 
.30  187 

in. 
29-075 
29  417 
29-341 
29  070 
29  5.53 
29-447 
29-427 

30  0 
35-0 
50  0 

68  0 
78-0 
840 
880 
78  0 
75  0 
81  0 
.55-0 
35  0 

in. 

1 

in. 

in. 

in. 

in. 

n. 

Kebi-uary  ■  .  . 
March 

2 
IG 
33 
47 
55 
CI 
59 
50 
36 
22 

2 

8 
2 
3 
2 

7 
9 
2 
8 
5 
4 
4 

10 
31 
44 
58 
66 
72 
07 
.59 
43 
31 
14 

49 

1 
2 
2 
7 
6 
7 
9 
8 
4 
4 
5 

f, 

.Vpril 

Mav 

1 

2-75 
232 
1-97 
2  09 
0-72 
1-42 
1-22 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

76 

.I\ine 

SO 

.luly 

71 

1 
30 -CSO  29-531 

1 
30  4 12  29  099 

1 
.30  389  2<)- 280 

59 

September. . . 
October 

19 
73 
37 

! 

29  790  30  030  29-158 

31-3 

— 

— 

— 

5fi 

57 

— 

1 
29-918.30-S-|fi99-075 

88  0 

-43  2 

- 

NUMBEU    OK   W 

INDS 

FKOM 

i 

§ 

a 

5: 

l 
< 

i 

3 

■A 

■si 

AS     S 

0 

i 

'J 

0 

1 

IS! 

UMBER   Of   DaV.S 

Month. 

;? 

fa 

S 

aj 

^" 

5 

3 

i 
0 

■a 
S 
5 
>> 

1 

A* 

3 

5 

■eg 
Is 

1" 

1 

£ 

3 

< 

.January 

25 

4 

4 

5 

11 

14 

20 

9 

0 

2-9 

7 

N.W. 

6 

10 

10 

10 

11 

20 

0 

0 

0 

4 

February 

12 

10 

5 

3 

9 

11 

13 

13 

1 

2-8 

6 

N.W. 

4 

11 

9 

7 

10 

18 

0 

0 

0 

5 

March 

24 

11 

3 

3 

11 

10 

23 

6 

1 

3-4 

7 

s.w. 

11 

8 

11 

11 

9 

20 

0 

0 

0 

3 

April 

32 

20 

2 

11 

10 

(! 

6 

2 

2-6 

7 

s. 

4 

17 

9 

4 

5 

24 

0 

0 

0 

7 

May 

26 

; 

4 

6 

9 

4 

8 

5 

3  1 

7 

N. 

10 

7 

13 

11 

10 

4 

17 

1 

3 

0 

1 

.June ...    

21 

22 

4 

12 

14 

6 

5 

1 

3-G 

7 

S.W. 

11 

8 

13 

7 

7 

1 

19 

2 

2 

0 

0 

.July       

19 

10 

5 

4 

12 

2 
3 
9 

14 

21 

96 

18 
10 

8 
11 

3 
3 

2 

3-4 
31 

8 

w. 
w 

12 

q 

5 

5 

17 
10 

8 
9 

7 
19 

17 
16 

3 

4 

8 
3 

0 
0 

1 

August 

Septeuiber 

October 

4 
5 

, 

27 

18 

7 
12 

3-7 

^ 

w 

16 

3 

11 

15 

M 

17 

I 

n 

0 

17 

7 

8 

14 

9 

16 

1 

3  1 

6 

s.w. 

7 

3 

13 

14 

5 

18 

1 

0 

0 

0 

Novenib<T 

10 

5 

9 

0 

18 

16 

13 

14 

4 

2-8 

7 

x.w. 

7 

5 

6 

18 

12 

14 

2 

0 

0 

2 

1 )eceniber 

12 
317 

0 
113 

0 
.53 

4 
38 

16 
1.35 

28 
195 

21 
107 

10 
109 

0 

23 

2-9 
31 

6 

8 

S.W. 

5 

11 
93 

7 
135 

11 
125 

- 

17 
74 



14 
214 

1 
15 

0 
16 

0 
0 

0 

Year 

w. 

102 

32 

78 


MBTEOKOLOGICAL  TABLES. 


MosriiLY  >n.l    \nniial  Suitiiiiaries  fiir  the   Yfiir    1898,    Montreal,   yuelK»c— Laiitu-lp,  N.  45    30' ;  lyfiiigitiulp, 

W.  73°  35'.     Hei;,'ht  above  Sea,  187  feet. 


.Mkntm. 


•lanuory 
Kibniary     . 
Match  . . 
A|>nl 
M.I.V 
Jim'  . 
July 

August 

Septeralier. 
October... . 
Xovemlier. 
December. 

Year  . 


THt-vSl  KK. 


Kxtremi*. 


Max.    Mill. 


TKHPrK-tTCRF. 


Kki.ativk 
HiMiKirv 


i'liKSHnii:  or  Vaivlh. 


Cuiiin-        I'l  Kiiri- 

NBtU.       II      TATION. 


Mran. 


111.  ID. 

29  77  30  2fi 

29-85  30-25 

2it  SO  30-42 

L-i  75  30  16 

."I  72  .■*1  Ofi 

"'  rn  30  13 

:>0  26 

29  72  30  OC 

29-78  30  23 

29  87  30-24 

29  81  30-23 

29  72  30  31 


ID. 

29  02 
211  12 
29  19 
2!l  35 
29  40 

atost 

29  41' 

I 

29  43 
29  37; 
2!l  02 
29  20, 

28-97 


9  3|14 

Hi  8|22- 

31  U39 

I 
as  8  50 

5;!  6  02 

la  9  71 

I 

t»-577 

I         I 

64  6  73 

1 
58  0  65 

I 
44  8  5>l 

:  0-9  37 

I 

18  221 


I         I         I 
7J13-220  0;  4 

921  0  20  0  13 

I         )         : 
335  341  4-27 

144  351  033 

157  4  WO  48 


ExTemra. 


•£     Max.    Mill. 


^    I    i 


164  8  72  956 


I         I 


2,12  1 

819  9 

I 

434  4 
442  51 

3.t6-2| 
6  64  7 

•3  70-4 


8|70-6,79-36l 

I      :      '      I      I 

7,68-0  75-3  60  2;07-8! 

'      '     !     I 

7!C0-l(rr  852  960-41 

1       I 
747  l! 


I 


7147  353  640 
8,35  0  40  127 
019-52G  611 


3/3 

--20'.< 

407 

-13  3 

58  3 

13  0  : 

66-6 

14  1,1 

795 

34  5  - 

82-3 

46  0 

90-4 

48-0 

82  0 
90  3 

49-<i 

\ 

40  r, 

739 

28-3 

9:34  0; 
-8,19  2 


•20  79   30  42    28  il7  41  5  49  044  7  .51  530  6;44-l 


56-8       911 
420'— 11  0 


ID. 
-       0070 

0090 

I 

0  132 

•M    0173 

"    0  314 

0  4.'V9 

0538 

0515" 

0  413 

0  279 

0155 

0101 


in. 
0  083 
0  118 
0168 
0  178 
0  348 
0-510 
0  573 
0  5G5 
0  465 
9  294 
0  179 
0-109 


in. 
0  081 

0  no 

0  IGl 
0  183 
0  355 
0-490 
0557 
0  543 
0  4.i7 
0  283 
0  176 
0-102 


in. 
0078 


0108J  72  68  70  70 
0  160'  43  44  32  40 
0  178  42.">8  43  4«' 

0  339,  59  69  00  (3 

I 
0  4S6  58  65  69 IM 

I 
0  536:  30  43  41  38 


J, 


0^  5411  36  69  3359 

]     :     ■;    ; 

0  443  47  56  50  51 


0  285;  75  OS  GO  68:' 

!       I       I 

76   0  170j  75  60  .t4  63 
0  104  86  62  65'71 


;  ~  ?      -     i  = 


111.     111. 

6  181  fi7 

5  (srso 

2  640  63 

1  10  0  70 

2  020  64 

5  571  00 
211 1  01 
2^50081 

6  081  90 
4  57  0  99 
2  15'<)64 
$•200  71 


I 


90^4  —20-9  --1  :i  7:1,; 


0  272  0  299  029l' 

1  I 


0  2871  39,39!55'68 


4449190 


>. 

1 

1 

X 
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Winds  from 
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1 

N 

L-UBER  OK  Day 

s 

1 
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1     s> 

l|3 

X 
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1  ^ 

>■ 

:;       ^ 

1 

c 

1 
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1 

i 
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S 

t 

"1 
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1 

i 
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.. 
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0 

1 

14  7 

38- &W. 

1 

7 

1    12       7 

12,     19 

21 

0 

9 

0 

0 

1 

0 

Februan^ 

11',      II 

"1 

II 

19      17 

4'       0 

0 
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40  S.W. 

10 

5       9     14 

1 

17 

21 

Oj      5 

1 

0 

0 

0 

March 

:t      0 

ll 

ir. 

•21      14 

5'      2 

«i 

16  8 

48  S.W. 

10 

13     12       6 

9 

2 

Oj    20 

3 

1 

0 

3 

April 

1'     1" 

4 

1      13 

8,      3 

0 

141 

28    W. 

4 

.    12     12       6 

8 

4 

1 

30 

0 

0 

0 

2 

>ls> 

ii;      :! 

I'l 

7 

1  1 

8       2 

0 

12-3 

26     N. 

1        7       7     17 

14 

0 

1 

15 

2 

3 

0 

0 

Jum- 

1- 

1 

1'.         I 

9       2 

0 

128 

28  S.\V. 

1         6,     12,     12 

16 

0 

0 

11 

0 

7 

0 

0 

July 

i  1 

i 

1 

a;*,     7 

7       4 

0 

126 

36     S. 

!      1      19       7 

5 

9 

0 

o'l    19 

0 

7 

0 

1 

August . 

::      " 

■A 

I 

21    ic 

7      3 

1  » 

124 

24  N.W. 

n        6     16 

10 

16 

0 

0!      9 

'       0 

3 

fl 

0 

Septembir 

I 

1 

19j    U 

1      5      2 

!  " 

137 

36     N. 

11      10 

9 

17 

0 

1 

1 

7 

0 

0 

October 

15      11 

3 

"; 

17j      5 

!       5       2 

0 

131 

40     S. 

3 

1      6     11 

14 

15 

0 

0     1: 

1 

0 

0 

0 

November 

4 

:( 

7 

12      If 

).    U;      .. 

0 

171 

40  S.W. 

in 

!  "    *\  '' 

13 

9 

0      16 

0 

0 

0 

0 

IK-CHinl»r 

1  1         " 

I 

1 

n    * 

11      <••       -^ 

■  ,'101'     4n'«w.  '     14''      si     loi    16 

23 

1     22 

oj      5 

0 

0 

c 

0 





.1^ 

tS,S.\V.      64,j  U3   lie 



V.-ar 

1.;-     ■.■■y. 

38 

51, 

187   1* 

.]    75,    :. 

136 

176 

79 

3  152 

8 

28 

1 

6 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Norw-ay  House,  North-West  Territories— Latiiutle,  N.  53°  ."jb' ; 

Longitude,  W.  97°  52'.     Height  above  Sea, feet. 


Month. 


January  . . 
February  . 
March . .  . . 
April  .    . . . 

May 

June  ...    . 

July 

August. . . . 
September 
October .  . . 
November 
December.. 

Year. . 


Pekssure. 


090 
■287 

203 
■202 

150 
■058 
■055 
■07C 
■071 

172 


Extremes. 


Max.    Min. 


2!)  083 


29  119 


29  ■  675 
29  791 
29  GG8 
29  840 
29  ■  647 
29  616 
29-447 
29  292 


28  075 
28  877 
28  717 
28  ■687 
28  ■  613] 
■28  518 
28  548 
28 ■ 787 


2!1748I28-317' 


29  62;^ 


29  079  29  038 


29  866 


29-866 


28^587 
28-202 
28  294 


28-262  I2G-9 


TEMPERATrUE. 


Hei..\tive 

Hl-MIDITY 


ruKssuRE  OK  Vapour. 


Mean. 


I  asE 


5-3  4 

3-3  4 

12^419 

38644 

550  04 

57  7  65 

I 
66-7,73 

I 

62067 

52-7  60 

31  9  37 

I 
10-3  18 

-    i 
0-3   8 


31  539  2 


S 


18 


:s 


1   61 

6   6  3 

9'  6-0 

I 
1330 

9501 

754-8 

I 
4  62-4 

I        I 

6  59-5 

I        I 

8  51-4' 
8  31-8 
5101 


Extremee. 


Max.    Min. 


9   1-0 

i 


300 
28-8 
41-0 
56-0 
83-0 
83  0 
88-0 
83-0 
72  0 
49  0 
35  2 
34  8 


I 


428-S;    880 

I      ! 


460 

440 

-        I 
31-5 

10-7 

18-5 

I 

28-8 
32-5 
410 
32  0 
9-8 
Si-O 
3S-5 


460 


S 

d 


Cl.OlM)l- 
XEHS. 


I  M  '<={ 


n       IS  11 

n;..  143  42 

I         I 
.-fl  ..  36  34 

■     I     I 
:U  ..146,40 


PnRctPi- 

j     TATION. 

.si 

"  ■* 

S 

"i^  ^- 

p 

JZ  a 

H 

t^ 

in. 

in. 

I 

'■■T 

.>5  . 

1 

7:V. 

I 

so'. 

.">3' . 

_L 


40  39 

54  60 

57  56 

I 
7574 

80  80 

40*46 

51^52 


0  77  015 
0-!5!)0-lo 

0  WW  I)   17 


46j0-24 

22  0  13 

21,0  34 

I 
880-3C 

1-81 
58  0-77 
9o'0-48 
48  0  30 

0-28 


1-81 


Number  of 

Wix 

I)S  FROM 

0 

Number  ok  Days 

s 
0 

E 

1 

> 
< 

1 

s 

5 
1 

0 
.s  _ 

n 
IS 

Q 

i 
2 

d 
Z 

Month. 

'-A 

IS 

S 

03 

03 

^' 

12; 

1 

0 

1 

1 

•J  5 
eu- 

i 

0 

•■3 

1 

1 

CO 

ll 

bos 

•=J 

"So 

January 

1 

! 
3 

9 

2 

9 

6 

3 

4 

5 

21 

1-3 

6 

S. 

3 

11 

11 

9 

13 

13 

0 

18 

1 

0 

0 

2 

February  

10 

8 

3 

4 

5 

3 

5 

5 

13 

16 

5 

s. 

3 

7 

12 

9 

7 

8 

0 

20 

2 

0 

0 

2 

March 

9 

9 

2 

2 

4 

5 

5 

5 

21 

1-3 

5 

N.E. 

4 

13 

9 

9 

7 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

4 

April    

12 

1 

2 

5 

" 

6 

5 

8 

10 

13 

5 

S. 

2 

4 

7 

19 

4 

2 

0 

23 

2 

0 

0 

5 

May 

1^ 

7 

6 

0 

7 

9 

9 

3 

9 

2-0 

Nr,F,. 

7 

18 

7 

6 

4 

2 

0 

25 

0 

0 

u 

1 

June 

9 

11 

4 

3 

8 

10 

6 

3 

6 

2-4 

6 

N. 

9 

13 

10 

7 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

July 

9 

4 

4 

8 

n 

7 

4 

10 

1-8 

5 

w. 

4 

12 

13 

6 

13 

0 

16 

1 

n 

n 

c 

1? 

4 

1 

4 

8 

4 

8 

14 

Ifi 

5 

N.  W. 

5 

8 

8 

15 

11 

n 

?0 

t 

0 
0 

Q 
n 

4 
4 

September.   

« 

10 

5 

5 

6 

5 

5 

7 

9 

2-0 

6 

w. 

9 

7 

13 

10 

12 

0 

IS 

f. 

October, 

15 
7 
6 

98 

11 

10 

5 

94 

1 

6 

.     0 

36 

7 
3 
2 

48 

8 
4 
7 

82 

5 
2 
2 

65 

2 
7 
9 

72 

5 

9 

15 

76 

8 
12 
16 

149 

2  0 
1-0 
14 

1-7 

8 
5 
6 

8 

N.E. 

W. 

S. 
N.  W. 

4 
1 
3 

4 
4 
9 

110 

7 

4 

17 

118 

20 

22 

5 

137 

9 

13 

6 

107 

12 
15 
9 

70 

0 
0 
0 

0 

17 
15 
22 

237 

0 
2 
0 

11 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

November 

2 

Decemljer..    

4 

Year 

N.E. 

54 

35 

so 


MF.TBOKOLOCICAI.    TAIII.Ea 


MoXTllLY  and  Annual  Suinmnrit'.s  fur  the  Year  IS'JiS,  ( iltawa,  Onlurii.i— Ijititudc,  N.  4.'"i    "Jfi  :   I^Migitude,  W.  ".")'  42'. 

Ilei-jhi  alwve  Sea,  294  feel. 


PllBSSlHK. 


Tkmpkratibe. 


Mi.vrii 


iKxtn-Mit'S. 

I  fs  1  =■ 

I    3       I  Max.  j  Mill,  i,    5 


Mean. 


ExtreniMi. 


•litDuury  . . 
Ki'lir  lary  . 
\l.vr,l, 

.V|.iil 

May 

•lime 

.Inly   . 
August. 

.Sl'lltCnilKT 

OctoUer.  . . 
November . 
December.. 


111. 

i|  20  6C 

29  74 

•j:i  SI 

,  29  Co 

I  29  GO 

■  29G2 

:'■'  fi9 

Il  29-62 

29  07 

29-75 

29  71 

29  (il 


Year. 


29-68 


III. 

I 
30  12 

30141 

30  2li, 

I 
oO  OOj 

29-92: 

30  C0| 

30  13| 

29  93 

I 

30  Ifi! 


ID.     1 1 

I. 

28  94,    6 

I 

29  23  H 

I 
2i»  02  27 

I 
2!)  27|  38 

29  25  53 

28-98]  62 

29-36  67 

29  33.  62 

29  25' 55 


a   I    =   I     .1     .   I  .^  I 

"      J  I  .5  I  5  ;  Max. 

«       -r        ^.       ^.       ^,    ■ 


3012 
:«  25 


I 


30  12|  29  17 
29-14 
28  91 


30-26    28-91  39-3  50 


0'70 

0  37 

220 


Oil 

1 

920 
535 


4  67 

972 
568 

2.60 

I 

4:46 
8  33 
417 


I        I        I 


Mil). 


6  20 

5  26 
0,42 
454 

6  67 

6  76 

4  83 

177 

9  72 

154 

I 
140 

826 


4  0  8:10-6 

on  1 19  0 

424-933  6 

9  31-843  4 

I 

7  46-957  3 

8  55  6  66-2 

-0  58-2  70-0 
I        I 

5  57-5  67-5 

3  49  8,61  0 

i 
139  146  6 

I         I 
225-232  7 

4  9-217-8 


3  44  8r>3-5  34-2  43-9 


39  0 
43  0 
67  0 
710 
82-8 
86-9 
95-0 
85-0 
!»  Oi 
77  0 
60-0 
40-7| 


•24  6 

-20-5 

-  1-2 

12  3 

32  9 
45-1 
410 
42-6 

33  2 


Honn:^;        ''..hhhp,.h  ok  Vapo.h.     V^'^^ 


l'KK<-irr- 
r.vTuis. 


ie,£.H  i 

loo  leQ  00  i< 


I 
86]77,81 

84  76  84 


472  83 
i  40  63 
.53  69 
75  59  74 

74  5o!cr. 

85  6274 

mm  79 


260  ,88  68  82 


0-5 
23-3 


9501-24-6 


,8075i85 
82  87 


65  77 


« 


III. 

0  063]  0  079 
0082]  0  112 
0  139]  0  189 
016.51  0  19<i 
0  .-{^j  0  344 

0-4471  0  4!»4 

I 

0  507'  0  526 

I- 
0  492|  0  521 

0-394    0  453 

0-258   0  279 

O-I45I  0-180 

0-093|  0106 


0-2.T8   0  290 


0  072 
0  104 
0  175 
0-205 
0-358 
0-604 
0-543 
0-514 
0  4.S8 
0  274 
0  170 
0101 


0  288 


"  -r    ■:    -r    ~ 


0  071  «; 


0  099  72 

I 
0  168|49 

|1 
0- 189  40 

0  .^^9  (a:c8 

0-4S2  03j(K.' 
O-.525II4054 
0  509  57  64 


72  69  71 


4346 

44-44 

I 
66  66 

03|63 

solso 

65  02 


0-428  Goi03'4757! 

I    .    M 

0  270  7265.56  64 

I     '     ■ 

0  165  70l&3  6]  671 


0  looUso 


76 


0-279  62  62 

II     I 


74n| 

5861 


\.A 


5 


4  :wi 

4  33  0 

2  13  0 

0  75  0 

2  46  0 

2  24  0 

2  87  0 

3  220 

3  481- 

5  08  1 

1  43  0 

3-13  1 

36  02|1 

00 
90 
56 
.■« 
68 
82 
-78 
80 
■02 
-12 
40 
10 
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d 
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a 

1^ 

m 

CO 
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S 

a 

i 

1 

D 

(2 

i 
5 

2  0 

i 

0 

c 

aj 

'5 

^ 
& 

1 
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■J 

< 

.laiiuary 

i  ' 

- 

, 

17 

0 

6-8 

24 

n!w. 

0 

7 

10 

14 

14 

18 

0 

12 

1 

0 

0 

0 

F'liriiiiry     . 

•■ 

" 

3 

3       G 

15 

0' 

8-8 

29 

N. 

I 

5 

7 

16 

12 

15 

0 

10 

1 

0 

0 

0 

Marcli 

- 

--' 

7 

10 

11       1; 

11! 

1 

6-9 

32 

N.W. 

4 

13 

9 

•1 

s 

1 

0 

20 

2 

0 

0 

0 

April   

11 

13 

5 

., 

■■• 

'■ 

7 

1 

8-4 

26 

N.W. 

1 

14 

!l 

r 

1 

4 

« 

21 

0 

0 

0 

0 

.May. 

'' 

'.t 

!."■ 

- 

- 

8 

2i 

6-8 

19 

S.W. 

0 

5 

13 

13 

IS 

0 

0 

17 

0 

2 

0 

0 

.hint*. 

-' 

7 

9 

° 

5 

'• 

■' 

Til 

^ 

.■.  0 

19 

N.W. 

0 

6 

11 

13 

9 

0 

0 

18 

0 

3 

0 

1 

.luly 

i;^ 

-> 

8 

15 

3 

^ 

6-5 

18 

N.W. 

0 

;     11 

15 

5 

10 

0 

0 

19 

0 

7 

0 

I 

Allglist .... 

1) 

4 

6 

1. 

5 

12 

0 

6-9 

19 

N.W. 

0 

'■      3 

1 

19 

9 

15 

0 

0 

15 

0 

8 

0 

0 

September. 

:■ 

1 

1 

7 

13 

13 

Oi 

7-7 

26 

W. 

1 

5 

16 

9 

16 

0 

0 

11 

1 

3 

0 

2 

Octiibcr 

8 

8 

6 

19 

^ 

5 

0 

8-5 

28 

N.W. 

2 

8 

7 

16 

13 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

November. . 

2 

8 

5 

S 

13 

' 

" 

" 

1 

90 

24 

W. 

0 

7 

0 

14 

10 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

DeCemWr.. 

s 

s 

71; 

1 
116 

n 

03 

I-.'       6 

7 
124 

2 
16 

9-6 

28 

S.W. 

2 

5 
89 

7 
182 

19 
144 

14 
138 

17 
62 

0 
0 

10 
185 

0 
6 

0 
18 

0 
0 

0 

Year 

72 

101 

7-7 

32 

N.W. 

11 

4 
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HLv  and  Au.iual  Suiiiniiirie.s  for  tlio  Year  1898,   Port  Simpson,    Britisli  Columbia— Latilude,   N.  54°  34' ; 
Longitude,  W.  130°  26'.     Height  above  Sen,  20  feet. 


» 

PliESSlUE. 

1 

Tkmpkrature. 

RELjVTIVE 
HnjIIDITY 

PRBS.SUHK  OK  VAl'orii. 

Ci.oum- 

NKSS. 

Precipi- 

TATION. 

Month. 

ENtreuips. 

Mean. 

E.vtremc>8. 

1 

1 

! 

1 

=  ^ 

2I 
1 

a 

d 

0: 

1 

n 
d 

in. 

d. 
in. 

a. 

1 

S 

% 

e 

c. 

% 

S 

d 

"/ 

1 

% 

1 

eJ 

Max. 

>rin. 

a 

01 

c. 

Si 

i 

0 

Max. 

Min. 

in. 

in. 

in. 

° 

in. 

in. 

in. 

in. 

January  

,  2if8-< 

30-41 

29  IS 

35-0 

30-5  300 

42-230-0 

30  4 

48  0 

180 

90  90 

89 

90 

0-183 

0-194 

0  197 

0-191 

5 

so 

8b 

90 

12-00 

2- 10 

February  .  . . 

2i)-71 

30  40 

28-96 

33-3 

30  3  34  0 

39-928-3 

j 

34  1 

51-0 

120 

86  83 

89 

86 

0  164 

0  179 

0-178 

0-174 

85 

76 

67 

7(i 

5-26 

0-80 

•Marol. 

3005 

30-42 

29  GO 

:58-3 

41-037-0 

j 

44-030-8 

37-7 

52-0 

16-0 

75  78 

89 

81 

0175 

0  199 

0-197 

0-190 

06 

52 

44 

54 

4-59 

0-90 

April 

2i)m 

30-50 

29-21 

44-4 

4G-141-5 

50-034-9 

42-4 

58  0 

24  0 

83  79 

89 

84 

0-238 

0-240 

0-233 

0-239 

81 

73 

77 

77 

7-95 

0-77 

May 

29-80 

30-20 

29-24 

50-7 

53-549-0 

57-239-5 

48-4 

700 

31-0 

82  82 

88 

84 

0  326 

0-333 

0-314 

0-334 

60 

63 

66 

63 

3-76 

1-52 

.Tune 

30  00 

30-43 

29  03 

54-7 

58-3. 540 

02-4  4G  4 

54-4 

760 

38-0 

80  80 

88 

85 

0-365 

0-386 

0-363 

0-371! 

74 

68 

72 

71 

1-97 

0-45 

July 

30  02 

30-2.') 

29-47 

.IOC 

58154-8 

62-0 

47-9 

54-9 

73  0 

400 

89  85 

89 

88 

0-404 

0-410 

0-387 

0-400 

71 

71 

84 

75 

0-95 

1-10 

August 

30  00 

30  23 

29-48 

39  7 

G4-057  9 

C8-S 

4S-7 

58-7 

780 

400 

86  78 

87 

84 

0  439 

0-455 

0  414 

0  436 

3.=* 

29 

26 

30 

1-12 

0-88 

September. . . 

29-84 

30-29 

29  25 

54-4 

57-9  54-8 

j 

63-9 

46-5 

55-2 

74-0 

36  0 

9185 

89 

88 

0-384 

0-403 

0-382 

0-39) 

70 

72 

64 

69 

703 

167 

October 

2!) -84 

30-27 

29  40 

4G-8 

49-7  45-9 

56  1 

38-5 

47-3 

64  0 

280 

84  84 

87 

85 

0-265 

0-298 

0-271 

0-27S 

"1 

79 

77 

78 

14-53 

1-49 

November  .  , 

29-70   30-19 

28-80 

37-4 

39-5  38G 

40  2 

31-5 

38-8 

57  0 

12-0 

b9,S7 

89 

88 

0-198 

0-211 

0-210 

0-208 

i 
78 

87 

93 

86 

11-77 

1-59 

December . . . 

29-87 

30-49 

28-82 

37-4 
45-7 

38-8  37-8 

i 

47-2 
53-4 

31-9 

39-6 

580 

120 

88  86 
8683 

90 
89 

88 
86 

0-196 

0-205 

0-205 

0-202 

80 
73 

72 
69 

74 
68 

75 
70 

14-94 

1-52 

Year  .  . . 

29-89 

30-50 

28  82 

48-3] 

45-2 

38-0 

45-7 

78-0 

120 

0-278   0-293 

0-279 

0-283 

91-87 

210 

.Month. 


■lanuary  . 
Kel)nKtry. 
March  . .  . 
April  ... 
■May 

•  luiU'     .     .. 

July 

August.. . 
September 
Octobii-. . . 
November 
December. 

Year 


Number  of  Win-os  from 


31i     10 


32: 

I 
31 

3 

i 
3 

0 

2 

0 

5 

8 

19 

23 


157 


32 


H 

^ 

^' 

H 

03 

03 

m 

? 

i?;^ 

10 

1 

4 

1 

0 

0 

4 

1 

11 

0 

0 

0 

4 

5 

6 

0 

1 

0 

7 

7 

17 

4 

3 

0 

5 

0 

18 

9 

20 

5 

4 

4 

7 

6 

30 

2 

7 

5 

15 

12 

16 

5 

0 

1 

7 

4 

48 

1 

1 

15 

16 

7 

5 

0 

11 

11 

12 

0 

1 

1 

9 

13 

20 

4 

0 

0 

7 

31 

8 

5 

0 

3 

69 

94 

141 

52 

124 

17 

409 


a -3 

be  ^ 


5-9 
6-9 
3  6 
4-6 
2-6 
3-0 


60 
9  0 


I? 

«  g 


N.E. 

N. 
N. 
S. 
E. 
S.E. 


S.W. 
N. 


J. 

VUMRER  OF  DaV.S 

u 

1 

T3 

1 

0 

u 

1 

0 

—  c 

s 

[^ 

u 

f? 

3) 

IS 

3 

ll 

6<1 

i 

0 

Hi 

0 

Ph  ■ 

m 

w 

fn 

fe 

H 

1-) 

< 

0 

4 

27 

27 

6 

0 

4 

30 

0 

0 

0 

3 

7 

18 

19       9 

0 

9 

23 

0 

0 

0 

10 

9 

12 

17,      3 

» 

14 

19 

0 

0 

0 

4 

7 

19 

2.'< 

0 

8 

25 

0 

0 

0 

10 

2 

19 

1_' 

1) 

19 

20 

0 

0 

0 

5 

6 

19 

•  12J-- 

0 

18 

24 

0 

0 

0 

5 

6 

21 

15  ... . 

0 

16 

24 

0 

(1 

II 

18 

7 

0 

3... 

1 

0 

28 

12 

0 

0 

0 

6 

6 

18 

17 

0 

13 

21 

0 

0 

0 

4 

5 

22 

•1\ 

1 

7 

24 

0 

0 

0 

2 

2 

26 

20 

2 

0 

11 

25 

1 

0 

0 

7 

2 

22 

21 

2 

0 

10 

16 

0 

0 

0 







74 

62 

229 

210 

22 

1 

157 

263 

1 

0 

0 

s-J 
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MiiNTlli.Y  (in. I  Aiiiiuil  Sumiiiiii  ii->  tVir  llic -Yt-iir  18J8,  Porl  Arthur,  OiiUirio — l/itituilo,  N.   18    27'  ;   lyji.Kilutli-, 

\V.  ,s9    1-J'.     Jlfiulii  iihove  Sen,  01 J  tVfi. 


rilEssntK. 


TRMPKRAIfRR. 


Hki-vtivk 

]|i'Mii-r'r\ 


rillWKrilK  <  K  VaIHH!B. 


Cl/)t  DI-   I'    I'llKCII'l 
^•^>s.  TATinN. 


MoMII. 


Kxtreim-s. 


M.aii. 


M.ix.    Mill. 


Kxtreiiii'Jt. 


=      ~     Mux.     Mill. 


^.  ^. 


\\  c!  si  E 


in.    1 

.lanuary 

2!l  23 

Fcbiiiar)" 

SI- 34 

March     . 

20  2li 

.\|.ril 

_"i  :« 

M.-i> 

Ji  22 

.luiii 

l:i  23 

July  .. 

_M  2.j 

August.. 

■.>!i  "•! 

SepU-mbtM 

t  JctoU-r 

2!l  2it 

November. . . 

29  l(! 

r>cC'*inVw*r 

•Ml      1  ij 

2!)-80| 

211 -83! 

I 

2'.t  71 
•i-S  75 

29  a: 

29  (i5 
21)  3«i 
29  -IKi 


J9  90 

1  29  G7 

,  2!t  90 

III. 

28 -S.")     u 

28-87     4 

28-74  18 

38-80  29 

28  8t    14 

28 -GS  52 

2S-75  uS 

28-^5  5(> 

I! 
28  Gl  49 

28 -701  37 

38  70]  24 

•X    -.]        II 


3  1.> 

21fi 

i 
029 

I 

9^41  - 

7  51 

I 

(!57- 

.t.Gl 

2(i5 

I 
8GI 

9  45- 

5  33 

I 
1. 1i; 


3  12  Gil 

1  UHJ22 
0j27-3i3r 
;!39-8  15 

h:r,  -1 .11 

nG3  l;ii9 

GG4-2;>i9 

I 
1 57  5|i:.-i 

I 

2  42  1119 

0  29  niat; 

1    i 

s  14   11' 


8,  10,10-4 
3  1  2|10'S 
713-8i24  2 
73J-235o 
.s  2  47  9 
(J  15-0I.54-5 
G  51  3160-4 
549-8159  0 
4'4G-4!55-9 
3!34-2  41-7 
6il90i281 
I  '-_>•_' 


X>  0 
38  0 
43  0 

eoc 

7«0 
800 
85-0 
820 

78 -Oj 

04  o; 

fil  0| 


-19  0  9r. 

-2G  0  'XI 
-  3  0  [91 

l-0ji78 
30  0;79 
3G-0  !83 

37  n  J8G 

il 
40-0;|89 

1 
30'0.{90 

I 
140  87 


m  91  {K!l 

Kl!87!S8 

I 
'G  81  }S3 

71170  731 

6917173' 

I     I     ' 
7978|80 

77  78,80  1 


79 


78  79 


11  0  89  82  83  8.-. 

'l     I 


^:«i(i  114  T'l  > 


ID. 
OOfiO 
0  059) 
0  097 
0137 
0-236 
0-3311 
0-425-1 
0  405 
0-332 
0-208 
0  131 

II  nr.-t 


in. 

0-07<i 
0-0821 
0  130 
0-188 
0-270 
0  374 
0  451 
0  469 
0  386 
0-228 

a  la 

I'  0841 


in. 

in.. 

= 

=  1  B 

0078 

0-asi' 

t 

0  12.5 
0-173 
0-265 
0-.3l» 
0-454 

0  475I 

0  »13 
0  220 
0-148 
0-077 


071 

57 

074 

G7 

117 

cr, 

166 

:« 

2.57' 

r 

-3.-)S 

5C 

443 

59 

450 

.59 

:'54 

!58 

-219 

78 

'72 

147 

-078 

IV- 

:!5i 


57j43,.2, 
04  (a  1)5 

59  61  62 

I     1 
4144,39 

62!69|62 

1     1 

gs'gigi 

G954I61 

a->(:06i 


64160 
70169 

7366J70 

I 
•  ■■2  4!'  r.9 


0  510  23 

0  46  0-28 

0  870  20 

0070  07 

3-060  85 

6  94  2  09 

4-58"t  58 

2-420  90 

5-401-80 

I 
2-78J0-52 

0  770  42 

0-280  12 


:-':r2J   29  95   JS  Dl|,c;2  5  41   1  liU  4i  IG  U -U  '.)  3G  7,    85  0  — 30 ■  0  Si;  73  80  «1     0  2C'8|  0  242]  0  234'  0-22.S:  Cl  li3  SSGljl  28-14!2-i 


Month. 


.Iiinimry 

Fobruar)' 

March . . 

April 

May 

.Ttiiii 

July 

August. . 

SfptHUibi;- 

Ootober.. 

Novemlx'i 

December 

Year 


NruitKEl   OK   Wl.NlJS  FliOM 


21 

31 

4 


1 

,3! 


10         4 


0 

4 

^ 

0 

5 

8| 

0 

9 

i.t 

1 

1 

4 

1 

1 

3 

0 

1 

4 

1 

2i 
1 

3i 
3' 


>l 

1 

£■ 

o| 

>. 

g 

?> 

— 

^ 

*^  s 

1^' 

> 

t^ 

S 

—     ^ 

eS 

iiTv 

=      .2  « 

> 

5  if" 

•S   1  1"* 

0 

>r. 

6  \< 

«   1  .is 

i 

21 

1 
17 

4-6 

18 

N.W. 

16 

19 

4-5 

20 

N.W. 

ir    62 

24 

S.W. 

n 

31  ,  3-8 

16 

w. 

16 

21 

5-4 

24'  N.W. 

4 

26 

3-9 

12 

N.W. 

9 

a.'i 

40 

24 

N.W. 

6 

29 

39!     16 

1 

N.W. 

2 

18     50'     17;  S.W. 

3 

1.-.     1;  4      24  N.E. 

S 

14                ::   N.W. 

13 

16 

1  50 

1    18 

IN.W. 

NtllBEU  OF   IlAVs 


_0 


28       9     50   106   117   2oG 


l.V    10 


o> 


X.W.I 


3  10 

i<  7 

-  13 

93!  124 


_>. 

n 

|i 
If 

10       9| 

14 

4 

14 

9 

5 

1 

14     10 

13 

12 

9 

16 

10 

7 

14 

10 

18 

10 

17 

7 

10 

5 

148 

106 

37 


S 


i  if.  i<  i 


f^    E- 


IX 


s 

< 


20 
23 

21 

I 
29 

20 

16 


0     13 

0!     18 


13 
20 
21 
23' 


2  237     14 


- — 

0 

0 

0 

-0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

7 

0 

2 

0 

2 

1 
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0 

0 

0 

0 

14 

1 

METEOROLOGICAL   TABLES' 


83 


.Movnii.v  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Port  Stmley,  Ontario — Latitude;  N.  42"  40'  .  Longitude. 

W.  81°  13'.     Height  above  Sea,  502  feet. 


Month. 


Prkssiuk. 


o 

s 


■Tanuary.  .. 
February.. 
March  . . .. 

.April 

May 

■lime 

.luly 

August..  ., 
September. 
October. . . . 
Niiveiiiber. 
December . 

Yeai . . . . 


I  in. 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
21) 


Kxtremes. 


Max. 


Min. 


1"K.M1'EKATU1!K. 

1 

Mean. 

Kxtreme.s. 

a 

00 

9 

■c. 

i 

Max. 
Min. 

g 

Max. 

Mm. 

1 

29  ."W   29-89 


28 

51 

;25 

1|30 

4 

28 

80 

23 

629 

2 

28 

81 

bi 

9  40 

2 

28 

92 

'« 

2^48 

7 

29 

01 

,53 

4'g1 

5 

28 

8fi 

G4 

277 

4 

29 

18 

«8 

0 

78 

9 

29 

13 

:«G 

1 

76 

8 

28 

97 

60 

0 

71 

6 

28 

77 

49 

1 

56 

6 

28 

82 

35  0 

41 

7 

28 

73 

26-4 

29 

3 

28 

51 

45 

3 

53 

5 

126 
!25 
!36 
■43 
)54 
166 
)71 
S69 
>62 
150 
■36 
!27 


9|.330119 

731-119 


4143 -2 

I 
202  3 

63  4 

75  6 

80-7 

78-1 

72  7 

8^590 


47-7 


440 
32-4 


55-538-9 


Rklativk 
humiimtv 


^i^n 


82  85  85 ' 


PbE8.su  RR  <)!■    \ 


Cl.OUDI- 


80  85 
70  so 
6167 
69  80 
66,79 
67|83 
583 
7284 


QC 


111, 

132 
124 
166 
188 


S 
« 


0  339 


74  84  82  I 

I 
7683  82 

78  82  82 


73  82 


0 

507 

0 

587 

0 

592 

0 

484 

0 

336 

0 

187 

0 

128 

n 

911 

80;    0-314 

ll 


in. 

0  144 
0  1.38 
0  192 
0  212 
0-377 
0  573 
0-688 
0  705 
0  577 
0-355 
n-173 
0-14-i 


0-3,56 


cc 


in. 

137 

125 

191 

196 

352 

52o 

0  647 

0  616 

0-.501 

0  310 

0-]92 

0126 


Id 


e.  Sis 

so  00  »^ 


0-329 


i:58 

79 

129I 

93 

183; 

60 

198 

45 

356 

66 

535 

33 

641, 

29 

638 

.03 

.521  43 
70 
74 
84 

61 


344 
184 
132 


0-333 


55  63 

5444 

33  32 

)3  52 

33  40 

I 
.58  64 

5l'67 

61J75 

55'59 


PUKCIPI- 

TATIO.N. 

i 

.=  1 

si 

in. 

in. 

4 

36 

0-94 

4 

35 

0-78 

3 

76 

098 

2 

34 

1  04 

2 

24 

0  79 

2 

67 

0-92 

2 

41 

1-50 

2 

26 

0-80 

2 

79 

1  10 

5 

42 

lis 

3 

43 

0-81 

3 

47 

1-18 

39 

50 

ri50 

XUMBEK   OF   W 

I.VDS 

t-KOJI 

>. 

■si 

f 

N 

L-MHVK    01 

llM 

s. 

If 
£> 

< 

0 

> 

s 

r 

"0 

1 

Month. 

•z 

14 

f4 

03 

'X 

5^ 

33 

^ 

^ 

^ 

a 

i 
0 

0 
0 

I 

■0 

1 
0 

II 
§■•= 
29 

S 

1 

1 

s 

SP2 
"to 

'►5 

E 

-< 

January  

5 

6 

10 

4 

1 

10 

19 

4 

\ 

12  7 

60 

S.W. 

\ 

4 

7 

20 

18 

16 

0 

9 

4 

1 

0 

0 

Keliruary     

0 

7 

5 

8 

6 

5 

16 

6 

11-8 

40  S.W. 

2 

0 

7 

21 

19 

16 

0 

6 

3 

0 

0 

(1 

March  . 

1 

3 

19 

9 

1 

9 

9 

10 

1' 

10-6 

32 

S.E. 

3 

8 

lb 

13 

14 

3 

0 

14 

7 

2 

0 

1 

April 

7 

5 

13 

2 

2 

7 

8 

14 

2 

12  1 

.48 

S.W. 

3 

n 

9 

10 

11 

3 

0 

17 

2 

0 

0 

0 

May 

10 

8 

8 

8 

3 

9 

2 

10 

' 

9-1 

20 

E. 

0 

( 

IL' 

12 

" 

0 

0 

18 

7 

4 

0 

0 

9 

1 

6 

7 

9 
10 

4 
10 

1 

II 
12 

8 
8 

5 

7 

1 

6' 

1 

8-2 
6-7 

22 
48 

S.W. 
N.W. 

0 

1 

13 

18 

12 
10 

• 

3 

10 

7 

0 

0 

0 
0 

19 
2.' 

1 

2 

4 
4 

0 
0 

II 

.Tiily    
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;o  4 
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60  8 
60  5 
47-7 
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GOf  0  144 
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0  .329 
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76!    0  451 

0  489 
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77 
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1 
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30 
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11 
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0 
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2 
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15 

20 

16 

0 
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0 

0 

0 

0 
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2 

24 

2 
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3 

10 

' 

12 

11 

2 

0 

19 

0 

2 

0 

1 
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12 

8 

7 

0 

0 

2 

20 

5 
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30 
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1 
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5 

5 

8 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

0 
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2 

0 
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11 

12 
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0 

0 
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0 

4 

0 

0 
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2 
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8 
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0 
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.Inl'. 

1. 

■■ 

IG 

0 

0 

0 

31 

0 

7 

,  7-5 

1-- 

w. 
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0 
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0 
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3 
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21 

K. 
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16 
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0 
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0 
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30 
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0 

13 

0 

0 
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Monthly  ami  Amuiul  Summaries  for  tlip  Year  ISQiS,  Qu'Appelle,  Assiniboia — Latiiude,  N.  50'  30';  Longitude, 

W.  103°  47'.     Hei"ht  above  Sea,  2115  feet. 
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1 
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B 

a 

d 
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c. 
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% 
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% 

d 
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S 

o 

S 
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3 
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H 
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" 

0 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

.famiaiy  . . .  j 

27-50 

28 

05 

27-15 

4 

6 

12-7 

8-9 

18-4 

1-5 

8-5 

30  0 

10-5 

92  85,91 

90 

!  0-0i;4 

0  070 

0 

005 

0 
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j 

49 

44 

41 

45 

0-56 

0  35 

Ki'bnKvry  .  . . 

27-69 

28 

30 

27-23, 

2 

1 
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01 

15- 1 

5-7 

4-7 

38-0 

-27-4' 

95  88  90 

91 

0-053 

0  068 

0 
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0 
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.57 

58 

" 
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1 

0-40 

0  32 

March 
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28 

U 

27 -Oil 

4 

(i 

16  913-0 

20-2 

0-2 

10-2 

36-7 

-26-0 

94  85*89 

1 

89 

0  0.59 

0  om 

0 

08(1 

0 
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73 

50 

50 

00 

1-46 

0  25 

.\pril 

27-74 

28 

24 

27 -18, 

27 

8 

42-5 

41  5 

45-6 

25-2 

35-4 

74-8 

-  80 

88  03  67 

73 

j  0141 

0170 

0 

167 

0 

159' 

01 

.50 

49 

53 

0  92 

0-00 

May 

27-72 

28 

14 

27-27 

42 

] 

02  1 

00  2 

65  8 

30-2 

51  0 

84-0 

20-5 

79  45  50 

58 

,  0-216 
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0 
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0 

232 

53 

49 

52 

51 

0  45 

0-24 

.Tune 

27-04 

28 

11 

27 -14 

50 

1 

660 

64  0 

71-6 

461 

58-8 

98-0 

24-7 

86  52  fiO 

1 

66 

'  0  319 

0-339 

0 

361 

0 

340 

02 

00 

07 

64 

4-60 

1  74 

.ruly 

27-60 

27 

i)3 

2713 

55 

0 

72  r^-Vi 

77 -0 

51-3 

04-1 

90-7 

34-4 

85  57,62 

08 

!  0-375 

1 

0-466 

0 

4i;7 

0 

430 

51 

53 

49 

51, 

2-25 

0-79 

August 

27-68 

27 

90 

27-37 

51 

2 

70-9,07-8 

74-4 

49-1 

01-7 

88-7 

35-4 

91  03  09'74 

!  0-ii47 

0  476 

0 

46.'-) 

0 
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1 

62 

57 

59 

59' 

3-57 

1-94 
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27  6l!  28 

24 

27  05 

42 

0 
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40-4 
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88-8 

24-8 

85  5265  67 

1        1 

:  0-232 

0-292 

« 
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0 
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49 

39 

51 

47 

3  37 

1-84 

October.    . . . 
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28 

18 

27  09 

28 

7 

39-2  34  5 

41-2 

27-0 

34-1 

56-7 
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92  78  85  85 
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0 
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0 
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82 

72 

76 

77 

2-40 

1  40 
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27-57 

28 

08 

27  02 

15 

1 
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17-4 
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j 

89 
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0 
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0 
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00 

03 

62 

62 

1-44 
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j  27 -06 

28 

45 

26-92 
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27 

2 

8 
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41-1 
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in-0 
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11-4 

42-2 
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93  85  80 

88 
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0 
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59 
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56 
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56 
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0-05 
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28 

45 
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0-215 

0 
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0 

0 
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23 
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1 

February 

3 

0 

5 

9 

14 

3 

7 

14 

1 
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2 

7 

7 

2 

8 

9 

7 

15 

5 
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3 

2 

6 

7 

16 

2 

0 

21 

3 
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4 

3 

11 

4 

20 

3 

6 

•7 

4 
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8 

5 

9 

6 

9 

5 

3 

12 

3 
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2 

4 

7 

7 

11 

9 

.7 

12 

3 
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3 

13 

9 

9 

3 

5 

18 

0 
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1 

2 

1 

6 

12 

15 

7 

16 

0 

7 
1 

5 
0 

3 

2 

6 
6 

13 

17 

8 
4 

5 

14 
17 

1 
8 
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1 

1 

2 

0 

10 

9 

11 

23 

5 
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30 

t 

32 

66 

02 

154 

93 

69 
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34 
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N.W. 

30 
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\H 

i^ 

1-! 

10 

0 

21 

2 

0 

0 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

11 

0 

20 

1 

0 

0 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

1 

1 

0 
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0 
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1 

2 
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72 
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78 
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85 

72 
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3  43 
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83 

67 
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84 

71 
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68 
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0  93 
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508 
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25  8 

31  0 

56-0 

4-5 

86 

80 

82  8.'!     0  148   0  161 

0  149 

0-153 '84 

74  76  78 

1  61 

056 

December. .  . 

29  67 

30- 18 

28-86 

15  0 
381 

18-8 
45-0 

16-8 

24  4 

8-7 
331 

16  5 
40-9 

39-0 

-19  4 

■ 

84 

><fi  sii     0  09] 

0  0!>7 

0-092 

0  093; 

1 

76 
67 

73  61  70 
67!63 1- 

2  48 

0-34 

Year.... 

29  67 

30-37 

28-86 

41-5 

48-7 

892 

-23  4 

,80  79     0  2.53.  0  284 

'     '     '■            i 

0-267 

0  268' 

41  08 

1-89 

NUJIBEB  OK   WiMl.s    KHO.M 


Month. 


y. 

y. 

^ 

K 
X 

.iNl 
■j:      t. 

5^  ■ 

%. 

5 
■a 

.lantuiry.  . . 

> 

1 
16 

1 
4 

0 

1 
0     13 

1 

17 

6 

l'\*bruar>'. . 

(1 

•-'3 

2 

0 

0     16 

8 

4 

March 

3 

0 

li    22 

14 

4 

.\pril 

J 

-.< 

3 

0 

sl    11 

1 

5 

8 

Mav 

4 

27 

2 

0 

10       8 

1 

7 

.Tune 

1 

29 

2 

2 

1     12 

10 

3 

.Inly 

•"■ 

I  1 

."■ 

0 

2     18 

" 

6 

Aiig^ist 

3 

18 

3 

1 

0    i<; 

1.- 

1 

Septemlwr 

:• 

1,-. 

0 

0 

t     13 

17 

.j 

October 

3 

-'" 

2 

0 

2:      7 

10 

13 

November 

2 

19 

2 

0 

0'     15 

8 

11 

DeceniWr 

- 

1.-. 

2 

0 

1     27 

7 

6 

Year  . 

28 

2Vi 

30 

3 

22!  183 

12:1 

77 

1 

-^•o 

>. 

\> 

1^ 

> 

•5  s 

7  r 

s 

a-; 

Sc'i 

F 

.5  a 

a. 

> 

t^^ 

(8 

'^ 

Nlmukk  iiK  Dav.« 


fc 

J 

•0 

s 
c 

u 

'Z' 

0 

a  fc 

>> 

•5' 

■5.C 

-* 

y. 

1 

s 

1 

|S 

1 

r. 

13-5 

58 

N.E. 

17-3 

57 

N.E. 

12-9 

41 

S.W. 

15-7 

45 

N.E. 

13-0 

&5 

E. 

12-2 

29 

N.E. 

9-1 

38 

S.W. 

123 

27 

N.E. 

12-2 

38 

N.E. 

15  1 

42 

N.E. 

139 

41 

N.E. 

14-9 

55 

N.E. 

i:{-5 

.^s 

N.  K. 

14l| 

10 
7 
3 
2 
2 
4 
7 
8 
9 

82 


.  I   '#1 


I  -3  I  •=  !  *  '  5    ;'S,   .  £ 

i-h         —  - 


'2     ;«, 


,s 

9 

14 

20 

22 

1 
0 

3I      9 

16 

19 

19 

0 

1  ."■      r. 

11 

8 

5 

» 

11     10 

9 

9 

3 

oi 

6 

8 

•17 

15 

0 

0 

7 

11 

12 

16 

0 

0 

8 

15 

8 

16 

0 

0 

5 

12 

13 

14 

0 

0 

3 

14 

13 

14 

0 

0 

8 

6 

17 

15 

2 

0 

2 

10 

18 

12 

10 

0 

6 

10 

15 

20 

19 

0 

82 

119 

113 

I7S 

..I 

" 

9 

7 

20 

21 


14 

0 

1 

12 

0 

2 

13 

0 

8 

16 

1 

6 

13 

3 

5 

14 

2 

0 

12 

0 

0 

9 

0 

0 

1 

160 

16 

22' 

0 

1 

2 
5 
2 
2 
4 
5 
6 
1 
4 
2 

34 


METEOROLOGICAL    TAHLES. 


Monthly  and  Annual  Summaries  foi-  tiie  Year  ]b98,   Rivers  Inl  t,  Biitisli  Columliia— Latitude,  N.  5r  39'; 

Longitude,  W.  127°  19'.     Height  above  Sea,  20  feet.    . 


PhKSSIKK.                                            TSMPEUATrUK. 

Rklativk 
Hi  Jiiiiirv 

PllKSMRE   OF    VaIM)1  K. 

1  Oixwni- 

1   PitKftpr- 

1   Mil  'N. 

Month. 

E.\treme!i. 

Me:vn. 

Extremes. 

_  j 

Monthly 
Mean 

Min. 

, 

5 

111 

1      ^ 
III. 

=  - 

E 

00 

4  p.m. 
9  p.m. 

i 

>, 

Max. 

Min.    1 

1 

i 

s 

B 
1        OS 

!    « 

111. 

•^ 

1 

1  J 
'oc 

1- 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in 

.Taniiary 

29 

897 

30  47 

29 

42 

35  8 

37 -5 

30  G 

40  1 

■33  0 

oG-li 

15  7 

25  2' 

95  93  94 

94 

0  200 

0-210 

0  204 

0-205J  88|85|7»|82 

12  2:< 

115 

Ffbrnary..  . . 

2!) 

74S 

30  2« 

28 

7C 

3C  8 

39-4 

37  9 

42  0 

34  0 

.38-0 

40  9 

22-6 

91  S8  91 

9,1 

0-l!i9   0  213 

0-200 

0  206 

818173  78 

10  59 

1-4G 

Marcli 

29 

9'.I5 

30 

m 

29 

58 

35  7 

43  7 

37  6 

15  0 

32  5 

.38-7 

52  2 

24  4 

87 

77 

89 

84 

0-18j:  0-214 

0  199 

0  198 

Gl  59  52  57 

3  40 

0  70 

.\pt  il 

29 

9:.9 

30 

44 

29 

33 

41  1 

47-8 

42-6 

49-9 

.37-3 

43-6 

C9-4 

30-5 

89 

80 

91 

87 

0  232 

0-2G:. 

0  250 

0-249 

75  74'G8;72 

7 

83 

l-(i8 

May 

29 

823 

30 

21 

29 

17 

49-0 

5G-6 

60-2 

.=59-2 

43  9 

51-5 

840 

37  0 

8172 

84 

79 

0-289 

0  316 

0-310 

0-30 

53|57;56  55 

3 

10 

0-.'>7 

June 

29 

897 

m 

38 

29 

55 

52  C 

59-8 

54.2 

62-3 

47-7 

55  0 

73-8 

42  1 

-! 

0-345 

0  381 

0-365 

0-364 

6G 

57.5058 

4 

08 

I  22 

July 

29 

<K-2i  30 

20 

29 

50 

558 

62  1 

57-4 

63-6 

51  4 

.57-5 

80  0 

45  1 

.->r  ,1 M 

.S-* 

0.387 

0  411 

0  103 

0-400 

70 

50  5157 

4 

06 

1-33 

August 

29 

8110    30 

09 

29 

55 

56  5 

«5-9 

58-5 

67  2 

52-9 

GOl 

75-2 

43-3 

927287 

84 

0  419 

0  473 

0-434 

0-442  68  25^25,39 

0 

52 

0-34 

September. . . 

29 

828   30 

15 

29 

09 

53  6 

58-2 

53  6 

61  5 

50-2 

55-9 

77-3 

420 

89 

83 

93 

88 

0-362 

0-398 

0-383 

0-381 

64 1)4  58 

62 

8 

00 

138 

October 

29 

981    30 

1 

3« 

29 

52 

45  •] 

49-4 

45-8 

.52  1 

425 

473 

586 

35-8 

92 

90 

95 

92 

!  0  276 

0315 

0  291 

0-294 

80  77  76 

78 

i    'J 

57 

202 

November. . . 

29 

854j  30 

38 

29 

2fi 

37  8 

390 

38  1 

413 

34-6 

37  9 

48-9 

24-4 

96 

96,97 

96 

0-219 

0  229 

0-223 

0  224 

'91!i2j82 

88 

19 

291  94 

December.  . 

30 

071;   30 

53 

29  04 

36  0 
44-7 

37-9 
49-8 

36-7 
4V8 

40-1 
52-0 

3" -2 
41  1 

oG-fi 
46-6 

.52  2 

21-1! 

9.-,  ■.!  1  T. 

■i  204 

0  215 

0-208 

ft  '^f'M  77  7'^  (;•>  "0 

■  20 

" 

3-86 

Year 

29-909   30-53 

28-7G 

84(1 

■.'1    1. 

-:; 

■Ji 

'- 

'.  ■27'y 

0-303 

0-25)0 

0  2S'J 

73,60  60 

1     1     1 

GG 

102  81 

3-86 

Month. 


January  

February 

JIarch  

April 

May 

.June 

July 

August 

September 

October 

November  .... 
December.  .    . . 

Year 


NuMBEK  OF  Winds  frilm 


H 


2 

11 

7 

0 

6 

5 

5 

9 

0 

0 

0 

« 

0 

4 

« 

0 

0 

0 

0 

(1 

» 

30 


44 


40 
36 
15 
26 
21 
11 

6. 

3 
17 
39 
37 
25 


276 


> 


0|  ni 


0     31 


^\   23]| 

1        L'-^ 


35 
50 

0;        48 

0 
0 


45 
19 

10'       0 


271 
331 
32 
2!tl 
39 
4o| 
54! 

"     39, 
0     391 


-s 


(   IX 

.\ 
11 
II 
11 

iv 

VI 


I 


II 

vu 

I 

VIII 

I 

VllI 

I 

IV 

2   303       3   430 


I 

V 

I 

V 

II 

VIII 

" 

VIII 

n 

IX 

1-5 

IX 

w. 

X.E. 

N. 

S.E. 

S.E. 

W. 

w. 

w. 
w. 

S.E. 
S.E. 

S.E. 

S.E. 


W. 

S.E. 


Xt-MHKH   OK   D.VVS 


_0 

C 


l.§> 


1 1 1 !  J  B 


221  28 

18|  23 

I,'.  I' 

1,-s  ill 

14  15 

I:.'  15 


4 

11 

i 

0 

11 

'.( 

3 

8 

9 

1 

12 

14 

•^ 

VI 

13 

1211 


I      3 
1       5 

gI      6 


11 

5 

17 

241  21 
24  25 
19     20 


i;i 


96   212   215 


23 


0 

3 

14 

II 

II 

0 

5 

5 

11 

II 

0 

16 

7 

0 

0 

0 

9 

G 

0 

0 

0 

15 

8 

0 

0 

0 

14 

12 

0 

19 

7 

0 

0 

0 

26 

14 

1 

2 

0 

13 

2 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

II 

" 

1) 

0 

11 

0 

0 

0 

u 

145 

75 

4 

2 

88 


M  BTKOK0I.0<i  ICA  L    TA  I1I.K.S. 


MovTiiLY   and    Annu'il    .Sunuiiftries    for    the    Yeur    1898,   liockliRi',   Ontario — Ijilitudc,    N.     16°    12  ,    lAjnijitudr 

W.  TT"  55'.     HoiKht  all.        <         '"     f     • 


Month. 


.Iiinunr  \ 
I'Vbniary  . , 

Miireh 

.April 
.Miiy  . . 

.lune 

.July 

August 

Sc'|>t<uilier. 

October 

N'ovcuiber. 
December . 

Year  .  r 


rilE.lslUK. 


TKUrKUATUllF- 


Kkl.\tivii 
UuiimnT 


Piinuii-nK  Of  VAPoinu 


,;  Ci.ofi)i- 

i  .NKHH. 


.Mm. 


Pbw-ii'ita 

TICS 


. 

>, 

~ 

:i 

^ 

X 

c 

X 

00 

n 

» 

s 

s 

^ 

Extreuii.- 


•5     .MiiN.    .Ml". 


'  29 

1    Oi) 

29 
2i» 
29 
29 
29 
29 
29 


)('•  2»'88 
*)  2!>  9fi 
58    29-97 

48  29  79 
.■«),  29-70 
43|  29  82 

49  29-90 


29-47 


29-73 
30  05 
29-91 

29  99 

30  17 


3017 


70jj  0  9 
05  10  1 
78  23  f. 
01  34  8 
02150-4 

86159  0 

It 
15  01  4 

|t 
13  i58  9 


52  4 
|40  0 

127-2 
12-4 


28-69:35-9 


51  8-019 

I        I 

8,17-820 

4  34  344 

7'42-8|55 


56-9 
64  7 
07  7 


9  620  74 


55-9i70 

I 
43  0i52 


31  0 
13  9 


49-541-6 


20-1 
26-7 
43  0 
51 
54  3 


52  C 


5-21  70! 
0-.5!lli  4 


32-0 
40  9 
55-7 
03-5 
08-1 


54  5|64-4 
47-058-fi 


37  3 

23-8 

6  1 


30  5 


45-0 
31  9 

14-7 


41-3 


31  0 
4.'  0 
580 
730 
830 
870 
92-0 
81-0 
87 -0 
76-0 
620 
400 


92-0 


-40-0 

-35  0 

-  8-0 

60 

29-0 

360 

37-0 

10  0 

350 

24-0 

5  0 

-22-0 


-40-0 


96191  ]97]95 

9    - 

I 
I 
'92,,  --:'., 


n 

I     . 
In.     I     in 

0  059|  0  088 

"  0S2    0  114 

«  129   0  206 


64  60 
72  66 

Ti 

55  80  73 

i     I     . 
67[92  84 

Ii6>9183( 

79I9O187 

82195191 1 


0-139 
0-295 
0-439 


0-179 
0  312 
0-486 


0  468!  0-537 
0  474[  0-526 
O-397I  0-468 
0-244  0  296 
0  151  0189 
II  094    0101 


!89i71:85i82(j  0248   0292 
I     l-l     ll  I 


2    !    e 


m. 

0  068 
0  0!M 
0184 
0  182 
0  336 
0-497 
0-557 
0  528 
0  436 
0-279 
OI72I 
0-093' 


0072  159l49]49|,'i2  ; 

M    ii 

0-097  |71  71  57  W 

I     ' 
0  173   I6'47  43  45 

0-167  33.-W2!)3:t 


0-314 
0-474 
0  521 


68 


05 


64  57 


46149  43 


0-434  68i5«39 


0-509  60  05  56;6() 

66!| 
65 


0-273 
0-171 


68>54 

i 
63  63 


O-090  73 


0-280 


0-275 

I 


60 


70  67  70 


1  81 

1  66 

2  91 

0  53 
2  83 
4  59 

1  50 

4  84 

2  IH 

5  05 

1  42 

2  50 


59  52.'-,"     .•{2-r«8 

I     I      . 


Z  c 


II. 
0  70 

0  40 

1  <».■> 
0  46 

0  78 

1  02 

0  .56 
1-84 
0-82 

1  46 

0  46 

1  0(1 

1  84 


£> 

NL-.MBER  OF   W 

IXD.S 

Kko 

i 

a 

1^ 

> 

a 

.5 

X 

a 

II 

«s 

¥ 

J5 

X 

"3 
d 

N 

r.MUKn  OK  Days 

Month. 

a 

Si 

a 

7: 

03 

03 

^ 

1 

"2 
5 
0 

i 

0 

a  9 

0  > 

Is 

1? 

c 

■5 

*5 

Si 

i 

i,  c    -  z 

1 

.Timuarj'  .... 

^ 

3 

6 

0 

u 

-* 

0 

43 

1 
39 

22 

N.W. 

<i 

14 

« 

11 

15 

15 

0 

16 

0 

1             1 

0      {}       1 

Kcbruarj-  . 

1 

2 

1 

7 

0 

0 

1 

10 

34 

5-9 

28  N.W. 

2 

5 

1." 

13 

16 

12 

0 

12 

2 

0       0       0 

March 

" 

0 

1 

9 

0 

0 

2 

10 

40' 

6  0 

30  S.W. 

1 

40 

10 

7 

11 

3 

0 

20 

1 

0       0       2 

April  . 

I 

3 

1 

0 

■' 

11 

20 

29 

7-8 

24  N.E. 

0 

19 

7 

4 

3 

2 

0 

25 

oj     0     0 

(1 

Muy . 

2 

1 

4 

7 

0 

0 

0 

12 

36 

6-9 

28     N. 

1 

7 

12 

12 

10 

0 

0 

21 

1 

1 
11      0 

0 

.lunt' 

1 

0 

fl 

10 

n 

0 

fl 

17 

32 

-">-7 

18  N'  W 

0 

8 

12 

10 

14 

0 

0 

16 
24 

I 

0 

1^      0 

1!     0 

0 
0 

July 

3 

0 

2 

4 

u 

0 

2 

11 

40 

53 

24 

W. 

0 

11 

15 

6 

7 

0 

0 

.\uKu-'t 

1 

1 

1 

9 

0 

0 

1 

10 

39 

4  9 

18 

N.W. 

0 

7 

13 

11 

14 

0 

0 

17 

2 

li      0 

0 

fl 

1 

fl 

1 

1 

V 

in 

mi 

5-7 

TO 

w 

5 

10 
6 

11 
12 

g 

10 
11 

0 

1 

.5 

0 
0 

14 

19 
19 

9 
6 
2 

0!     0 

1 

01      0 
0       0 

0 
0 

II 

October 

0 

9, 

1 

14 

0 

•> 

1 

I' 

Ifll 

8-6 

V 

N  W. 

4 

14 

Novfuiber 

3 

1 

0 

12 

0 

0 

12 

311 

7-1 

30 

X.W. 

2 

6 

S, 

15 

10 

0 

hecember 

0 

18 

,3 

16 

1  1 
98 

1 

4 

11 

12 

141 

34 

42-i 

6  4 

6  2 

28 
31 

N.W. 

1 
16 

5 
111 

7 

134 

19 
130 

17 
144 

17 
55 

0 
0 

13 
216 

1 
25 

0 
4 

0 
0 

0 

Y,;u-.    . 

X.W. 

3 
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MoxTilLV  Jiiul  Annual  SunmiiU-ics  for  the  Year   IS'JS,  St.  Johns,  Newfoundland —Lati'utle,  N.  47'  34';   Longitude, 

W.  52°  42'.     Height  above  Sea,   125  feet. 


Mo.NTJl. 


.Taiiuary. . . 
Ft'bruaiy .. 
Marcli    ... 

April 

.May 

.Tunt; 

July 

August . , . . 
September. 
October.. . . 
November. 
December. 

Year  . 


I'HESSLRK. 


Tempeuatuke. 


:  Rki..\tive 

HuMtOITY  ' 


Phesslre  oy  Vapouk. 


Extremes. 


Max. 


ni. 
29-59 
29-98 
29-90 
29-70 
29-78 
29  75 
29-87 
29  80 
2!)-fi9 
29-80 
29-84 
29 -03 


Mill. 


29-78 


Mean. 


IvMl-flues. 


30-58 


28-85  20 

29-2.5  120 
I 

28  83:32 

29-00  36 

29  04!  42 


29- 
29- 
29- 

28- 

29- 

28  94  [40-8 

tl 
28-92  31-3 


-  Ifi  |54 

-40 'g1 

l| 
-44  64-8 

!| 

88  57  0 

ij 
20  40 -4 


28-83  '42-9 


20-218 

i 
28-4  27 

33  5  31 

37 -0  33 

43  3  39 

I 
.54-0  48 

I 
Gl-8  55 


L  J 


64-8  60 
54-0  51 
46-9  43 
41-140 
32-830 


25  5'll-5 


32-8 
38-4 
41  7 
48-3 
60  9 
07-8 


18-8 
25-4 
28-8 
34-7 
42-9 
50  2 


69-0,55-6 


5  60-5  4C-2 


431139-9 


511 
46-2 
36  6 


38-6 
34-8 
24-2 


48-2:34-3 


51  S 

59 

62 

53 

44 


Max. 


41-3     820 


Mill. 


0,';83 


-15  0 


;83S4 

7575 


0  098 
0  113 
0-157 
0  179 
0-22' 
0  332 
0  435 
0-520 
0-357 
0-265 
0  231 
0  157 


m. 

-095 

-119 

151 
-172 
-225 

317 
-424 
-512 
-366 
-259 
■22U 

151 


0-2561  0-2,51 


in. 
0  091 
0  125 
0  158 
0-155 
0-20S 
0-2(8 
0-369 
0  463 
0-326 
0-243 
0-235 
0-143 


0-233 


Ci.oui)i- 

INESS. 


o-09r, 

1 

0-119 
0  155 
0  169 
0-220 
0-309 
0  409 
0-498 
0  350 
0-256 
0  230 
0  150 


0-247 


D.    - 


.tt.4 


69  82 

57j71 

59  (i9 

I 
77  9.-? 

46  63 

48  72 

55  70 

i 
50  68 

59  78 

70  75 
58  59 


59  72:65 


PUECIIT- 
T.\TION. 


S 
o 


c  'i 

si 
I?: 


■    9-72 

210 

8-45  3-30 

3  25 

0  90 

3-26 

0  62 

4  01 

0-55 

2-080  43 

2-600-96 

4  17 

1-05 

2-42 

0-85 

5-25 

1-49 

8-18 

2-36 

6032  10 

60  02  3 -.-SO 

Mo.N-ni. 


.Taimary  . 
February 
March    . . 
April      . . . 
May  . . 

.Tune 

July 

August.  .  . 
Septembf  r 
October . . 
Xoveiiiber 
Deceiulit-r 

Year 


Number  oi:'  Winds  krohi 


16 
5 

8 
8 

"I 
9 

8 

6 

13 

19 


120 


9 

H 

^ 

H 

02 

02 

X 

6 

3 

6 

2 

1 

1 

19 

5 

8 

5 

9 

2 

6 

6 

8 

1 

5 

3 

8 

3 

4 

3 

14 

2 

8 

5 

16 

8 

7 

7 

20 

1 

4 

0 

12 

0 

4 

1 

10 

4 

8 

7 

9 

U 

1 

5 

9 

23 

62 

46 

140 

65 

■RO»I 

> 

< 

^ 

J5 

1 
S 

3 

10 

5 

0 

14 

1 
0 

9 

4 

0 

13 

0 

11 

2 

0 

16 

8 

15 

4 

0 

19 

1 

7 

i 

0, 

15 

8 

15 

3 

0 

17 

0 

8 

0 

0 

12 

7 

17 

0 

1 

9 

5 

27 

' 

0 

9 

3 

19 

3 

1 

8 

5 

:. 

-J 

11 

5 

8 

« 

3 

iO  4 

149 

42 

7 

13-3 

^S 


N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 

S. 

W. 

S. 

s. 

N. 

S.E. 

S. 

N.E. 


O 


71 


Number  ok  Days. 


O 


•D 
§ 

o 
>> 

I 

1 

6 

"3' 

1 
a; 

'3 

'I 

% 
^ 

(0 

ll 

Ed 

13 

13 

12 

15 

11 

0 

15 

0 

0 

0 

8 

16 

11 

2 

0 

17 

5 

0 

0 

10 

13 

11 

7 

0 

18 

8 

0 

0 

10 

13 

12 

3 

0 

18 

2 

0 

0 

0 

23 

19 

0 

0 

11 

15 

0 

0 

12 

9 

16 

0 

0 

13 

5 

0 

0 

16 

10 

11 

0 

0 

20 

7 

0 

0 

16 

11 

18 

0 

0 

13 

5 

2 

2 

16 

8 

9 

0 

0 

20 

1 

0 

0 

10 

16 

18 

2 

0 

12 

2 

0 

0 

10 

16 

18 

2 

0 

11 

9 

0 

0 

11 

13 

18 

3 

0 

13 

1 

0 

0 

13S 

160 

176 

30 

0 

181 

60 

2 

2 

iM) 


METEOnOLOCilCAL   TAllLKfi. 


Monthly  mid  Anmml  Suinoiarios  fdi-  tlie  Yonr  1898,  St.  Gi-orge,  Nowfoumllaud— Latitude,  N.  48°  40' ;  Longitude, 

VV.  58°  27'.     Heiglit  above  Sea,  21  feet. 


ru»>i  iiK. 


Tkui-kii.mi  IIK. 


Kki.aTIVK  ; 
Ul'UIUITY 


Mll.STII 


Mvuii. 


16  1 
23  4 
340 
35  3 
50  n 
GO-2 
71-6 
69  (i 
531 
47  3 
37-6 
211 


43-4 


Extn-niei*. 


Max. ,  Min.  > 


19  7   0 
27-2113 

37  225 

I 
38-826 

54  242 

02-9  53 

n-161 

l-STil 

58-5147 

54  ■0141 

«131 

25-715 


I 
9  13  3, 

I         ' 
0  20  I 

I 
2  31  2, 

I 
2  32  5: 

I         I 
848  5 

058-0 

I 
5GC  3 

OfiC  s' 

053  0 

i        I 

•o'47-5: 

I    I 

737-9; 

9  20-81 


37  2 
II  11 
53  2 
55  4 
700 
72-8 
81-4 
80-1 
74  5 
64-5 
54-5 
41  0 


-2001801 

11    II    SI 

10  2: 
13  0  89 
20-0192 


47  135641-3,     81-4 


.|82,81 
S7«6 


43-5; 

54-0 

52-8 

1 
39  4 

281 

15-8 

4-1 


-200 


9r90 
93  93 


Prkwdbb  op  VaPOI'IL 


95  95 
92  92 
92  90 


in, 
0  073 
0  098 


S 

ci. 


S 
d 


in. 

0  ()84 
0  116 


s 


Cu>i-i>i- 

NKS8. 


e  = 


I'BKCIl'l- 
TATIOS. 


«    ^   :_    - 


in 

0  079 
0  107 


|.     I     I     i 


0  369 
0  505 
0  689 


0  168 
0-332 
0-469 
0  012 

0  022  .   ..     !  0  699 

0  391 0-379 

0-305 !  0  302 

0-203 I  0-209 

0  105 !  0103 


0-197   0182 


0-350 
0  487 
0  650 
0-600 
0  385 
0-303 
0-206 
0  104 


Ei 


Si 


III. 

5-06'2  00 


3-19 
1  44 
1  48 
0  86 
1-18 


1  50 
0  50 
0  40 
0  26 
0-16 


0-47013 
1  14  0-29 

0  5(ijO  17 

1  3410  40 
4  310  50 


8-77 


29  79 


1  95 


2-00 


Month. 


■Ian II .in'  .    . 
l"f  bru.iry . . 
March     . 
April 
May 
.Tune. 

July 

August 

September. 

Octolier 

XnvcmlK'r 
Utcemt>er  . 

Year 


NrsiBER  OK  Winds  krosi 


1 

a 

^ 

^ 

& 

S 

^ 

1— 1 

CO 

aj 

03 

» 

1      I 

14 

H 

4 

3 

4 

1 

'-7 

1 

10 

. 

12 

•1 

1 
1 

14 

9 

1 

2I 

12 
24 

1 

S 

13 

0 

4 

3 

20 

N 

8 

9! 

0 

11 

3 

25 

1 

:. 

7 

7 

1 

8 

4! 
1 

23 

i! 

5 

0 

9 

0 

15 

2 

2S 

2! 

2 

1 

7 

1 

17 

6 

21 

*3 


-•S  B 
■o  a 
«S 
C-; 
=  a 

1^ 


1;      19 


4      10; 
3     10! 


2,     12, 
3'     26 


112     231  120 


u 

111 

\  11 

s. 

0      111 

VIII 

S.W. 

oil  III 

VII 

S.E. 

II        III 

VII 

S.E. 

II        111 

VII 

S.E. 

<t      III 

VTII 

S.W. 

'1        III 

\  I 

S.W. 

0        III 

VII 

S.-W. 

0        III 

VII 

S.W. 

1 

III 

IV 

S.E. 

0 

III 

VI 

S.W. 

0 

III 

VI 

N.W. 

1 

Nl-MBER  OK  I).\Y» 


D 


1-0 

3  >  ' 


■2     2S|   g 


12 

8 

11! 
12 

11 

6 
8 
9 
1 
2 
0 


43   ffil        1      TIT      VlII    S  \V 


ti 

1 

13 

10 

5I 

15 

n 

6 

13 

15 

10 

9 

11 

8 

•   11 

13 

10 

15 

10 

15 

8 

13 

10 

U 

9 

14 

16 

13 

8 

20 

20 

9 

22 

24 

164 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


-3 

1 

—  2 

=  -Jr. 

t>     , 

1 

1 

li 

16 

0 

0:     0 

17 

0 

0 

0 

22 

2 

0 

o' 

15 

1 

0 

'1 

20 

6 

0 

0 

17 

0 

0 

21 

U 

0 

0 

18 

0 

0' 

21 

0 

0 

18 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

219 

33 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


METEOROLOGICAL   TABLES. 
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MoNTlu.Y  and   Annual  Sumiiiaiies  for  the  Year   1898,  Swift  Current,  Assinihoia  AVest— Latilufle,   N.   50'   20'; 

Longitude,  W.    107',  45'.     Height  above  Sea,  2439  feet. 


MoxiH. 


PUKSSIKK. 


Extremes. 


January '  i  27  27 

February....  27  3C 

.March 27  38 

.-\pril 27  43 

May 27  41 

trunc 27  37 

July 27  38 

.August 27-39 

September. . .  27  34 

October 27  44 

November  . .  27  29 

December...  27  42 


Year 


27  37 


Max. 


lu. 

27-74 
28-05 
27-79 
27-89 
27-81 
27  84 
27-78 
27-G4 
27-88 
27  83 
27  81 
28-12 


28  12 


Min. 


'I'KMPKKATUliK. 


Rei..\ttvf. 

HCMinilT 


Mean. 


Kxtremes. 


83  12 

I 
87 

89 

a) 

98 
94 
79 


26-75 


31-3 


21  8 
17-5 
19-2 
43-4 
CO  5 


IC.  9 
14-1 
IG  1 
42-0 
59-9 


'A 

a 

'■£     Max. 

s  1 

iMin. 

•> 

- 

9 

45-8|27-0 

9 


67-1.65-7 
5  4  74-4 


73-7 

(>4  3 

I 
44-6 

271 

220 


44-7 


73-7 
GO-0 
.S8-S 
21-3 
16-G 


41-6 


25  Ij  9 
22-6  2 
22-0,  4 


B  S 

1-1  o 


2jl7- 
012 


65-0J38 

72-2J47 
80-751 
80-4i51 


07-8 
46-4 
30  0 
25-1 


48-6 


27-2 


2 

33 

0 

—12 

8 

3 

41 

3 

—20 

0; 

4 

41 

h 

-20 

0 

-4 

73 

0 

2 

0 

0 

79 

5 

26 

0 

-8 

95 

0 

34 

0 

-3 

08 

5 

40 

8 

-9 

93 

2 

41 

3 

-4 

84 

0 

28 

0 

-3 

68 

0 

16 

0 

0 

48 

0 

—18 

0 

7 

43 

0 

-19 

0 

■9 

9S 

5 

—20 

0 

s 

74  09,7472 
65  5968  64 


Pkessure  ok  Vapour. 


02  55 


1  81,58 


0  O6I1 


64|(a| 


8  45150  58,  0 

!l 


74 


49  51 


64 


046 
048 
107 
205 
312: 
356, 
337 
24(i 
139 
080 
009 


0-168 


081 
01)1 
062 
139 
238 
370 
388 
404 
307 
170 
114 
089 


0-202 


0  073 
0  059 
0  065 
0  144 
0-240 
0  397 
0;40« 
0-416 
0-325 
0180 
0-103 
0071 


0-207 


072i 
055i 
058; 
130! 

2281 

I 

360 1 
383 
386 
293 
163 
101 
076 


0  192 


Cloudi- 
ness. 


a   a 


32:43  41 

i     I 
31  51:41 


47 


47 
45'52 
5466 


49  52 

48' 


60j65 

.3651 
37  47 

44,50 


Precipi- 
tation. 


^ 


57  0-39 
82  0-30 
02  0-70 
60  0-50 

31  lOi) 

I 
560  78 

811-12 

79,0-48 

90  0-52 

33jl  04 

42014 

13  0  06 


15-26 


112 


£■ 

Number  of  W 

ixn.s 

FROSI 

1— 

'is- 

Sea, 

?^ 

Or 

> 

< 

0 

0 

> 

.§ 

'x 

¥ 

43  a 

5 

"o 
d 

N 

f.MHKR    0 

■   Days 

Mo.NTH. 

IS 

W 

CO 

M 

02 

^ 

^ 
■^ 

3 

0 

0 
0 

■a 

D 

0 
0 

'S-a 

li 

i 

03 

u 

'i 

^ 

^ 

00 

ax 

a 
j= 

be  ^ 
"bb 

f 

•Tanuary 

,       3 

0 

0 

2 

11 

10 

26 

7 

3 

10-7 

40 

s. 

4 

13 

17 

1 

4 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

2 

FeViruary. 

5 

2 

3 

2 

11 

3 

24 

6 

0 

13-4 

41 

N.  W. 

13' 

13 

11 

4 

5 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

3 

March 

11 

4 

1 

3 

13 

4 

15 

6 

5 

10-7 

30 

N. 

4' 

13 

11 

' 

11 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

1 

April 

6 

2 

1 

9 

11 

5 

10 

13 

3 

12-7 

36 

S.  E. 

•s 

III 

13 

7 

4 

2 

0 

20 

0 

1 

0 

0 

May 

6 

3 

8 

11 

10 

8 

8 

3 

5 

9-1 

30 

S. 

2 

11 

17 

3 

4 

0 

1 

23 

1 

2 

0 

1 

.Tune 

10 
fi 

3 

4 

4 

1 

5 
3 

7 
11 

8 
10 

14 
14 

4 

7 

5 

6 

8-2 
10-6 

34 
34 

w. 
w. 

1 
4 

3 

11 

20 
14 

7 
6 

13 
14 

0 
0 

0 

0 

14 
17 

1 

0 

6 

10 

0       » 

July 

1 

0 

August 

6 

9 

8 

5 

6 

5 

13 

4 

6 

9-7 

28 

N.  VV. 

1 

15 

13 

3 

9 

0 

« 

20 

2 

G 

0 

1 

September 

1 

4 

3 

2 

7 

7 

16 

11 

9 

9-8 

.32 

w. 

2 

13 

13 

4 

6 

0 

0 

23 

0 

1 

0 

0 

October     

6 

2 

0 

2 

15 

6 

12 

15 

4 

11-2 

38 

N.  W. 

3 

7 

12 

12 

7 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

I 
8 

1 
2 

4 
0 

3 

0 

2 

8 

7 

25 

28 

5 
7 

6 
11 

11-8 
10-3 

40 

38 

N.  W. 

N. 

3 
4 

11 
15 

17 
14 

2 
2 

9 
6 

8 
6 

1 

0 

19 

2H 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

*> 

December 

0 

Year 

1 

(Hi 

36 

33 

47 

in 

81 

205. 

88 

63 

10-7 

41 

X.  W. 

49 

135 

172 

58 

92 

49 

2 

241 

4 

26 

1 

10 

92 


MKTKOKOLOIMCAI.     lAHI.KS. 


Monthly   and  Annual   Suininuries  for  the  Yenr  16!»8,  Siony  .Moiintuin,  Manitoba-  Lfititud.-,  N.  50    1   ;   Ixm-ituilf, 

W.  97^  11'.      Hi'isilit  above  Sea,  >i*y6  feet. 


Month. 


.IftiiiHiry. . . , 
Felirimry  . 
Mrtixh    .    .. 
.\\m\      .    . 

Mny 

.lime.    ... 
July 

.\llgll9t 

SepU'inber. 

(Ictober 

November 
Utccniber . 

Yi-ar  .    . 


riiKs.«i  iiK. 


TkMI'KK.VTIUK. 


Kxtreinps. 


I    S        Max. 


Min. 


.\I 

B 

B 

S 

a 

d 

c. 

1^ 

M 

" 

.M.'iin. 


in. 
2S  !I83;  2!)-5!r  28  50  I  0  4    SSi 

!'  — 
2S  73 


2!)  134 
2!)  030 
Silllfi 
20010 
28-9C8 
2>»  985 

28  982 
.'28-880 

29  027 
28-948 
'29-010 


29-009 


29  07 
29  48 
29  62 
29-53 
29  37 

29  3;j 

29  23 
29  68 
29-51 
29  7ti 
29  ti9 


29-7G 


2-8  71' 
n-821-8 
34  24(il 
51-402-6 
55-9lr)4-3 


28  2ti 
28-41 
28  44 
28-49 
28-56 
28  71 
28-22 
28  31, 
28  2(i 
28-1I-. 

28  1li,,;i0  ".J  lu  (i 


Ol   z 

u  v>; 

57  3 

G9  6 

490 

62-4 

32  6 

41  3 

16  2 

23-6 

s   s 


Kxtremes. 


Max.    Min. 


|13  9   9  2   2  3 
13-4    9  0   2  2 

124  3   3  213  8 

I 
50127-7  38-9 

I 
66-6  39  7.53-2 

I 
70-7  49-0  59  8 

I 
75-754  264-9 

'         I 
74-5  520  63-2 

67l'43-4  55-4 

45-829-137-4 

28-810-019-4 

].-,■;  iM>   4  « 


I  Hki.wivk 

■III  MIIIITV 


riiEiisi'iii:  OK  Vapoub. 


29  U, 


35 
40 
67 
80 
84 
91 
89 
80 
65 
49 
38 


I         I         I         1 


45  5  23  7:31  G,    III 


34  II 
-28  0 

-25-oj^ 
2!      2-0 
Oj    29-o| 

0  310 

o|   37-0 

0'     42-0!' 

01  30  0 

I 
Oi    130 

5— 19  0 

-35  0 


—350 


1 


in 


s 


CU)UDI- 
NBIib. 

- 

1      1 

52  38  , 
66  85' 


52 

60  . 

I 
70. 

62|. 

76'. 
I 

77|. 
I 
63 


r3.57 


51 


36  . 


I'liKCiri- 

TATIOX. 


Ui 


5        I—   * 


ill.    I  in. 

I 


2  15 
0-26 


0  80 
0  20 


il 

Nl-mbeii  oi 

•  WlNIJS 

tKO.> 

1 

c 

^i 

Nl-MBEB  OK  DaY.h 

! 

■  % 
< 

1 

S 

1 

p. 

S 

1 

"0 
0 

.MriNTll.             1 

J5 

•A 

s 

I 

I 

1 

! 

^ 

5S 
si 

a 

3 

% 
5 

1 
I 

5 
b 

ii 

i 

c 

■3 

1 

Ii 

i 

s 

< 

■J.'kntiary 

0 

3 

s 

10 

7 

5 

7 

12 

11 

i\ 

\  II 

s. 

16 

11 

14 

(i 

5 

26 

2 

0 

0 

0 

Kebniary . 

3 

1 

4 

6 

4 

10 

10 

11 

7   i\' 

.\ 

E. 

14 

11 

11 

6 

4 

24 

0 

0 

0 

0 

March    

1     1» 

7 

4 

6 

3 

12 

9 

10 

1 

6 

25 

0 

0 

0 

0 

< 

6 

5 

7 

8 

1 

12 

13 

4   '  ^ 

i.\ 

S. 

10 

10 

9 

11 

28 

0 

0 

0 

0 

Aiinl 

M.iy. 

_ 
t 

U 

12 

3 

5 

5 

4 

IS 

0 

III 

\  II 

N.W. 

13 

13 

U 

•     7 

29 

0 

0 

0 

0 

.luni-. 

s 

9 

9 

9 

9 

0 

5 

11 

0 

III 

VI 11 

N.W. 

10 

3 

12 

15 

16 

0 

1 

1 

0 

.lulv 

7 

4 

11 

9 

8 

3 

10 

8 

2 

III 

VII 

S. 

3 

S 

14 

12 

23 

1 

3 

0 

0 

.Viipist   . 

(i 

6 

6 

6 

U 

1 

12 

11 

2 

III 

VIl 

S.E. 

7 

0 

10 

19 

SB 

0 

1 

0 

0 

Septembtr. 

4 

4 

5 

5 

5 

2 

28 

5 

1 

IV 

IX 

W. 

10 

3 

7 

20 

|-  ■  • 

24 

7 

0 

0 

0 

7 

8 

0 

9 

6 

5 

11 

16 

0 

III 

VII 

w. 

7 

6 

11 

14 

21 

3 

1 

0 

0 

October 

NoveiuVicT 

II    20 

4 

fi 

2 

7 

9 

2 

8 

2 

III 

VII 

N. 

7 

8 

8 

14 

8 

12 

.... 

IS 

1 

0 

0 

1 

Dectiubfi 

11 

.sil 

'     6. 

1 
67 

76 

1    8C 

\    65 

1 
11*1 

1! 
\  139 

0 

n 

VI 

N. 

5 

16 

9 

6 

4 

8 

23 
282 

0 
14 

0 

6 

0 
1 

0 

Year 

! 

1 
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Monthly  and   .\iinual  Sunirii.u'ies  for  the  Year  1898,  Saugeeu,  Ontario — Latitude,  N.,44°30';  Longitude, 


W.  81°  21'.     Height  above  Sea,  656  feet. 


• 

Phkssurk. 

Tkmpebatcbe. 

Relative 
Humidity 

Prbssure  oi'  Vaiol k. 

(. 

I.OUDI- 
NBSti. 

Precipi- 
tation. 

Month. 

Extremes. 

Mean. 

Extr 

emes. 

=  i 

'_  o 
Total.  1 II 

fig 

>vS 

Min. 

1      _ 

Max. 

Min.   1  2 

loo 

00 

a 

d 
« 

S 

d 

00 

d 

d| 

Ma.x. 

8  a.m. 
3  p.m. 

S 
•d 

00 

X 

a 

00 

1 

in. 

in. 

in. 

■> 

= 

■> 

» 

<■ 

» 

in. 

in. 

in. 

in. 

% 

111.    ill. 

.I.imiary 

29-23 

29-71 

28  32 

22 

4 

27-4 

23  5:30 

4il6-4 

23-4 

37-9 

-  9-6 

!>2 

85 

89 

89 

0117 

0  133 

0  122 

0  124 

88 

85 

85 

1 

86 

2-77 

0.55 

February  — 

2!)  32 

29 -07 

28-93 

22 

0 

25-7 

23-9 

29 

8 

16  5 

23-1 

47-8 

-  6  7 

92 

85 

89 

89 

0-119 

0  128 

0123 

0123 

90 

91 

85 

89| 

3-08 

0,52 

March 

29 -SS 

29-67 

28  61 

32 

2 

39 -S 

.34  7 

43 

8 

26  6 

23-2 

59  3 

3 

2 

84 

71 

84 

79 

0  162 

0  178 

0-171 

0170 

68 

69 

55 

64 

2  67 

1  00 

April 

20  32 

29-61 

28-77 

3K 

2 

44-2 

.H9  9 

47 

5 

30-8 

391 

630 

13 

9 

69 

63 

75 

69 

0  159 

0  183 

0-183 

0175 

44 

46 

42 

44 

077 

044 

May 

29-23 

29-47 

28-88 

52 

0 

56-9 

51  7 

61 

7 

42-8 

52-2 

78  0 

30 

1 

78 

70 

79 

76 

0-311 

0-.337 

0-316 

0  321 

64 

64 

52 

60 

1-86 

0-71 

.Tunc 

29-28 

29-G7 

28-70 

62 

0 

67 -0 

62-3 

72 

1 

53-9 

63  0 

880 

42 

6 

80 

74 

78 

77 

0-456 

0-513 

0-4!J0 

0-473 

69 

57 

49 

58 

3-86 

2-11 

July 

29-34 

29-68 

29-04 

66 

3 

74-4 

67-6 

77 

4 

57-3 

67-4 

90-5 

39 

2 

79 

66 

77 

74 

0-504 

0-565 

0.538 

0-538 

41 

32 

35 

36 

0  16 

0-09 

August . 

29-27 

29  56 

28-97 

63 

8 

71-4 

65 -5 

74 

0 

57-5 

65-7 

84-4 

45 

2 

82 

68 

SI 

77 

0  493 

0-534 

0-513 

0-.513 

72 

56 

48 

59 

2  ■64 

0-70 

S«ptenil)er. . . 

29 -.SO 

29-86 

28-87 

60 

3 

69  0 

60 -6 

72 

1 

53-9 

630 

91-2 

36 

1 

77 

64 

78 

73 

0-437 

0  483 

0  435 

0  452 

58 

53 

39 

50: 

2-62 

167 

October 

29-32 

29-69 

28  60 

46 

6 

53-8 

48  3 

56 

9 

41-6 

49-2 

79-0 

25 

6 

85 

75 

81 

80 

0  287 

0  323 

0-296 

0-302 

78 

71 

63 

71 

3 -.53 

0.54 

Xovcnibcr . . . 

29-29 

29-72 

28  59 

35 

6 

40- 1 

36-0 

42 

6 

30-5 

.36-0 

64  0 

11 

5 

79 

76 

81 

79 

0-169 

0  194 

0  172 

0-178 

86 

89 

73 

83 

2  12 

0-70 

December — 

29  19 

29  89 

28-57 

26 

44 

8 
0 

27  7 
49-8 

25-9 
45-0 

31 
53 

7 
3 

19-7 
37-3 

25-7 
44-5 

440 

-  1 

0 

87 

84 

87 
82 

86 

79 

_ 

0  127 

0-130 

0-128 

0  128 

96 

94 
67 

88 
59 

93 

06 

4-82 

0  75 

Year 

29-29   29  89 

28-32 

91-2 

-  9-6 

82 

73 

0  278 

0-308 

0-287 

0-291 

30  90 

2  11 

Month. 


.lanuary     . , 
February 
Marcli     ... 

April    

May 

.Tune   . .    .  . 

•luly 

August 

September. 
October.,  - . 
November . 
December.. 

Year . . 


NuMBEi!  OF  Winds  from 


r 

f5 

55 

Ki 

OS 

03 

^ 
m 

^ 

v 

6 

12 

4 

6 

7 

4 

4 

5 

5 

13 

5 

9 

3 

4 

4 

8 

1 

5 

13 

13 

2 

7 

3 

18 

1 

9 

2 

4 

0 

4 

3 

5 

2 

10 

3 

8 

5 

12 

5 

11 

4 

5 

2 

9 

17 

3 

5 

15 

4 

4 

3 

7 

13 

4 

4 

13 

6 

4 

3 

6 

11 

3 

10 

3 

2 

5 

8 

13 

14 

1 

11 

6 

6 

0 

15 

16 

4 

2 

7 

4 

6 

1 

2 

17 

12 

3 

8 

7 

3 

2 

0 

11 

12 

12 

7 

102 

46 

76 

60 

119 

100 

59 

71 

bo  V 


10  9 
19 


40 

42 
30 
36 
25 
26 
25 
20 
26 
30 
40 
30 

42 


N.E. 

N. 

.S.W. 

w. 

s. 

N.  W. 

N. 
N.  W. 
S.W. 
N.  W. 
N.  W. 
V.  W. 

N. 


Ni'MiiER  OF  Days 


O 


0 

1 

8 

15 

8 

8 

15 

8 

12 

3 

1 

1 

80 


c 
O 

1 

f 

e  s 

i 

0 

1 

i 

ll 

1 

-5  0 
bo 

'A 

8 

23 

19 

21 

0 

10 

1 

0 

0 

2 

25 

19 

17 

0 

8 

1 

0 

0 

7 

16 

13 

4 

0 

16 

1 

0 

0 

8 

7 

8 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

10 

i;i 

14 

0 

0 

15 

1 

2 

0 

13 

9 

12 

0 

0 

17 

2 

3 

0 

15 

1 

3 

0 

0 

14 

2 

0 

0 

12 

11 

7 

0 

0 

19 

0 

2 

0 

9 

9 

9 

0 

0 

15 

1 

1 

0 

12 

16 

18 

2 

0 

12 

1 

0 

0 

9 

20 

19 

12 

0 

11 

0 

0 

0 

3 

27 

26 

26 

0 

4 

1 

0 

0 

108 

177 

167 

86 

0 

161 

11 

8 

0 

3 
< 


0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


(U 


METKOROLOUICAL   TAHLK8. 


.MuSTiii.Y  mid  Annual  Suuuniirics  for  tlio  Year  1898,  Stralforti,  Ontario—  l.jililude,  N.  iA'  23' ;  I><)ngitud<-,  W.  81    0'. 

Heiglit  above  Sen,  1  I '.'I  fiit. 


I'llESSl  ItK. 


TkMI'KIIATUBK. 


i|Krlative 
Hi'MiniTV 


PUKHHIIIIK  OK  VaIHIUII. 


Cujini- 

KKMH. 


Month. 


Kxtrt'iiipc. 


■  1:i\.     .Mm. 


.laminry  . . 
Fi'linimy.. 
Mar.li  .    . . 

May 

.lumv 
.lulv- ...    . 


28'GU3 

28-730| 
28-81 
2.S  73(!: 

■-■-  i;r« 
_•-  7:)6 

,38  804 


•August 

Septfllilier. 
October... . 
Xov«'u»Imt. 
n..cciiil«T. 


28  780 
28  776 
28  750 

asfrw 


'"• 
2!»  11 

29  07 
20-09 
28  97 
28-85 
29-05 
29-11 


29  26 
29-11 
29  12 


ni 
27-78 
28-25 
28-10 
28-27 
28  35 
28-23 
28-54 


28  31 
28  08 
28  12 


2i)-21l  2804 


.M..in. 

S  l-x 

i  '  a 

-a 

>. 

KxlrtMiK'j*. 


Mux.  I  .Mir 


20-0|. 


.■i2  3 
40  5 
55-4 
66-9 
70-9 


59  0 
46-5 
32-0 
21  6 


22  3 
22  0 
[35  1 
41-3 
53-8 
64  G 
07 '5 


58-6 
46  0 
32-9 
23  3 


28  8 
28-2 
43  5 
.-)0-7 
64-8 
76-2 
80  6 


14-8121-8 
11-1|210 
25-8iS4-6 


30-9 
43-7 
53- 1 


70-9 
54  6 
39-3 
28  4 


40-8 
54-3 
640 


55-4680 


50  3 
40  6 
27-4 
16  0 


60  6 
47-6 
33  3 
22-2 


48-0 
48-4 
63  9 
650 
78-6 
870 
89  4 


Year .. . 


88-8 
80-7 
61-4 
41-0 


-12-9 
-11-] 
4G 
11-2 
300 
41-7 
37  0 


32  01 
22  4I 

8-0I 
-13-9 


1 

•■ 

1 

2 

i 

i 

■  i    II 

ill. 

in. 

.... 

in. 

in.  Ii 

i 

i 



■■ 

1 

■ 1  ■ 

1 

• 

1     1 

1  •■■■  1 



|! 

LJ 


I'liKriri- 

TATIO.V. 


?       5 

c 


ii 


III.  I  III. 

3  '.HijO  95 

3  20115 

1 

•>'M,\  'MO 

1 
181.-)  72 

2  03  0  52 

2  98Jl  04 

1  1(21  58 

4  061  20 
1  42 

2  !t2'0-82 


4  41 


1-50 


NtiMBER  OK  Winds  kbom 


Month. 


K.      S5 


.January 

Febniaiy. 

Marcli 

.-Vpril 

May 

.Tunc 

.Tilly 

August... 
Septsmber 
October. . 
NovembiT 
December 

Year. 


1^ 


4 

0 

6 

s 

2 

7 

3 

3 

2 

9 

8 

12 

0 

5 

2 

3 

1 

7 

16 
7 
7 
6 
10 
10 
6 


m 


I 

4{    13i    15 


- 

1   t 

0     12       4 
3 


2-r 


11     10 


12     17 
6 
12 

o! 


i> 

■s  s 


C5 


\^ 


O 


NuMBEit  OK  Days 


o 


S  o 


tn 


f^ 


14 

13 

0 

13 

13 

0 

9 

*2 

0 

6 

4 

" 

11 

0 

0 

9 

0 

0 

bos 
.S  o 

i< 


10 

0 

0  18 

2 

16 

1 

0  IS 

1 

13 

11 

0  14 

3 

15 

14 

Ol  12 

3 

0.      0 

o|     0 
0       0 
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Monthly  and    .\iiiui:il  Sunuuaiics  for  tho  Year   1898,  Syduey,    Novu    Scotia— Latiuule,    N.     16     10' 
Longitude,  W.  60'   10'.     Height  above  Sea,  35  feet. 


Mo.NTH. 


•  lauuary   , 
Fclirnary . 
Maicli      . 
April 
Miiy 

. I  Mill'.  .     . 


July.... 

August . 

September. 

October... 

November 

December 

Year 


PllRSSUBE. 


--    4) 

?53 


Extremes. 


Max.    Min 


29 

83 

30 

44 

29-22 

30 

08 

30 

74 

29-20 

30 

10 

30 

90 

29-21 

29 

85 

30 

33 

29-42 

29 

9() 

30 

29 

29-42 

29 

02 

30 

40 

29  33 

30 

00 

30 

49 

29-61 

29 

93 

30 

27 

29-01 

29 

91 

30 

32 

2918 

30 

04 

30 

52 

29  37 

29 

91 

30 

47 

28-89 

29 

83 

30 

59 

28-87 

29 

95 

30 

90 

28-87 

TKMI'Kli.\-irHK. 


Mean. 


10-9  20 

1 

20-1 '30 
.32038 
37  7'41 

47  7!51 


"S 

s 

ii 

. 

•tf 

d 

cs 

§ 

a 

0 

= 

0  00 

5  09 

i 
103 

1 
4  01 

2.52 
i 

6  44 

830 


43-9  47-4 


fi42 
32 


554 


41-7 


51-6 


9  1,17 


18 
23 

28 

I 
SiSG 

3i40 


5  25 
32 


.35-0 


43  3 


Extremes. 


\[ax. 


Min. 


45-0 
400 
55-0 
020 
73  0 
70-5 
88-0 
79-0 
84-5 
77-0 
62  5 
50  0 


-13 
-13 
12 
16 
24 
39 
37 
38 
32 
29 
25 
6 


88-0!-  139 


Rklativk 
Humidity 


85|85 


78 


PnK-ssniK  or  \'.\i>ori(. 


88186 
8989 

87  80 

85  77 

86  77 
8578 
8981 

88  82 
85I78 
90189 
8988 
90: 89 

88  83 


0  091 
0  126 
0-149 
0  109 
0-25 
0-349 
0-486 
0-542 
0  399 
0  311 
0-239 
0  151 


0-27: 


0  099 
0  151 
0  167 
0  179 
0  266 
0  3(i0 
0-504 
0-518 
0  397 
0  344 
0-256 
0  157 


0-284 


0  094 
0  135 
0  154 

0-170 

0  234' 

0-329 
0-402 
0-499 
0-372 
0  293 
0-244 
0  150 


Ci.oini- 

SKSS. 


%  %  %  % 

0  095  89  7S ,72,80 


0-138 
0-157 
0-173 
0-2.51 
0  348 
fl-484 


88'80'73!80 
57  40  44|49 


7183 
78  82 


7376 
53  71 


;9183  87 
0-519!  87  89 '03 


0-261 


0-389 
0-?16 

0-246 

I 
0153 


89  89,64  81 
87 
80 
80149  69 
r5  66,74 
.>nj7485 


85  84  07i79 


0-272  82  80:65,76 


PkRciri- 

TATION. 

1 

in. 

in. 

5-95 

0-95 

2-80  0-78 

3  04  0  70 

5-361-00 

1.51  0-64 

204  0  ,50 

2-.510-70 

3-23  0-60 

2  76'o  50 

3-740-90 

9  37 

2 -OS 

5-70 

100 

48  01 

2-08 

NUMBEB   OK   W 

I  NHS 

KKO.M 

£• 

•sl 

Nl'MllKR   OK   D.AY.S 

> 

S 

s 

1^ 

.il 

5 

1 

0 
d 

!z; 

i 
3 

Month. 

^ 

P^ 

02 

t» 

^ 

15 

-  S 

6 

3 

0 

i 

0 
0 

■1  = 
.§-■2 

Ph' 

0 

.-3 

1 

1 

i 

s 

tog 
"at 

2 

< 

.Tanaury 

1 

7 

2 

0 

1 

10 

4 

21 

16 

7 

8 

24 

s.w. 

0 

3 

10 

18 

13 

10 

0 

18 

0 

0 

1) 

(1 

1 

7 

11 

? 

n 

18 

1 

7 

9, 

7 

0 

3*^ 

E. 

1 

3 

6 

19 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

6 
12 

2 

8 

2 
0 

0 
0 

26 
10 

1 

1 

15 
21 

9 

7 

7 
7 

2 

5 

28 
22 

N.  W. 
S.W. 

1 
0 

14 
5 

8 
6 

9 
9 

10 
13 

4 
3 

0 
0 

20 
18 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

April 

0 

May     

2 
0 
1 
1 
0 

12 
7 
4 
2 
3 

5 
7 
2 
4 
4 

1 
3 
3 
7 
1 

1 
3 
2 
2 
0 

18 
23 
32 
26 
28 

2 
1 
0 
4 
0 

15 
10 
14 
6 
18 

6, 
6 
4I 
10 
6 

7 
7 

6 
5 

7 

6 
8 

1 
6 
1 

21 
28 
16 
15 
18 

N.  W. 
.\.  W. 
S.W. 

s.w. 

N.  W. 

0 

1 
0 
0 
0 

7 
2 
2 
0 
5 

10 

9 

6 

13 

13 

14 
19 
23 
18 
12 

8 
11 
14 
13 
10 

1 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

23 

18 
16 
17 
20 

0 
0 
4 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

July    

0 

0 

Sejitember   

0 

2 
2 
0 

12 

1 

4 
7 
3 

74 

2 
4 
3 

54 

3 

7 
1 

30 

0 
0 

1 

10 

17 
20 
26 

254 

3 

3 

5 

25 

22 
10 
13 

172 

9 

7 
10 

99 

8 
6 

4 

8 

28 
26 
34 

N.W. 
N.  W. 

s. 

2 

1 

1 

4 
2 
3 

50 

10 
7 
9 

107 

17 
21 
19 

198 

13 
19 
16 

147 

0 

0 

10 

32 

0 
0 
0 

0 

18 
11 
15 

213 

0 
8 
2 

18 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

December      

6  5 

0 

Year          

71 

34 

s. 

7 

0 

J 

96 


METEOROLOGICAL  TABLES. 


MoMiii.Y  iiiul  Annuiil  Summaiirs  for  the  Year  1898,  Sable  Island  (Main  SUlion),  Nova  Scotia — fjititudo,  N.  43   57'; 

l^ii;;itude,  W.  00°  (V.      Heiylit  above  Sea,  25  foet. 


I'11K.-S1  UK. 


Tk>IPKII.*TI  UK. 


^::^i\  »•«— OK  VM..U.     '--;■     !;-;- 


Month. 


.lamiary .-. 
I'Vliniiiry... 
March..    .. 

April 

Max     . 
.lull'' 

.IlllN 
.\>lgll8t..    .  . 

S«'pteuilx>r.. 
Oetol>CT  .... 
November. 
December.  . 

Year..    . . 


Extr-i""" 


M.mi. 


Kxtrenies. 


t"'   ;  Max.  I  Min.  ]\   ^   \   1      %\   i  \i\t   \  ^^'^     ^''"-   -^  ^  i  J 


2'.l  80    30  45;  29  07 


:«t  07 

30  7G 

29-18 

M  H 

30-85 

29-42 

2!l  8.j 

30  25 

29-33 

2!)  93 

30  32 

29  51 

■-".I  !I4 

30  30 

29-41 

M)  m 

30  44 

29  43 

2;>  !IS 

30  29 

29-38 

29  9."i 

30-35 

2!t  17 

.•50  08 

30  48 

2!»  52 

2'.lOO 

30  46 

28-88 

29-89 

30-03 

2!)  or. 

29  97 

30-85;  38-88 

29128 

I 
33  233 

84-930 

39  840 

44  346 

51  3.54 
60-5j«3 

65-8  GS 

I 
01  3  03 

I 

52  5j54 

47  0,47 
37-037 

46-448 


28-9133  5|22  7 


31  0  35-6  27 
34039-529 
37  5:42  933 


8  42-0;48  3.38 

1         1 


I 


2|49-2 
2J.58  1 
7|64- 1 
]'60-l 
2|51-5 
7  46  2 


50045 
05-7  54 


70-o|G0-9 
1 


36  2 


28-11 

31-7 
34  7j 

38-3J 

8  43-5 

I 
9oO-9j 

0  001 


05  1  56 
50-7|46  9 
51  7  41-3 
41-9  30-0  36-3 


0  44-9  50-6140-8 


65-7 
60-6 
51-8 
46  5 


45-7 


4«-5 
43  0 
40-5 
53  0 
00  5 

66  0 

i 
75  0 

77-0 

73-.-)' 

61  5 

03  0 

52  0 


0  (I 
17  o 
23  .-. 
27  o 
33  (1 
.39  II 

45  .•■ 
3311 

46  II 
39  .-. 
30  o 
IS  (I 


77-0 


O-ii 


r   = 

■1 

2  p.m. 

e! 

!  '  1 

in. 

in. 

in. 

1       ; 

..   . 

i     ^  5  -  i  I  I  lie 


**.         r- 


5  05  0-81 

■-(•.■ii.!!:! 

1  .Mil  r.l 

i  ..1148  54 

3-20007 

t'.s  <\  (;,s  7^' 

4  '.KIO  Jvi 

7.. '.i.'>7  o:. 

2  90  1-03 

73173  74  73 

3  12  0-80 

1 

■-;•-' 77  72 

4-55100 

-■77  70  78 

] 

4  44:1  Oti 

7:;  i;4  fli5 

r.8 

3  891  13 

i;'.i  r,:i  .vi 

|-.^( 

3  Si".  1  12 

.M-u,-.:. 

7:: 

^  Ii8  2  03 

-"  7-7.; 

•  ;  (i4ji-50 

7    7-Jfi7 

71 

55  309-03 

Month. 


.lainiary 
Febniary 
March . . 
April    . 
M;.v 

.lmn'    . .  . 
.Inly   .. 

AvlgMSt.  . 

September 
OctolxT. 
Novemb"  I 
December . 


Xi  .MBEii  OK  Winds  from 


F4       CQ    I   03       33 


s 

2 

8 

11 

1 

6 

3 

16 

9 

18 

14 


I      II 


11 

6 

6 

12 

3 

6 

11 

37 

12 

6 

7 

12 


\-,M- 


'.■l;     Oil  1(M|     bO|     82i  129 


^ 

2; 

13 

17 

2 

8 

9 

16 

n 

3 

8 

9 

13 

8 

2 

12 

5 

2 

10 

12 

14 

10 

14 

'i 

23 

.! 

124 

109, 

1-5 

u~ 
*£> 

!i 

121-5 
|l8-7 
17-8 
19  8 
15-7 
16-9 
11-8 
12-0 
16-6 
18  0 
19-6 

hir  0 


1 
1 

i 

>^ 

0 

^l 

S   • 

*^  £ 

4J      ~ 

S^ 

5 

.og 

0 

0 

a 

-" 

d 

'^. 

Q 

2; 

NUMIIEB  OK  DaV8 


48 
04 
46 
38 


S.E. 
S.E. 
N.E. 
S.E. 


41!    K. 


■J> 

.^. 

1 

27 

S.W. 

2 

42 

E. 

9 

36 

S.W. 

13 

49 

E. 

18 

59 

W. 

o-t 

I 

.S.E. 

I4U| 

§ 

5 

u 

0 

5 

11 

Is 

■S.S 

Pi 

1 

6 

23 

14 

12 

5 

19 

r. 

3 

^ 

14 

11 

3 

7 

17 

14 

3 

',( 

14 

7 

1 

19 

10 

0 

it 

18 

14 

0 

6 

21 

13 

0 

8 

15 

11 

0 

13 

13 

11 

0 

11 

15 

14 

0 

0 

on 

11 

1 

4;  ° 
en 

a 


15, 
201 
20 
16 
24 
20 
17 
18 
19 
20 
10 
Ifi 


9U;  208,  139,     20,      0,  2211  100 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Month  i.v    and    Annual   Summaries    for    the   Year    1898,    Toronto,    Ontario — Latitude,    N.    43°    39';  Longitude, 

W.    79°  24'.     Height  above  Sea,   350   feet. 


Month. 


Jaimary  . . 
Febrn.ary. . 

March 

April 

May 

.luni' 

.fuly 

August 

Septeml>er. 
October . . . 
Novemlipr 
December . 

Year.. 


Prkssure. 


e 


29  59 
29  CO 
29-7 
29  03 
29  56 
2960 
29-65 
29-58 
29-65 
29  68 
2!) -66 
29-58 


Extremes. 


Max.    Min. 


2'4  64   30  19 


Min 

28-78 

29-24 

29-05 

29  21 

29-26 

29  03 

29-38 

29-36 

29-22 

28-99 

29  15 

28  96 


Tkmpkr.murk. 


Mean. 


28-78 


23-8 
20-8 
32-8 
41-3 
53-8 
64-3 
68  9 
i66-6 
59-6 
48-5 
33  5 
24-5 


44-9 


47-5 


a   s 


618-4  25  5 
0  17  6  24-8 
0  28-7  37-3 


35-0440 

46-6156-1 

56-5  66-3 

060171-5 

8  59-8  70-8 

1 
9.54-604-2 

43-4:50-9 

28-5. SOI 

9119  8i26-3 


56-639-147-8 


Extremcd. 


Max.    Mill. 


Rei..\tivk 
HcMiorrv 


971 


-15  0 


7  63 


81 


85 


86 
S9 

77i81 


84  85 


77 


79 


rRK.ssunK  OK  Vapour. 


m. 

0  124 
0-115 
0  163 
0-162 
0  326 
0-4,59 
0  .525 
0  637 
0-456 
0-.S20 
0171 
0  127 


0-290 


B 
d 

00 


m. 

0  1271 
0  131 
0178 
0-172 
0-311 
0-476 
0-535 
0-555 
0  445 
0  318 
0  184 
0-128 


0-297 


m. 

0-120 
0-123 
0-172 
0  167 
0-318 
0-40- 
0-530 
0-546 
0-450 
0-319 
0-178 
0127 


Ci.oi-i)i- 

NESS. 


0-294 


Prkcipi- 

T.\TION'. 


^ 


m, 

303 

3  Oli 

2-40 

1-70 

2-3(1 

1-95 


■2  3 


in. 
0-94 
106 
0-54 
0  91 
107 


0-69  0-24 


108 
2-79 
5-76 
3-01 
2-55 


58    30-92 

1) 


0-45 

0  70 
102 
0-89 

1  30 

1  30 


Month. 


January . . , 
FeV)ruary . . 
March  .    . . 

A  pril 

Mny 

Juni    

July 

August 

September. 
October. . . . 
November . 
December. 

Year. . 

7 


Number  of  Winds  from 


H 

W 

^ 

^ 

?. 

■^, 

H 

CO 

M 

to 

i^ 

^ 

8 

5 

6 

0 

4 

10 

6 

12 

5 

0 

6 

' 

7 

7 

5 

11 

10 

11 

10 

5 

4 

7 

6 

4 

10 

10 

4 

1 

4 

1 

7 

7 

12 

9 

7 

3 

8 

2 

* 

5 

7 

5 

7 

3 

9 

5 

4 

8 

10 

2 

10 

3 

7 

4 

3 

8 

8 

3 

5 

2 

10 

6 

3 

9 

9 

2 

3 

1 

8 

6 

4 

4 

11 

8 

12 

4 

8 

1 

7 

6 

>.) 

4 

5 

3 

5 

8 

13 

5 

11 

3 

2 

1 

3 

2.3 

14 

2 

116 

68 

77 

29 

77 

80 

76 

81 

o 


o  >> 

to  ai 


126 


10- 1 


55 


-Is 


S.W. 
N.E. 

W. 

E. 
N.E. 

W. 
S.W. 

S. 

w. 

E. 
W. 

s.w. 


s.w. 


68 


NuMiiKR  OF  Days 


O 


130 


1.2  S 

■g-.s 


13; 


143 


66 


0  13 
2  15 
0     12 


196 


26 


34 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  l!S98,  Truio,  Novii  Scotia — Latitude,  N.  45°  22' ;  Longitude,  W. 03°  18'. 

Height  .il'ov''  S.'M,  ".'!  f"'i't. 


Pkessi-rb. 


TkMI'KHATCKK. 


.MdSTll. 


.rnnuary  .... 
FoUniary  .    . 

M.irc  h 

April .... 

May 

.June 

.July   

.\iig>ist 

Septemlier, . . 

OctoVx-r. 

November  . . 
December.  . . 

Year 


m 


Extremes. 


Max. 


Min. 


.M-uii. 


29  874 


021  ao 
110.% 


in.         in. 

858130  618128  894 

I  I 

r.fi.l'29  047 
824  29  388 
400  29  212 
280  29  450 
323'29  340 
434  29  5!t0 


815 
916 


or^-w 


88'> 
902 
014 
851 
843 


29-921 


211  2<l  .5%  61 


325|29  286| 
47529-356: 
403128-818 


562 


30  824 


29  126 


28-818 


391 

I 


13-8125 
25  ^'si 
31  3  42 
35  8149 
46-6'6l 
54-8  67 
62  3  77 
62  3  76 
53-0  67 


8  l-8|13-8 
017-3'25  7 
8  2r8|32-3 

0  28  5138 -8 

si.ss.oUg-g 

1      ! 

6!47-857-7 

i        I 
3  53-2  05-3 

256  866-6 


•7 
-8 
6 
25  8134-6 


44  7 
39-1 


45-3 
1 


41-2'53  0 


56-6 
47-0 


32  340-4 

1 
17-2125-9 


33-1 


43-3 


KxtremcM. 


Max. 


45-7 
43  2 
59  0 
66  3 
76-3 
820 
91-3 
83  7 
85-0 
72-5 
62-7 
50-6 


91-3 


Min. 


-81  0 

-13  3 
5  5 
10  5 
223 
29-8 
870 
39-4 
25-7 
20-8 
22  6 

-20-5 


11 


-31  0 


CliOUDI- 
NBIiS. 


s 

S 

E 

i 

cj 

c. 

d 

t-* 

o 

a 

in. 

in. 

in. 

in. 

B  B 

a.  s. 


65i71;71;69 

III 
83  82  -2'79' 

64«r)2  54  57 

I72J79I6572I 
7468  64  65 
79  86'69'78l 
83  6C  61  71 
88,72  61 174 


7667 

65'65 

I 
85  78 


80 


80i78 

76  72 


7578 
65165 

84I82 
83  80: 


68;72 


PhIK'II'I- 
TATION. 


3 


_c 


si 


4 

23  0-81 

3 

00  0  9.'-. 

2 

980  55 

1 

5 

040-95 

3 

341  71 

3 

04  0  74 

8 

2.'.  0-97 

4 

58  1  75 

2 

950  87 

7 

w's  26 

6 

HOI  43 

,  3 

320-90 

49 

72  8  26 

Month. 


Number  ok  Winhs  krom 


■January 

Febiuary 

March    

April 

May 

June 

.July 

August 

September. . . 

October. 

November  . . 
December  . . . 

Year 


» 


r.7    189     64 


53 


19  14 
25  14 

20  20 
9  l(i 

17  15 

17  12 

12  20 

189  160 

i 


13 
11 
10 

in 

5 
12 

9 
12 
18 
11 
15 
29 

158 


12 


m 


6     lOl 

I        I 

3j      21; 


2 

"1 

5 

23 

1 

9 

14 

8 

6 

4 

7 

70 

125 

1-9 
18 
15 
16 
14 
1-5 
12 
1-2 
1-3 
1-6 
1-7 
1-5 


1-5 


^ 


a  V 

§2 


S.E. 
N.K. 

N. 
S.W. 
N.E. 
N.W, 

S. 

s. 
w. 
a 

N.E. 
S.W. 


S.E. 
N.E. 


i?; 


Number  of  Days 


o 


5 
3 
10 
5 
4 
2 
3 
3 
8 
G 
2 
0 


46 


■a 
§ 
0 

1 

•0 
5 
0 

s  ^ 
■2  0 

1  - 

1 

1 

? 

b 

4 

.Is 

7 

19 

18 

20 



10 

0 

0 

0 

8 

17 

15 

14 

.... 

1 

2 

0 

0 

8 

13 

14 

8 

17 

6 

0 

0 

8 

17 

18 

7 

10 

1 

0 

0 

IS 

-.2 

10 

2 

... . 

18 

2 

1 

0 

9 

19 

14 

.. 



16 

2 

0 

0 

10 

14 

14 

.. 

..'. . 

16 

6 

1 

1 

12 

17 

16 

16 

11 

4 

2 

15 

18 

12 





16 

8 

1 

0 

11 

14 

15 

4 

18 

5 

0 

0 

6 

22 

22 

7 

7 

4 

0 

0 

.11 

20 

21 

28 

6 

8 

0 

0 

120 

197 

188 

85 

145 

60 

7 

3 

2 
1 
6 
4 
2 
0 
0 
1 
2 
8 
1 
1 

23 
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Monthly  and  Annual  Sumraaries  for  the  Year  189S,   Victoria,  British  Columbia — Latitude,  N.  48'  24';  Longitude, 
W.  123'  19'.     Height  above  Sea,  26  feet— from  August,  85  feet. 


-Month. 


January. ... 
Fobniarv     . 

March 

'April 

May 

■ImiH 

July 

August 

September 

Oct<>l)er 

November  . 
December.  . 

Year 


PRFii.SUnK. 


Extremes. 


Tkjipebature. 


Mp 


3 
1^ 


Max. 


30 

04 

29 

SO 

30 

04 

30 

o:> 

29 

92 

29 

96 

30 

01 

29 

90 

21t 

89 

.% 

02 

29 

94 

30 

14 

29 

98 

30-46 
30  35 
30  42 
30  46 
.30  19 
30  42 
30  23 
:50  IJ 
30  14 
30  39 
30-38 
30  56 


Min. 


m. 
29-73 
29  20 
29  59 
29  .51 
29 -491 
2901 
2<J  69 
29-74: 
29-38 
29  63 
29  41 
29  51' 


30  56 


29-26 


8 

7 

8 

6 

8 

4 

6 

1 

7 

654 

645 

641 


44  9 


^  IS 


RelativkI' 
hcmiditt 


Extremes. 


Max. 


Min. 


2-: 
67- 
55-1 

6'47 

0  43 


52  1 


-8 

35 

1 

.39 

0 

48-0 

27-7 

95 

91 

■5 

38 

8 

43 

6 

54-6 

31  5 

88 

75 

0 

34 

4 

41 

7 

551 

26-2 

92 

76 

6 

38 

8 

47 

2 

05-2 

.30  4 

95 

71 

5 

14 

9 

54 

7 

82-5 

38-5 

90 

66 

5 

49 

1 

57 

8 

81  3 

42-6 

95 

73 

0 

50 

7 

60 

3 

79-6 

46  2 

95 

79 

3 

.51 

2 

61 

7 

880 

45-2 

96 

73 

0 

47 

9 

57 

4 

85  0 

37  3 

93 

69 

8 

43 

6 

49 

7 

61  1 

360 

94 

76 

81 

0 

39 

4 

43 

5 

53-4 

31  3 

94 

87 

89 

9 

35 

3 

39 

6 

53  0 

26-0 

97 

91 

93 

0 

42 

4 

49 

7 

82-5 

260 

94 

78 

Frkssuke  ok  V.ipot'ii. 


Ciouni- 

NKSS. 


ID 

209 
214 
194 
234 
278 
345 
378 
377 
331 
292 
248 
225 


S 


0-280 


0-319 
0-264 
0  234 


a 
a, 
10 


in. 


227 
244 
228 
257 
312 
393 
445 
4521 
384 
313 
255 
2:54 


0-312 


21t- 
244 


211:58 
245!  165 

295  58 

;v>8"'63 


411 
414 
358 
302 
252 
230 


0-296 


a 

s 

« 

z. 

a. 

1-t 

10 

rf. 

% 

% 

89 

80 

81 

81 

58 

58 

60 

62 

56 

57 

60 

62 

26 

34 

39 

47 

48 

52 

69 

73 

69 

87 

89 

91 

91 

93 

95 

64 

66 

PUKCU'I- 

TATION. 


S  3 


o 
H 


S 


2  68 


26 -92 


m. 
34 
88 
42 
20 
26 
52 
26 
06 
63 
05 
46 
57 


105 


Month. 


Januarj' 
IVbruary . . 
March    . . 

April 

M  ay 

June 

July 

August 

September. 

October 

November 
December.. 

Year . . 

■      n 


Number  op  Winds  from 


94 


52 


e; 


23 


9 
8 
14 
20 
25 
21 
31 


6     16 

81      8 


33 


149 


67 


64 


243 


71 


52 


S. 

s. 

S.W. 

S. 

w. 

S. 

s. 

S.W. 
S.W. 
S.W. 
E. 
S.E. 


S.W. 


19 


Number  of  Dats 


0 

■a 
§ 
5 

1*. 

•0 

0 
0 

a  <o 

|i 

■3 

3: 

1 

1 

X 

II 

3 

bo  ^ 

;3 

3 

7 

21 

20 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

1 

9 

18 

19 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

7 

13 

11 

15 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

8 

8 

14 

8 

0 

1 

17 

0 

0 

0 

10 

9 

12 

7 

0 

0 

19 

0 

1 

0 

7 

10 

13 

13 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

18 

7 

6 

3 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

10 

17 

4 

2 

0 

0 

26 

0 

1 

0 

11 

8 

11 

9 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

5 

11 

15 

19 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

1 

12 

17 

24 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

7 

10 

14 

17 

3 

0 

9 

0 

0 

0 

88 

121 

156 

149 

8 

2 

175 

0 

2 

0 

2 

s 


100 


METEOROLOfJICAI.   TAHLES. 


MoN'TiiLY  aud  Annual  Sumnuirios  fur  the  Year    1S9H,  Wituiipe;;,  Manitol).-! — IjitituHn,  N.  49'  53';  Ijongitudo, 

\V,  !"i7    7'      H..i...|ii  !.!...>.■  S..:.    7f;o  f.-.-i 


rilKMSURK. 


TEMl'KttATlKK, 


MuNTM. 


•January  . . 
Ki'braary  . 
Maixh    . 

April 

Slay 
•lune 

July 

August. 
September 
October.  . , 
November 
December. 

Year ... 


Is 


29  10 

I 

29  33 
I  29-H^ 

I  29-2l! 

1 
■-".I  12, 

■-".t  OC, 

I 

•-'•J  08 

29  OS, 

290o' 

29  » 

29  07 

2913 


Kxtr«'nie8. 


Max.    Min. 


Mean. 


Kxtremcx. 


2911 


in. 

29  75i 

297J 

i 

29C3 

29  70, 

29  60 

29  42 

29  40 

29:J4 

29-70 

29  65 

20-70 

29-92 


29-92 


in. 

28-42 
28-79 
28-38 
28  48 
28  54 
28  57 
28  61 
28-77 
28-31 
28-44 
28-47 
28-31 


1 

Min. 

B 

3 

s 

3S 

c 

2 

Max. 

^ 

tei^ 

t- 

■' 

'  - 

f^. 

i*% 

W 

0 

0 

28-31 


910-7 

I 
311  8 

j 

6  22  6 

I 
247-4 

iia-9 


5-4;15- 

7  217 

I 
19-6  27 

44-7  51 

61-968 

65  3  71 


9  670 

I 
0  73  5  72  4'77 


4   7-9 

4'l-5 

3!  4  7 

I 
3  25  3 

I 
5.S7  9 

749-0 


454  0 
I 
171  7l69-l'74-8  51-1 

-3  43-9 


I 


6  63  2  59-3 

642-ol38-8 

6  23  9;19-7 

I 
010  2   4-7 


29-1 


42-4 


39  0 


67 
45-0.30-6 

28-1J10-6 
151    6-5 


46  6  23  8 


3-7, 

50' 

160 

3S-3J 
.t3-2 
60-31 
65-71 


31  4 
.'?7-5 
40-2 
68-5 
82-7 
85-4 
91-5 


-21-5 

—  90 

25-8 

32  2 

37-5 


Kkc-\tivk  , 


SI 


■  II)  w, 
-•I  SI  s8K'i 
'.12  ^2  90  88' 


Tkiushukk  ok  V.M"OrB. 


Cloiiii- 


I'KKriPi- 
tatio.n. 


III. 


in. 


81 '60 

:     I 
73i46 

i     I 
82  66 


63<>8[ 

48.56 

I     I 
6872i 


630 

88-2 

39-8 

55  6 

79-8 

31  8 

37-7 

65-8 

19  0 

19-4 

50-7 

-17-9 

4-3 

36-2 

-34-6 

35-2 

91-5 

-34-6 

86  62'0K71 

93  OS  75  79 

I 


95I70 

I   1 

92!86 

92  85 

:     I 


7879 
85185 
80  89 
90  89 


049  0 
041  0 
0«7|  0 
139|  0 
2311  0 
359   0 


4.53 
414 
313 
186 
098 
059 


0-201 


0681 
-069' 

103 
-1881 

■287 

450l 

I 
-.527! 

!x?4 

-387 

-213 

-125 

■070 


m. 
0  056j  0 
0  Otn'  0 
0  103   0 


0-252 


0-179 
0-274 
0  417 
0  541 
0-537 
0-398 
0-202 
0  108 
0-059 


0-245 


058  .53*42  38  44> 
057  62  35  47  48 
092  59.58  63  00, 
169  5lUo|.51  47 
264^39  49  66  48 

,;   i   i   ' 

409  69'67  62  66' 

':  I  !      I 

507  .52:61  52  35 
493  .59  65  5:».59 


366 
200| 
110 


54  50  56 
737973 
6460  64 


063  140  4524  36 
233 '57  54'53  .W 


a. 

in. 

in. 

0  89 

0-28 

1-07 

0  40 

2  56 

0  84 

0  98 
0-89 
6  10 
1-77 
2- 15 
2-50 
5-67 
200 
0-61 


2719 


0  44 

0  80 

1  24 
1  22 
0  93 
106 
2-411 
0-87 
0  30 

2-40 


Month. 


.lanuary  . . 
Februarj- . 
March . . . . 
April 
May 
.lunt 


July 

August ... 
September. 
October.. 
November 
December. . 

Year  . .    . 


XfUBEH  OF  Winds  from 


I'M 


p4 

Iz; 

S5 

N 

1 

0 

5 

5 

4 

9 

15 

5 

6 

13 

1 

6 

■^1' 

.-, 

5 

m 


>, 

•>% 

1 

1- 

> 

s 

«  3 

•3 

s 

a 

■p 

^ 

f". 

^ 

X 

Xl-MBEK  OF  D.4Y.S 


111      12 


4  6 

I 

7 


1  ! 

t 

7 

8 

8 

1 

8 

3 

3 

11 

1 

4 

6 

4 

.3 

4 

0 

3 

1 
116 

43 

58 

7 

14  1 

10  -  2 

12  4 

10  8 

13|  7 

61  9 

13j  10 

12|  7 

U  10 

123  83 


9 

9 

15 

5 

8 

15 

6 

9 

8 

2 

11 

12 

J 

7 

9 

5 

6 

4 

7 

7 

10 

3 

11 

10 

14 

12 

6 

2 

6 

13 

1 

9 

18 

4 

18 

12 

59 

112 

131 

[14-4 
18  3 


0  20  9 


17-2 
16-0 
145 
15-2 
11-2 
181 
19-8 

;20   2 

|l6-9 
16-9 


39 

N.W. 

IQ 

55 

N.W. 

15 

47 

W. 

17 

35 

S.E. 

14 

38 

N. 

11 

39 

W. 

14 

48 

N.E. 

11 

33 

W. 

6 

56 

W. 

13 

41 

N. 

16 

45 

W. 

17 

43 

N.W. 

10 

55 

W. 
N.W. 

154 

14 

10 

8 

13 

13 

7 

9 

8 

9 

4 

7 

16 

118 


>k 

3 

9n 

a 

0 

3 

i 

Is 

■5 

^c 

^ 

ll 

COS 

be 

h 

u 

P4 

OS 

u 

[» 

h 

H 

I-; 

10 

7 

12 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

14 

4 

7 

9 

0 

19 

1 

0 

6 

9 

14 

13 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

13 

4 

6 

I 

0 

24 

1 

0 

0 

9 

9 

3 

0 

0 

24 

0 

1 

0 

9 

14 

15 

0 

0 

IS 

0 

3 

0 

12 

10 

9 

-    0 

0 

17 

0 

7 

0 

12 

11 

8 

0 

0 

17 

0 

5 

0 

11 

10 

11 

0 

1 

17 

0 

2 

0 

9 

18 

14 

8 

0 

14 

0 

2 

0 

9 

14 

6 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

10 

5 

6 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

127 

120 

109 

64 

1 

219 

2 

20 

0 

i 

2 

9 


METEOROLOGICAL  TABLES. 


101 


MoNTUUY  ami  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  White  River,  Ontario— Latitude,  N.  48°  35'  ;  Longitude, 

W.  85°  16'  \V.     Height  above  Sea,  1252  feet. 


riiE-SSURK. 

Tkmferatube. 

Rb!..\tive 

HlMlDlTV 

PllESSUBE  OK  VaPOUK. 

Cloudi- 

KESS. 

Pbeou>i- 

TATION. 

.Month. 

r 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

X 

S 

d 

s 

S 
a 

00 

1 

a 

00 

S 

00 

i 

■5 
1 

.si 

JIax. 

Min. 

E 

00 

5- 

a 
a, 

00 

Max. 
Min. 

^ 

s 

Max.    .Min. 

s. 

c. 

00 

in. 

in. 

in. 

" 

o 

' 

1     '"• 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

.Taim.ary 

..     28-57 

28  99 

28-36 

0-2 

50 

19-4 

13  6 

2  9 

34-5 

395 

97 

96 

97 

0  059 



0  067 

0-06;i  ' 

,,    ., 

1-58 

0-24 

Kcbrnary 

..     28G8 

29-17 

28-19 

0-6 

9-9 

20  3 

8-5 

5-9 

39  0 

48-7 

97 

84 

90 

0  059 

0  076 

0-067 

69 

62 

65 

2-02 

0-60 

Marcli  .  ,  . 

..     28-64 

2903 

27-97 

13-6 

24-6 

34  4 

7  0 

20-7 

480 

24-2 

95 

84 

89 

0  098 

0  121 

0  109 

63 

64 

64 

1-930-30 

April.  ... 

..     28-75 

29  OS 

28 -.S9 

24  9 

40  4 

48  1 

17-2 

32-7 

66  2 

16  6 

87 

57 

72 

0  133 

0145 

0  1.39 

45 

49 

47 

0-050  04 

May 

..      28-60 

28-98 

28-24 

43-8 

52-7 

61-4 

.33-2 

47  3 

76-8 

200 

71 

64 

67 

0-227 



0-261 

0-244 

63 

(Mi 

64 

2  00  0-48 

June.  .    .  . 

28-64 

29-03 

28-13 

52-3 

61  6 

69-2 

44056-6 

79-5 

26-8 

'88 

83 

86 

0  348 



0  453 

0  400 

67 

68 

68 

1 
3-62  1-40 

•  Inly    ... 

..     28-67 

28-98 

28-30 

56-0 

66-3 

73-7 

48-461-0 

85-2 

30  0 

93 

86 

89 

0-429 

0-561 

0-495 

66 

58 

62 

3  77 

114 

August . . . 

..     28-64 

28-90 

28-31 

49-5 

60-5 

68-2 

42-9  55  6 

78-8 

29-5 

98 

93 

96 

0-357 

0  493 

0-425 

66 

58 

62 

2-70  0-40 

September 

..     28-59 

29-24 

28-13 

46-7 

54  4 

641 

42  4.53-3 

1 

8:vo 

23  5 

97 

94 

96 

0-337 

0-414 

0-376 

73 

55 

64 

3-110-42 

October.. . 

..     28-70 

29-01 

28-16 

32-6 

381 

46 -0 

29-237-6 

71-8 

1-5 

98 

97 

97 

0-200 

0-2^12 

0-221 

72 

73 

73 

2  360  45 

November 

..     28-56 

29  25 

2801 

22-7 

26-2 

33-9 

15-9124-9 

54  0 

20-5 

94 

91 

93 

0  129 

0  146 

0-137 

81 

78 

79 

202  0-58 

Decenibere 

r .     28-51 

29-27 

27  85 

1-6 

7-8 

20-6 

5-6 

7-5 

34-0 

51-0 

94 
92 

- 

95 
85 

95 
89 

0-061 

0  074 

0068 

73 
67 

- 

60 
62 

66 
G4 

2-09 

0-38 

Ye.ir . . . 

..     28  63 

29-27 

27-85 

1 

28-6 

37  3 

46-6 

210 

33-8 

85-2 

~51-0 

0  203 

0-254 

0-229 

27-85 

1-40 

NnirBER  OF  W 

INDS 

l''liO.\t 

Number  01 

Days 

m-s 

< 

"5 
0 

% 

1 

X 

CD 

Is 

5 

i 

I 

"0 
d 

Month. 

'ii 

2; 

f4 

c4 
02 

aj 

03 

^ 

'A 

S 

i 

3 

3 
0 

5 
>% 

1 

0 
0 

ll 

fL,' 

1 
a 
m 

■3 

1 

1 

g 
SI 

E-i 

■5) 
'A 

2 
< 

January 

4 

5 

6 

9, 

4 

'>: 

6 

9. 

31 

3  1 

14 

S.W. 

0 

8 

11 

12 

21 

24 

0 

7 

0 

0 

0 

1 

February 

6 

4 

10 

0 

3 

0 

6 

1 

26 

3 

4 

16 

's. 

0 

6 

10 

12 

17 

20 

0 

8 

1 

0 

0 

0 

March 

2 

6 

7 

9 

4 

12 

1 

20 

5 

1 

21 

w. 

0 

4 

14 

13 

16 

16 

0 

12 

1 

1 

0 

3 

April 

3 

5 

fi 

1 

14 

1 

9,9 

3 

0 

16 

s. 

0 

n 

^9. 

7 

2 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

?l 

May 

10 
2 
5 

7 
8 
3 

6 
8 

1 

4 

7 
8 

4 

8 
7 

9 

i 

16 

4 

4 
2 

17 
10 
19 

4 
5 
3 

1 
1 
6 

14 
15 
10 

s. 

E. 
W. 

0 
0 
0 

9 
3 

7 

7 

15 
12 

15 
12 
12 

12 
14 
15 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

14 
13 
10 

0 

...0 

2 

0 
2 
9 

0 
0 
0 

•f, 

•Tune 

0 

July 

0 

August 

1 

1 

5 

5 

2 

14 

1 

32 

2 

0 

8 

W. 

0 

4 

18 

9 

14 

0 

0 

15 

3 

6 

0 

1 

September. 

0 

3 

6 

8 

3 

17 

0 

22 

4 

6 

18 

W. 

0 

4 

14 

12 

20 

0 

0 

9 

1 

5 

0 

1 

October 

8 
4 

9 
2 

9 
8 

4 
6 

4 

6 

4 

1 
4 

16 
23 

4 
4 

9 
2 

14 
14 

w. 

s. 

0 
0 

4 
4 

8 
7 

19 
19 

14 
17 

8 
18 

0 
0 

12 

8 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

0 

November , .    . . 

0 

3 
48 

3 

.58 

2 
73 

23 

2 
66 

5 
46 

10 
121 

2 
23 

34 
272 

3 
3 

1 

a 

20 
21 

s.w. 
w. 

0 

0 

6 
70 

9 
137 

16 
l.-iS 

22 

184 

24 
114 

0 
0 

7 

0 

0 
23 

0 
0 

2 

Year 

139     10 

12 

102 


MKTROIIOLOCilCAL  TABI.KS. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the   Year   1898,  Yiiriuoutli,   Nova  Soolia— Ijilitude,   N.  43"  50';  liODf^ilude, 

W.  66"  2'.     Ileiglit  above  Sea,  65  feet. 


MiiNTII. 


I'llESSlUK, 


TKMrKllATl-KE, 


ItKLAin  I. 

jHisiiiiiTV  ; 


I'liKsSl-HL  OK   VaI-OUB, 


NEsa. 


Kxtn'nicB. 


Meaii. 


Extr«iii<- 


o       \  Max. 

7>.       ' 


•laiiuary  . . 
Kebniary  . 
Mnrch  .. . . 
.\l.ril 

May 

.Iiini- 

.Iiily 

.-Vugiist  . . . 
.Si'ptomljer. 
October.. . . 
November. 
December , 

Year 


I  30 
:  30 
29 
29 
29 
i  29 
29 
29 
30 
29 
29 


2^-94 


III. 
30  49 
30-63 
30  81 
30  26 
30  28 
30  23 
30  42 
.30 -21 
30-36 
30  48 
30-47 
30  55 


Min. 


in, 
28  %;i22 


2126 -2 
28  91  128  9  .32  7 
4  38-8 


29  2o!34 


|0 

29  .■i4  '39  3 

r 
7 


30  81 


29-5(! 
29-37 
29  56 
29  63 
29-41 
29  46 
28-80 
2915 


25-80|,44-4 


43  3 
53-7 
58-6 
65  4 
•SO 
60  3 
52  8 
44-0 
.34  0 


I 


31  7 
35-1 
41  6 


47-9 


46  932  8 

.'>7-oUo  2 


61-9 


68  9  52-8 


43  6 


15  4 
24-1 
27  2 


47  5 


67-9 


54  1 


63  048  1 

WI4I-7 
47-735.4 

38-7124-7 


51 -4  37-00 


Max. 


23-5 
29-6 
34-4 
39  8 
48-G 

54  7 
60-8 
61-0 

55  6 
48-9 
41-5 
31-7 


44-2 


45-2 
41-0 
51  0 
60  5 

m 

69 
80 


Mill. 


8&82;85  84  I 

!    I    ' 

88,83  89  S7 


43  2 


8(ii78  89  84 
84  75  88  82 
82  76  8681 

!   I   t 

87  80  92  sii 

' 
88,79  !l-.'  ,s., 

1     i 
93  88  !I6,92 
1 
35-2;  88  84  93  88 

27  0 

26  1 


in.         ID. 

0  109'  0-124 

I 
0  143    0-155 

0  174:  0  185 

! 

0  206    0-213 

0  287i  0  316 

I 
0  .TKll  0  397 


S 


Pbhoipi- 

TATION. 

-  o 


800 


4-7 


86  79  89  ST) 

I     I 
84  78:84  82 


—  6-0] 


82!7S,82 


86:80;89 


81 


85 


1 1  476 
0  514 


0489 
0  544 


0  403    0  429 

1 
0  317    0  329 

I 
0  238.  0-243 

0-156   0  160 


0  284 


0-299 


ID. 

0123 
0153 
0-178 
0  212 
2-278 
0-367 
0-446 
0  484 
0-400 
0  313 
0-239 
0-155 


«5    —  c  .ii 


0-279 


in. 

0119 
0-150 
0-179 
0-210 
0-294 
0  382 
0  470 
0  514 
0-411 
0  319 
0-241 
0-157 


0-287 


72181  79: 


4«  43  48 

72  .')7ll!l  63 

1 
07.'i4J58i;o 

75,59i65  W> 

I 

,73:54169  i;.-> 

'  I 

79  65  68  67 

I     I     I     ' 
57  5i|46  53 

I     I     I 
'68'6155f.] 

M  j  i 

|78|8184|81 
84!S8  8IS4 


7463 

!    I 


66;67 


4  7."i0 
2  91  0 
2  85l0 

4 -3211 
2  09:0 

2  0.30 

I 
1!  Is!  2 

6  332 

4  602 

5  55  1 
8'44!2 

4  31  0 


.54  S12-r3 


93 
82 
87 
64 
56 
03 
72 
83 
48 
52 
03 
70 


Month. 


.Fanuary . . . 
February 

March 

Apr    

St.iy 

.Tune 

■Tuly 

August. . . . 
September 
October  . 
November 
December 


NusiBRR  OF  Winds  from 


Year. 


M 

K 

"Z 

» 

W 

02 

aj 

3 

16 

7 

-, 

3 

7 

4 

9 

6 

8 

7 

6 

5 

4 

14 

2 

8 

11 

6 

4 

11 

2 

8 

12 

4 

« 

7 

5 

7 

7 

2 

3 

0 

20 

0 

0 

2 

5 

8 

3 

5 

4 

4 

2 

10 

5 

12 

3 

7 

7 

10 

2 

3 

1 

n 

■■; 

.■*'     0' 

53 

82 

74 

59 

881 

>, 

>f 

0.^ 

>. 

8 

o  >. 

> 

*j  3 

a-3 

= 

"  S 

^- 

5 

.2g 

i" 

-X 

=      ,      ~.~  OS 


3 

13 

5 

2 

11 

3 

2 

10 

6 

7 

15 

1 

1 

12 

2 

2 

10 

6 

3 

6 

12 

6 

9 

10 

6 

13 

11 

3 

12 

1 

1 

17 

5 

r. 

19 

1 

12 

147 

63 

11-2 
10  9 

9-1 
10  4 

9  4 
100 

6-6 

6  7 

7  6 


10  3     34 


11  5 
12-0 


9-6 


Number  of  Days 


52 


N.W. 

4 

4 

s.w. 

4 

4 

s. 

2 

15 

N.E. 

3 

11 

S. 

0 

7 

E. 

1 

6 

S. 

0 

7 

s. 

0 

6 

S.W. 

0 

10 

s. 

3 

11 

E. 

2 

3 

E. 

2 

1 

E. 

21 

85 

88 


20 
18 
14 
14 
12 
16 
16 
15 
8 
15 
23 
21 

192 


205 


59 


147 


coo 


92 


1.5  5 


10 


I^J^I^T     III. 


Monthly  and  Annual  Summaries  from  Stations  of  the  Second  Class. 
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METEOROLOGICAL   TABLES. 


Monthly  and  Anniml  Suuiiimrios  for  the  Year  1898,  Agassi/.,  lJriti>b  Columbia — Latitude,  N.  49    14'  ;  Uingitude, 

W.  121"  31'.     Height  ubovo  Sn&,  52  feet. 


TKiii-KiLvriitK  OF  THE  Am. 


UiuKtTio.N  or  WiMj  ruuM 


Mo.NTII. 


Jnuiiiii  \ 
Felininry  . . 
Marcli  .... 

April 

May 

.luiic 

,luly 

August...    . 

September.. 

( )ctober.  . . 

November.. 

December.. 


1 


I 


32  2 

;«•  1 

34  4 

:«  2 

i:  1 

51  o 

32  1 

.t6-4 

44  0 

380  I  32-9 
49  3  36  7 
48  4     37-8 


57  0 
74-6 
72- 1 
78-3 
841 
75-9 
42  4  59-4 
35  3  1  43-5 
34  0  I  40  2 


42-4 
53'0 
53-8 
55-7 
70-3 
51  6 
48-4 
881 
33-6 


Year. 


42  0  ,  601 


46-4 


361 
433 
42-2 


51-6 


S 


42  0 
51-6 
51  6 
610 
78-3 
75-8 
81-7 
88-3 
79-4 
61-9 
460 
41  4 


11 

i 

B      ■         1  ^ 
^      1!  tr;   j  !5 

1 

1 

30  1 
350 

32  8 
30-3 
443 
48-7 
50-2 
53-8 
41  5 
40-2 

33  6 
32  4 


11-9 
16 -6 
18-8 
24-7 
34  0 
271 
31  5 
34-5 
37  9 
21-7 
12-4 
9  0 


23-3 


490 
63  0 
67  0 
78-0 
93  0 
90  0 
1000 
103  0 
960 
72  0 
58-0 
470 


103  0 


20  0      XtX 


15 


«■   I  ^ 


25 


21 

6 

12 

18 

21 

0 

23 

3 

18 

3 

6 

3 

18 

9 

27 

16 

24 

0 

17 

3 

31 

0 

27 

0 

34 

0 

33 

0 

42 

0 

21 

0 

38 

6 

31 

0 

24 

12 

21 

8 

18 

3 

30 

3 

39 

11 

8 

0 

328 

50 

256 

53 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Aga.s.siz,  British  Columbia — Latitude,  N.  49°  14';  Ixnigitudc, 

W.  121°  31'.     Height  above  Sea,  52  feet. 


Force  or  Wind. 

% 

Clouded  Skv. 

(1 

K.MX. 

1 

Snow. 

i 

"o 
d 
!5 

"a 
C 

"o 
1 

i 

£ 

s 

•< 

6 

m 

u 

9 
S 

"o 

i 

.\IoxTn. 

E 

1 

1 

1 

= 
e-. 

I- 

1 

H       a 

s.         a. 

1 

< 

1 

1 

< 

BO 

1 

1 

a 
■J 
•g. 
3 

% 
ST 

% 

40 
33 
18 
18 

% 
38 
38 
22 
18 

% 
38 
35 
19 
18 
13 
23 
11 
8 
15 
31 
32 
29 

ill. 
4-56 
7-25 
2  05 
350 

2  62 
4-19 

3  41 
0-81 
3  93 
7-21 
399 
4-39 

17 
16 

9 
12 

8 
19 

8 

3 
12 
20 
14 

9 

in. 
5-0 
0-0 
10 

2 
0 

1 

:$.■. 

16 
18 

.Manh 

April 
May. 

1            1 
11           III          17 

20 
10 

7 

22 
11 

15 

2s 
34 
28 

26 
13 
8 
15 
37 
36 
32 

I 

July.                  

120 
40 

5 
3 

1 

September 
Octol>er  . . 

11 

27 

1 1 

26 
27 

— 

Ycir                            

, 

21 

22 

25 

23 

47-91 

147 

220 

11 

11 
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Monthly  and  Annual   Suijiinaries  for  the  Year  1898,  Albcriii,  Brilisli   Columbia  -Latitude,  N.  49°  15';  Longitude, 

W.  1 24"  49'.     height  above  Sea, feet. 


Month. 


.M.ax. 


Feliniary 
March 
A\n\\    .. 

May 

June     . 
July 


42  6 

43  3 

574 
65-4 
(i9-9 
69-4 
860 


August I  91-4 


SupWniber. 

October 

November . 
Deceniber.. 


Ye 


76-8 
61-3 
.507 


1'k.MPEKATL'KE. 


,1  Mean 

.Mean    ,.    -, 
vi-         Jjaily 

Kunge 


32-8 
33-8 
33-2 
38-9 
43-4 
44-8 
530 
,58-4 
54  1 
43  0 
38-8 


9  8 
9-5 

24-2 
26-4 
26-5 
24  G 
330 
330 
22-7 
18-3 
11-9 


Mux, 


48-3 
48-6 
66-8 
730 
85-3 
90-6 
99-4 
102-6 
90-3 
71-3 
59-9 


Min.   j^'tl'lyMthly 
Kange  Mean. 


23  6 

28  7 
2C-4 
35-6 
38-7 
40  G 
40-5 
51-5 
40-3 
40-4 
313 


37-7 
38-6 
45-3 
52-1 
52-7 
572 
69  5 
74-9 
65-4 
52-1 
44-8 


Rain. 


a 


3-68 
13-75 
0  21 
5-62 
1-31 
4-24 
0-39 
0  00 
4-45 
3-81 
11-64 


Snow. 

i 
1 

E 

t> 

< 

Q 

in. 

4  0 

2 

10-0 

2 

1-7 


C5 


19 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Abbotsford,  British  Columbia — Latitude,  N.  49°  2';  Longitude, 

W.  122°  16'.     Height  above  Sea,  feet. 


Temperatuke. 

Raix. 

Snow. 

i 

'3 
C5 

s 

< 

m 

o 

St 

jMean 

Max. 

Mean 
Miu. 

Mean 
Daily 
Range 

Max. 

Miu. 

Mthly 
Kange 

Mthly 
Mean. 

1 

X 

P 

s 
< 

5 
x: 

January 

39  3 
47  1 
48-9 
58-1 
66  7 
710 
74-8 
73-8 
71-5 

29 -G 
34  3 
31-5 
36-4 
44-3 
49-8 
50-8 
53-5 
48-9 

9-7 
12-8 
17-4 
21-7 
22-4 
21-2 
24-0 
20  3 
22-6 
15-5 
10-5 
12-7 

46-0 

150 

- 
28-0 

220 

29  0 

370 

42  0 

45-0 

47  0 

36-0 

330 

23  0 

16-0 

31  0 
33  0 
41-0 
500 
51  0 
450 
51  0 
44-0 
53  0 
.33  0 
.32  0 
39  0 

34-4 
40-7 
40-2 
47-2 
55-5 
GO-4 
62-8 
G3-7 
GO -2 
49  3 
39-3 
34  5 

49  0 

in. 
1  506 

19 

20 

16 

13 

13 

15 

5 

3 

7 

17 

19 

13 

in. 
2  3 
0  0 

7-8 

3 
0 
2 

February 

61 
63 
79 
88 
87 
96 
91 
89 
66 
55 
55 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
2 
3 
2 
3 
0 
0 
4 
6 
8 
3 

21 
91 
40 
70 
81 
73 
65 
17 
03 
S7 
91 

March 

.■Vpril 

May 

July 

.570     41-5 
44  G     34  1 
40  9     28  2 

10-0 
10  3 

2 
3 

10 

Year 

17-6 

St; 

0 

15  0 

81-0 

51 

95 

16 

30-4 

I 

lOG 
Monthly 
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fliimiar\ 

Kcbrimry 

March 

April 

May 

June 

.Tuly 

August 
Sel)teuilxr 
Octolier.. . . 
November 
l)ecfuib<'r.. 


and  Annual  .Suinniiiries  for  tlie  Year  1  Sl'8,  Aliiiiicda,  North- West  Territories     latitude,  N.  49'  15'  ; 
Longitude,  W.  10-2    17       Height  above  Sea,  feet. 


MONIII. 


TKUrKIIATl'llE. 


Meanl  M.«n' ^'^'1  xi 
Max.    Min.    >»"•'>•    Max. 

'  Kanpr' 


16-2 

81 

150 

9  2 

22-2 

23 

48  6 

23  3 

65-9 

33  2 

73-2 

44-7 

80-0 

48  6 

77-5 

45-2 

69-1 

37  3 

421 

22-9 

1  28-0 

4-7 

34  3 
24-2 

24  5 

25  2 
32-7 
28-5 
31  4 
32-3 
31  8 
19  2 
23-3 


Year. 


29  0 
.380 
410 
(!1  0 
87  0 
95  0 
itilO 
89  0 
93  0 
56  0 
590 
38-0 


9!t0 


Min. 

e 

23 

0 

29 

0 

22 

0 

3 

0 

24 

0 

34 

0 

32 

0 

32 

3 

24 

0 

12 

0 

27 

0 

27 

0 

l9 

0 

Mtlily.Mthly 
Kungx  -Mt-nn. 


Rain. 


520 
67  0 
63-0 

64  0 
63  0 
61  0 
670 
56-7 
69  0 
44  0 
86-0 

65  0 


128  0 


4  1 
2  9 
9  9 
35  9 
49  6 
58-9 
64  3 
61-4 
53  2 
32  5 
16-3 


-00 
00 
-00 
46 
CA 
-82 
30 
•72 
■82 
-80 
00 


00  0 


10  45 

i 


40 


Snow. 


1-0 
6-0 
70 


3  6 
SO 


o  I! 'J 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Agincourt,  Ontario — Latitude,  N.  43°  47' ;  Longitude, 

W.  79'  16'.     Height  above  Sea, feet. 


January 

?'ebruary 

March 

-Xpril 
M.iy 
.June  . 

July 

August  . .    .  . 
SepteniVifr. 

October 

November . . 
December. 

Year.... 


Month. 


Temprbatcre. 

Rain. 

Snow. 

09 

1 

1 

1 

1 

s 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Max. 

Min. 

Mthly 
Mean. 

Mthly 
Mean.: 

S 
< 

1 

Q 

1 

11 

a  1 

3 

■■ 

o 

o 

O 

o 

i 

in. 

in. 

i 

28-2 

134 

14-8 

40-5 

165 

57  0 

208 

2  80 

5 

13  0 

5 

0 

0 

0 

0 

28-6 

12-4 

16  2 

42  0 

7-5 

49  5 

205 

0  51 

5 

20-5 

10 

0 

0 

0 

0 

43  2 

25  5 

177 

62  0 

20 

600 

34  3 

201 

10 

00 

0 

0 

4 

0 

1 

51-7 

32-2 

19-6 

68-0 

14  0 

54  0 

42  0 

1-51 

3 

10 

1 

0 

0 

0 

1 

64  6 
76  5 
84-5 

45-5 
54  3 
568 

191 

22-2 
27  7 

760 
860 
94  5 

340 
40  0 
360 

42-0 
46  0 
58  5 

55-1 
65  4 
70  7 

2-6K 
'2-86 
0-32 

8 

11 

2 

0 
0 
0 

2 

1 

0 

0 
0 
0 

4 

4 

3 

82  0 
75-6 
58-0 

56-5 
51-1 
41-7 

25 -.5 
24-5 
16-3 

90  0 
96-0 
85  0 

42  0 
31-0 
25-6 

480 
62-0 
69-5 

69-2 
633 
49-9 

2-17 
2  46 
6-79 

7 
8 
13 

0 

0 
0 

1 

0 

1 

1 

0 
0 

4 

7 

.... 

0 

410 

25  5 

15-5 

59  0 

10 

60  0 

33  2 

1  07 

& 

120 

6 

0 

2 

0 

0 

■A)  8 

14  6 

16-2 

42-0 

12  0 
l6-5 

54  0 

227 

0-88 

2 
79 

18-0 

3 

0 

0 

0 

0 

19-6 

94-6 

111-0 

45-6 

2604 

64-5 

24 

0 

11 

1 

?4 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year   1898,  Alton,  Ontario — Latitude,  N.  43°  51';  Longitude,  W.  80°  6'. 

Height  above  Sea,  1250  feet. 


.Tanviary  .  - 
Fnhniary .  . 

March 

April 

May 

June 

July 

Avigust . .  . 
September . 
October. . . 
November. 
December . 

Year ... 


Month. 


17!) 
17-9 
29-3 
35-4 
49-8 
60 -6 
64-3 
01-2 
561 
42-6 
28G 
19-2 


Temperatube  op  the  Aik. 


E 


40£ 


25  0 
27'7 
40-9 
48-9 
62-6 
73-8 
81-6 
7!)  8 
72-3 
53-4 
380 
25-3 


52  4 


20-2 
19  3 
31  6 
37  7 
52  0 
c;i'2 

65-6 
662 
61-1 
44-4 
31-5 
20-8 


■18-9 

19  1 


428 


43  3 


c3 
1^ 


s 


s 


40  0 
470 
60-2 
65-7 
77  2 
85-2 
9D-2 
87-2 
92-7 
82-2 
59-2 
42  0 


20- 1 


95-2 


21-7 


l>iKK(.TioN  oi'-  Wind  fuoii 


f4 

H 

^ 

^ 

55 

?5 

a 

cc 

m 

M 

is 

'-A 

17 

4 

7 

6 

17 

11 

17 

14 

13 

6 

7 

4 

26 

6 

15 

7 

« 

0 

4 

6 

24 

14 

29 

10 

20 

7 

8 

4 

8 

3 

24 

16 

19 

7 

6 

9 

5 

15 

21 

11 

11 

3 

7 

0 

16 

6 

34 

13 

17 

3 

3 

6 

18 

!( 

28 

9 

16 

1 

3 

1 

7 

9 

42 

14 

4 

2 

0 

0 

23 

5 

49 

7 

8 

3 

^^ 

19 

8 

13 

13 

18 

7 

5 

4 

10 

11 

10 

32 

11 

6 

2 

8 

4 

10 

9 

42 

12 

144 

43 

68 

69 

173 

110 

346 

142 

o 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


Monthly  and  Annual  .Summaries  for  the  Year  1898,  Alton,  Ontario — Latitude,  N.  43"  51';  Longitude,  W.  80°  5'. 

Height  above  Sea,  1250  feet. 


Force  of  Wini>. 

Clouded  Sky 

Rain. 

Snow. 

i 

1 
"o 

0 

O 
"o 
c 

2 

1 

3 
< 

d 
/5 

S. 

s 

Eh 
d 

MOXTH. 

t-- 

e 

a, 

a 

d 

a 

a 

4i 
g 

O 

a 
< 

t 
Q 

3 
O 

a 
< 

1 

< 
1 

% 

% 

% 

in. 

in. 

January 

III 

II 

65 

56 

57 

59 

1  03 

3 

12-8 

12 

2 

5 

2 
0 

1 
0 

February 

III 

II 

70 

59 

43 

57 

0  47 

5 

12-5 

10 

5 

2 

March 

II 
III 

II 
II 

41 
32 

36 

28 

37 
24 

38 

28 

218 
110 

10 
6 

* 

2  0 

3 
1 

1 
0 

1 
0 

2 

1 

April          

3 

May 

III 

II 

44 

33 

31 

3(> 

3  03 

10 

3 

1 

n 

-i 

June 

III 

II 

34 

30 

28 

30 

3  97 

12 

1 

1 

1 

11 

July 

III 

II 

19 

15 

17 

17 

0-23 

6 

0 

0 

0 

6 

August 

III 
III 

II 
II 

35 
40 

23 
28 

23 
29 

27 
32 

0-68 
278 

8 
12 

2 
4 

1 

1 

0 
1 

5 
5 

October  

III 

II 

56 

53 

46 

52 

4-77 

12 

4 

0 

0 

1 

November 

III 

II 

56 

47 

46 

49 

116 

4 

13  0 

6 

3 

2 

0 

0 

December 

II 

III 

III 

66 

61 

49 

59 

0-.50 

2 

23  0 

10 

3 

4 

0 

0 

Year 

2  0 

2-9 

21 

46 

39 

36 

40 

31-90 

90 

63-3 

41 

31 

18 

5 

37 

1- 
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M.iMiiiv  aiul   Aiinuiil  Suminiiries  for  Uio  Year   1898,    Ahitibi,  Quebec— Latitude,  N.  48'  43';  Longitude. 

W.  I'J    2-J'.     Height  above  Sen,  feet. 


TeMPKKATVKK  ok    TllK   Alll. 


I>IKI£<T10S  OK  \VlNl>  Kl«>¥ 


t^ 

Month. 

1 

Q. 
CI 

5 

f 

s 

1 

s 

i 

>> 

'=1 

1 

X 

CB 

i 

=.1 

1 

S 

«• 

^ 

'A 

i 

6 

r. 

(, 

o 

o 

o 

a 

e 

o 

i 

a 

.Tannary   ... 

10 

9  1 

4  5 

2  1 

14  6 

10  3 

21-9 

370 

Iso 

21 

3 

2 

5 

26 

5 

27 

4 

0 

Ki-bni!in- . 

4  (i 

15-0 

!i  ',' 

7  •■. 

L-O  2 

4-9  '  251 

380 

38-0 

ao 

6 

10 

3 

20 

6 

16 

2 

1 

.March. 

l!l  0 

32  0 

25-5 

23  9 

35-8 

120  '  23-8 

520 

160 

9 

4 

3 

7 

21 

21 

19 

0 

9 

.\pril.. 

27  3 

42-2 

340 

34  4 

44  7 

23  6  '  21-2 

CO  0 

50 

26 

4 

8 

6 

9 

4 

26 

6 

6 

May  .                                              ... 

4i;  1 

57-4 

50-6 

.512 

«0-4 

41-5     18  9 

790 

26  0 

2!l 

3 

8 

1 

16  ;    7 

17 

1 

8 

.lune.. 

.53  e 

65  9 

59-4 

59-6 

67  9 

49  8     181 

820 

37  0 

14 

2 

4 

1 

18       8 

27 

6 

10 

July 

ma 

117 -3 

62-5 

62  7 

71-4 

54  3      171 

840 

39  0 

6 

0 

0 

0 

25     10 

44 

1 

7 

August 

73  0 

45  0 

•September. 

4U  0 

56-2 

532 

.52  9 

I'll)  1 

45  0  ,  15  1 

750 

270 

15 

1 

2 

3 

16 

lu 

16 

12 

0 

October 

34  8 

42-9 

38  3 

.38-6 

47  8 

32  6  ;  15-2 

750 

15-0 

31 

2 

9 

7 

11 

7 

21 

6 

0 

November 

23  7 

28  7 

26-5 

25-8 

33-2 

19  0  1  14  3 

540 

90 

9 

0 

9 

2 

24 

10 

24 

12 

0 

December  . 

41 

10-7 

6-G 

70 

201 

42 

24-3 

350 

460 

17 

0 

7 

1 

20 

4 

33 

11 

0 

V«>ftr 

840 

"45  0 

i 

1 

1 

1 

1        1 

MosTHLV  and   Annual  Summaries  for  the  Year   1898,   Abitibi,   Quebec^Latitude,    N.   48°  43'  ;  Longitude. 

W.  79°  22'.     Height  above  Sea, feet. 
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Ra 
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'5 

d 
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"S 
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"0 

d 
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0. 

H 

c. 
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0 

i 

s 
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< 

i 

0 

§ 

■3 
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■3  • 

3 

% 

% 

% 

% 
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1 
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II 
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HI 

57 

69 

52 

59 

0  00 

0 
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8 

0 

11 

1 

0 

0 

February 

IT 

III 

II 

70 

68 

54 

64 

R 

U-5 

r      6 

0 

6 
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0 

0 

March 

III 

IV 

IV 

62        59 

45 

55 

R 



14-5 

3 

0 

18 

1 

0 

0 

April  

1     II 

in 

II 

43 

42 

2fi 

38 

00  0 
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0 

3 

4 

0 

0 

May 

.Tune..                                         

1 1 

III 

II 

58 

61 

63 

61 

3^ 

7 

I 

0 

4 

1 
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0 

II 

m 

II 

72 

65 

61 

66 

360 

.s 

0 

* 

0 

0 

0 

Juiy                                              

II 

in 

II 

:      59  1      57 

52 

56 

4  34 

11 

fl 

1 

0 

1 

0 

.Vugust .    . 

... 

1-86 

0 

n 

0 

0 

0 

0 

.September 

II 

in 

III 

(->9        69 

50 

63 

s-."* 

r, 

2 

5 

0 

2 

0 

1     " 

in 

ni 
ni 

in 
II 

71 

86 

70 
74 

61 
75 

67 
78 

2-91 
207 

10 
4 

20-0 
16-0 

1 
9 

1 
2 

1    •" 

4 

0 
0 

0 

1 

0 

November.. 

0 

December .                               

II 

II 

II 

76 

72 

66 

72 

000 

0 

41-8 

19 

0 

6 

0 

0 

0 

Year 

.... 



ao-n 

56 

121-8 

49 

6 

72 

7 

4 

0 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Anticosti,  East  Point,  Quehec^Latitude,  49°  6' ;  Longitude, 

W.  61°  42'.     Height  above  Sea, feet. 


MOXTH . 

Temperatukk. 

Wl.NT)  UIBECTIO.S  FUOM 

Fom 

E 

lUu. 

Snow 

1 
■ » 

c 

3 
1 
2 
2 
3 
4 
0 

4 
8 
3 
2 

33 

0 

1 

4 
3 
9 
4 
10 
7 
2 
2 
5 
0 

47 

c 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Max. 

Min. 

25 

30 
23 
33 
24 

S 

0 
6 
9 
17 
5 
3 
3 
0 
3 
0 
9 
6 

61 

3 
9 
1 

17 

22 

3 

5 

3 

6 

15 

18 

C 

108 

f4 

33 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 

9 

0 

12 

12 

9 

6 

12 

10 

15 

6 

6 

9 

9 

106 

0 
6 
3 
0 
7 
2 

22 
9 
9 
7 

15 
6 

86 

1 
16 

5 
20 
45 
49 
47 
54 
34 
34 

3 
24 

332 

59 

12 

30 

3 

0 

0 

0 

3 

6 

8 

24 

21 

1G6 

1 



0 

II 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

VVi.s 

e 

a 

0 
0 
0 
3 

S 
I    < 

4 
1 

1 

.lanuary 

February    ... 
March 

o 

3 

14 
18 
19 
28 
1  45 

2 

2 
0 
7 
0 
8 
4 
5 
4 
1 
5 
Q 

O 

4 

It; 

23 
22 
31 

48 
55 
58 
46 
42 
30 
2() 

2 
i) 
9 
7 
1 
4 
6 
4 
9 
8 
4 

0  6 
13  6 
20  0 
18-8 

29-2 

r    - 

460 

)  -~' 

.  » il^" 
55  7^ 

44  1 

40  9 

••i;  7 

o 

2  1 
14-6 
20-5 
20  0 
29  4 
46  0 
53  6 
55  3 
451 
41  0 
27  1! 
22  G 

27.0 

33  0 
37  0 
25  0 
47  0 
540 
G4  0 
G7  0 
57  0 
4!)  0 
4:f  0 

34  0 

o 

21  0 
00 

120 
8  0 

17  0 

in. 
000 
000 
000 

in. 

4o 
18  n 

30 

0 

(1 

0 

Ai>ril 

0 

n 

40  0      21 

0-98 
113 
0  22 
0-32 
1-47 
1-55 
000 

3 

4 
1 
1 
4 
6 
0 

0 

1 
.July 1  .'52 

440 
42  0 
40  0 
300 
15  0 
100 

6 

9 

26 

23 

6 

18 

227 

0 

August 

September .  . , 
October. 

51 
45 

SO 

0 
0 
0 

November  .     '    ''6 

70 
440 

2 

7 

0 

' 

7       -JA    .1 

0 

Year ■ 

— 

— 



30  4 

34  0      30  8 

31  r, 

670 

"21  0 

77  0 

H 

0 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,   Anticosti,   West  Point,  Quebec — Latitude,  W.  49°  Ty2' ; 

Longitude,  W.  64°  32'.     Height  above  Sea, feet. 


Month  . 

Tempek.^ture. 

Wind,  Direction 

KROM 

1     Force 

OK 

Wind. 

1 
Rai> 

Snow. 

i 

2 
0 
4 

1 
2 
0 
0 
1 
0 
5 
2 
4 

21 

1 

0 
0 
0 
2 

6 
5 
6 
3 
4 
4 
7 
0 

37 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Max. 

Min. 

5 
0 

^ 
5 

9 

6 

4 

3 

0 

4 

2 

4 

46 

22 

15 

5 

10 

10 

3 

9 

4 

5 

11 

21 

7 

122 

14 

23 

11 

23 

13 

5 

2 

13 

3 

14 

12 

11 

H4 

X 

3 

9 

8 

6 

17 

15 

15 

10 

12 

6 

10 

6 

117 

X 

5 
10 
33 

9 
28 
24 
19 
19 
16 
10 
11 

4 

188 

X 

5 

3 

2 

3 

3 

11 

8 

9 

5 

3 

12 

12 

76 

6 

9 

9 

13 

4 

12 

10 

15 

15 

15 

11 

17 

136 

S5 

33 
15 
21 
21 
9 
14 
26 
20 
34 
30 
11 
32 

266 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

u 

0 

1 

0 

1 

3 

3 

11 

11 

12 

13 

14 

7 

9 

0 

84 

OQ 

p 

"2 

January  

February  ... 

March 

.\pril 

May 

3 

3  -1 

71 

t-,-7 

on 

30  0 
320 
30  0 
50  0 
640 
680 
74  0 
700 
G7  0 
.53  0 
47  0 
36  0 

180 
120 

10 
120  \ 
20  0 
41  0 
51  0 
49  0 
.34  0 
.300 

40 

3  0 

in. 

000 

Oo2 

0-81 

0-79 

2  23 

3-64 

2-73 

2-37 

1-77 

3-73 

215 

000 

in. 
33  5 
28-5 
19-5 
180 

8 
13 
6 
3 

u 
0 
0 
0 
0 

12 
21 
30 
42 
51 
58 
57 
4G 
38 
31 

0 

6 
1 
4 
0 
0 
6 
5 
2 

1 
•> 

16 
28 
36 
47 
57 
64 
62 
51 
40 
33 
21 

9     14 
6     24 
2     SI 

3 

8 
9 
7 
0 
2 
9 
6 
3 
8 

14 
24 
32 
43 
52 
59 
58 
48 
39 
32 
20 

4 
9 
5 
9 
6 
6 
6 
8 
4 
6 
A 

^ 

6 
4 
0 
9 
4 
9 
5 
1 

42 
51 
58 
56 
48 
.39 
32 
20 

0 

July 

0 

August    

September 

October 

November  . . . 
December 

0 

n 

12  0 

60 

260 

2 
3 
11 

46 

0 
n 

0 

— 

— 

1 
Year.   .. 

34-1 

390 

356 

36  1 

740 

~180 

20-24 

143-5 

0 

110 
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MoNTiin  iiiiii  Annual  Stnnuiarirs  for  the  Year  1898,  Amour  I'oint,  Newfoundland-   Latitude,  51    li8  ;   Longitude, 

W.  "iC  .")!'.      Keiirlit  aliove  Sea, feet. 


TKJIl'KltATtHK. 


Wl.Mi,    I)lKR<T10N   KKOM 


Month. 


ii.ni.  2  p.  111. 


9  p.ni.iMean.1  Max. 

I  I 


Min. 


.lanuurv. 
Kehruury  ... 

March 

A|.ril  .      .. 

May 

.luiie 

.July 

August 

Scpteinljer  . . . 

OctolxT 

N'ovemlHT 

I  December. . . 

ypar. 


30-7     35  2 


2  1". 

1 

15-5 

15 

24  1 

23 

28  8 

211 

3C  4 

36 

48-8 

49- 

60-9 

52 

53  4 

54 

45-5 

46 

35  9 

.% 

28-7 

28- 

16  7 

16 

32  3 

32 

I- 


I 


22  0 

350  j 
35  0  ' 
44  0 
530  t 
050 
68-0 
68  0 
(iOO 
450 
45- 0 
330 


680 


250 


28 


^ 

2: 

!5 

p4 

3 

16 

13  1 

3 

11 

22 

2 

41 

18 

0 

13 

41  1 

2 

13 

22 

0 

:? 
7 
0 
2 
1 
0 
2 
II 
1 

0 
2 

164   225     18 


4 

Lt) 

n 

i; 

'.■ 

11 

13 

24 

13 

5 

0 

1 

1 

0 

1  ! 

0 

0 

1 

0 
l> 
0 
0 


55 


FollfK 

OF 
WlNII. 


0 

6 

SO 

S 

10 

26 

3 

8 

16 

20 

6 

0 

19 

6 

4 

23 

6 

12 

32 

4 

18 

.38 

13 

2 

14 

38 

0 

2 

12 

32 

21 

3 

7 

20 

35 

5 

S 

24 

20 

0 

4 

25 

29 

0 

105 

303 

190 

46 

s  I  a 

il  a. 


Rain 

. 

Snow 

1 
< 

SB 
1 

4i 

e 
< 

in. 

in. 

0 

00 

0 

0-5 

0 

oo 

0 

17  0 

1 

05 

2 

6-0 

0 

35 

1 

1-3 

0 

91 

2 

.» 

61 

8 

1  

3 

27 

9 

3 

27 

5 

4 

63 

7 

4 

05 

6 

2  5 

0 

70 

3 

2  5 

0 

00 

0 

15  0 
,  49-8 

20 

84 

43 

MoNTHLT  and  Annu.al  Summaries  for  the  Year  1898,  Rarkerville,  British  Columbia — Latitude,  N.  53°  2'; 
Longitude,  W.  121°  35'.     Height  above  Sea,  4180  feet. 


.January . . . 
February . . 
March . . . 

April 

May 


.Tune 
•July 

August. . . . 
September 
October. .  . 
November 
December  . 

Year . . 


Month. 


Tkmpekature. 


Mean 
Max. 


28-8 
33-6 
339 
490 
62-6 
•■7-5 


vr  ,„l  Mean  ] 

\lf«      f*a>'y  Max.    Min. 
**'"-    Range 


77-4 
61-9 
43  1 

L-.l-S 

28  3 


111 

H  7 

16-4 

17-2 

11  0 

22  9 

24  8 

24-2 

34  2 

28-4 

40-7 

26-8 

42  0 
50-0 
470 
60-0 
81  0 
84-0 


45-6 

31  8 

.35  9 

26  0 

26-1 

17  0 

14  2 

15  6 

124 

16-9 

90  0 
81  0 
51  0 
42  0 


Mthly  Mthly 
Range  Mean. 


2-0 
20-0 
20-0 
10-0 
200 
36-0 


330 

24  0 

15  0 

8  0 


44-0     20  0 


Rain. 


21  4  |i  0 
25  0    !  0 


22-4 
36  9 
48  4 
54-1 


61-6 
48-9 
34  6 
22-0 
20  4 


Snow. 


S 
< 


in. 
26-0 
41-0 
18-0 
16-0 


3  !     2-0 
12 


i 

t 

<s 

o 

O 

Fx 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

3 

0 

4 

0 

o 

0 

3-0 

2 

1 
1 

100 

S 

1 

1 

35-0 

14 

13  0 

7 

! 

162-0 

48 
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MoNTni.v  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Bella  Coola,  British  Columbi.t— Latitude,  N.  52'  20' ; 
Longitude,  W.  126'  5i'.     Heii^dit   above  .Sea, feet. 


Month. 

Tkmpehaturk. 

Rain. 

Snow. 

1 

1 

2 
< 

03 

Mean 
Ma.v. 

Mean 
Mill. 

Mean 
Daily 
Range 

Max. 

Min. 

Mthly 
Range 

Mthly 
Mean. 

1 
.^ 

1 

1 

1 

1 

s 

JS 

H 

January . 

1           o 

•> 

o 

<■ 

100 
150 
27  0 
34  0 
41  0 
410 
41  0 
340 
260 
13  0 
80 

= 

=• 

III. 

III. 

Keliniary      . .    

1  36-2 
IG  9 

33  7 
6(>-8 
713 
70-3 

1  83  3 
65-7 
49-4 

34  4 
.30-4 

2i  5 
29-7 
34  1 
41-9 
47-2 
49-3 
50  9 
45  ■  5 
38-3 
28-8 
250 

7-7  1  500 

40  0  1  32-3 

24-5 

March    

17-2 
19-6 
24  9 
241 
270 
32-4 
20-2 
111 
5  G 
4-8 

550 
71  0 
870 
96  0 
990 
950 
87  0 
590 
420 
410 

40  0 
440 

53  0 
550 
580 

54  0 

38-3 
44-4 
54-3 
59  3 

62-8 
G7  1 

April....             

May 

June 

0-91 
0-29 
0  43 
1-30 
2  51 
5-20 

5 
4 
3 
9 

10 
11 

■ 

July  

August 

September 

530  I  55-6 
330     43  9 
290     31-6 

330     280 

1 

C)ctolH'r ....     ...                                      

1 

Novenibt-r .  .         .      

6-5 

4 

December 

— 

Ye.ar 

Monthly  and  Annual  .Summaries  for  the  Year  1898,  Biantford,  Ontario— Latitude  N.  43°  10';  Longitude, 

W.  80°  21'.     Height  above  Sea,  750  feet. 


-   ^ 

Tempkratlre. 

Rain. 

Snow. 

1 

Mean  Mean 
Max.    Mill. 

Mean 
Daily 
R.ange 

Max. 

Min. 

Mthly 
Range 

Mthly 
Mean. 

*>• 
S 
< 

03 

1 

< 

1 

i 

0 

1 

1 
< 

■V 

e 
s 

o 

° 

» 

O 

- 

- 

■> 

in. 

in. 

January   

31  7  1  150 

16-7 

500 

15  0 

65  0 

23  3 

2-76 

5 

12-8 

6 

0 

0 

0 

0 

Febniar>' 

30  4  '  13  2 

17-2 

52-2 

100 

62-2 

21-8 

0-22 

2 

190 

7 

2 

2 

0 

0 

45-9  1  271 

18-8 
20-2 
22-8 
23  7 
28-8 
25-4 
247 

630 
69  0 
810 
93  0 
970 
920 
93  0 

50 
150 
29  0 
41  0 
39  0 
430 
34  0 

.58  0 
540 
520 
520 
580 
490 
59  0 

36-5 
43-6 

.561 
671 
71  4 
G7  9 
61  9 

2-46 
204 
1-75 
1-80 
3-34 

2  69 

3  84 

4 
4 
4 
6 
4 
6 
5 

3 
0 
0 
0 
.  0 
0 
1 

3 
0 
0 
0 
0 
0 
4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

2 
1 

April  -    

53-7 
67-5 

33  5 

44-7 

4 

June     

790     55  3 

4 

July 

85-8 
806 
743 

570 
.55-2 
49-6 

3 

0 

September 

3 

57  2 
42  3 

39  6 
25-6 

17-6 
16-7 

850 
630 

25  0 
10 

600 
62  0 

48-4 
34  0 

5-70 
2-70 

8 
3 

2 
6 

6 

7 

0 
0 

2 

November 

70 

3 

1 

December 

320 

15-6 

16-4 

460 

100 

560 

23-8 

0-30 

1 

210 

5 

3 
17 

1 
23 

0 
2 

0 

Year  

20-7 

1 

97  0 

T50 

1120 

46  3 

29-60 

52 

59-8 

21 

20 

11: 
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MoxTiH-Y  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Brando  i,  Manitol)a— Latitude,  N.  49*  51   ;  T/oni,'itude, 

W.  99°  57'.     Height  above  Hua,  11 76  feet. 


TKMrKRATrilE  <)!■■  TUB  AlIU 


l>IllK(TION  OK   U'l.Ml   IIHOM 


>|0NTH. 

1 

a 

s 

■1 

a 

a 

ii 

'^    i 

a 

H 

on 

«• 

^ 

2 

•lamiary    . 

2-4 

78 

39 

26 

11  7 

'.15 

24  2 

30  4 

27  0 

2 

17 

1 

4 

0 

8 

6 

51 

4 

Kebniiry 

4  2 

8  6 

60 

3  0 

1.-)  (> 

9  6 

25  2 

:«  3     32  9 

1 

28 

5 

1 

0 

7 

:«5 

0 

Mrrch. 

Ml 

20-4 

17  6 

14  1 

23  8 

4  3 

19  5 

35  9     19  7 

3 

23 

2 

6 

8 

1 

4« 

0 

.Xpril 

308 

47-8 

41-8 

38-3 

51-7 

24-9 

26-8 

81-0 

2  4 

4 

16 

0 

13 

14 

•J 

:«; 

1 

May 

44-8 

64-5 

57-2 

51-5 

69-0 

341 

34-9 

87-5 

21  5 

<; 

2!l 

4 

12 

9 

4 

2S 

0 

.1  line 

54  8 

65-9 

60  2 

.W  4 

71  5 

47  3 

24  2 

95-0 

2il  0  ; 

1 

37 

4 

13 

8 

1 

23 

2 

.Inly 

.-.it  8 

72  3 

64  4 

63  7 

76  0 

51-4 

24-6 

93  0 

33  0 

2 

25 

3 

11 

6 

9 

7 

29 

1 

August.     . 

55-5 

n  2 

63  6 

61  1 

74  4 

47  9 

26-5 

88  6 

33  0 

5 

20 

1 

10 

0 

6 

3 

46 

2 

Srptnmber. 

44  7 

63-2 

55-8 

53-7 

67-2 

40-3 

26-3 

89-6 

25-2 

0 

16 

2 

7 

0 

13 

6 

46 

0 

October.     . . 

31] 

41-1 

36-1 

3fi  4 

454 

27-4 

18  0 

55-6 

9-5 

2 

23 

1 

8 

1 

10 

0 

4S 

0 

XovenilxT . 

10-3 

23-7 

16-8 

16  5 

27-7 

5  3 

224 

53  5 

31-7 

1 

19 

0 

5 

1 

9 

7 

4t; 

2 

Di-cenilxT. . 

1-5 

12-2 

7  8 

6  7 

20  1 

6  6 

26  7 

38-3 

32-8 

0 

5 

0 

0 

0 

14 

1 

72 

1 

Year 

j  27-9 

41-6 

35-9 

33-9 

25  0 

95  0 

~32-9 

27 

258 

23 

90 

16 

113 

45 

501 

13 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  189S,   Brandon,  Manitoba— Latitude,  N.  49'-  51'  ;  Longtude, 

W.  99    97'.     Height  above  Sea,  1176  feet. 


! 

Force  of  W 

I. Ml. 

CLorriED  Skv. 

1 

1 

R.MN. 

1 
.Snow. 

i 

3 

1 
S 

< 

: 

1 

o 

d 

i 

a 

3 
< 

•3 
d 

X 

u 
s 
•o 
= 

1 

d 

o 

MliNTll 

B 

c. 

s   ■ 

£ 

es 

i 
E 

i    ! 

1 

S 

< 

a 

< 

_o 
'5 

% 

% 

% 

»/ 

in. 

In. 

.laniiary 

1-2 

1-4 

1-3 

45 

45 

40 

43 

0-00 

0 

11-3 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

Ft'liniary. 

1-8 

2-1 

1-9 

51 

52 

49 

51 

0  00 

0 

12-5 

4 

0 

0 

» 

0 

0 

Marti. 

1-5 

1-8 

16 

56 
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Monthly  .-ind  Annual  Suiniii.iiics  for  the  Ye;ir  1,S'J8,  Beatrice,  Ontario— Latituilo,  N.  45'  S' :  Longitude,  W.  79°  20'. 

Height  above  Sea, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Beatrice,  Ontario — Latitude,  N.  4-5°  8';  Longitude,  W.  79°  20'. 

Height  above  Sea, feet. 
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Movriii.v  iiiul  Annual  Suinin  uies  f.ir  tiie   Year   1898,    Harrie,   Ontario — Lalitude,  N.  44    23'  ;  I>ongitude, 

W.  75)'^  41'.     Height  above  Sea,  839  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Barrie,  Ontario — Latitude,  W.  44'  23'  ;  Longitude, 

79°  41'.     Height  above  Sea,  839  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Yeai-  ISOS,  IJanoroft,  Ontaiio— Latitude,  N.  45°  1' ;  Tx)n{;itudo,  W. 

77°  50'.     Height  above  Sea,   feet. 


Month. 


Janu.iry. . . . 
Februai-y  ■  . 

Marcli 

April.     . 
M.iy   . 
Jv.ne. .    . 

July    

August .   .  .  . 
September. . 

OctoVier 

November  . 
December . , 

Year  . . 


8-6 
13  5 
24-9 
32-7 
49-2 

r)Tr, 


57-8 
49-8 
38  0 
20-4 
15-6 


21-6 
25-7 
41  0 
49  0 
03-4 
71-8 


72-2 
65  6 
49  2 
3G  4 
23-8 


TkmI'Kk.atihk  ok  the  Am. 


a 
d 


14  0 
19-8 
321 
39-6 
53-5 
61  5 


61-3 
52-8 
42  0 
31-5 
17-7 


12-4 
18-7 
32  1 


411 


24  6       0 

29-9       7 

44-4     19 

52-4 

66-2 

73-9 

82  0 

740 

67-8 

5H7 

39  y-^ 

26-2       6 


c 


i5  a 
11 


23  2 


89-8 


380 

240 

6-2 

50 

270 

35-2 

30  5 

33  5 

270 

13  2 

4  5 

25-4 


380 


DniKCTioN  or  Wind  kiioji 


f^ 

^ 

^ 

^ 

?; 

i5 

K 

W 

m 

OQ 

■d 

Z 

9 

2 

4 

7 

15 

3 

6 

47 

11 

6 

9 

10 

10 

6 

2 

10 

1 

0 

.2 

6 

13 

13 

22 

37 

5 

7 

4 

2 

3 

7 

8 

44 

12 

3 

7 

8 

9 

6 

20 

11 

3 

1 

6 

0 

4 

8 

28 

21 

4 

0 

2 

0 

3 

10 

17 

15 

5 

2 

3 

1 

7 

7 

21 

13 

3 

0 

11 

11 

13 

6 

10 

20 

7 

1 

6 

3 

17 

4 

23 

21 

10 

2 

6 

7 

12 

4 

22 

21 

■ 

33 
22 
10 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Bancroft,  Ontario  -  Latitude,  N.  45°  1'  ;  Longitude,  W. 

77°  50'.     Height  above  Sea, feet. 
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.Monthly  and  Amuml  Summiirios  for  the  Year  1898,  Hirimm,  OnUrio— Ijitiludi',  N.  4.{    J'  ;  I/jnnituile, 

W.  SI'-  55.     Height  above  Sea, feet. 
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Monthly  and  Annu.al  Summaries  for  the  Year  l^<98,   l^ognor,  Ontario — Latitude,  N.  44'  40'  ;  Lon< 

W.  80  '  .")0       H.'i;;lit  ai)i)vp  Sea.  --—  feet. 
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MoNTUi.v  and  Annual  Suiinnaiies  for  the  Year  1898,  Broine,  Quebec— Latitude,  N.  45'  10';  Longitude,  W.  72°  36'. 

Flei-ilit  above  Sea, feet. 


January 
February 
March .    . 
April 

May 

June  

July 

August  . . . 
September 


OctolHT.  . 

Nuveiubt-r 
December. 

Year  . 


MO.NTII. 


Tempeu.mtkk  of  the  Am. 


I  ^ 
17 

34 

1 

52 
S'J 
64 
61 
53 
43 
29 
17 


390 


a 
c. 


49-2 


S 

a. 


10 


3  I  20 


45  0 


41-8 


19 
28 
42 
49 
63 
71 
78 
74 
66 
53 
38 
26 


a  = 


DiHECTloK  OK  Win  1 1  kkom 


190 
15-7 
200 
22-6 
201 
19  0 
22-4 
18-6 
17-7 
14-8 
13-4 
16-3 


18-3 


s 


890 


27  0 


390     129 


W 

^ 

gf' 

i^ 

W 

« 

OS 

w 

!?' 

» 

18 

10 

1 

8 

28 

24 

2 

3 

16 

0 

5 

30 

14 

4 

7 

3 

0 

20 

27 

27 

0 

8 

25 

2 

4 

19 

17 

2 

11 

10 

1 

14 

26 

17 

1 

0 

11 

0 

3 

23 

21 

0 

10- 

1 

1 

10 

25 

27 

5 

y 

2 

1 

5 

39 

24 

7 

4 

0 

0 

8 

22 

19 

2 

4 

11 

1 

17 

11 

28 

4 

4 

14 

7 

6 

23 

19 

3 

0 

16 

4 

4 

35 

25 

0 

48 

119 

18 

104 

308 

262 

30 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Brome,  Quebec — Latitude,  N.  45°  10';  Longitude,  W.  72°  36'. 

Height  above  Sea, feet. 


o 

FoKCE  OF  Wind. 

CloideI)  Sky 

K.\i.v. 

Ssow. 

"o 

c 
° 

o 
55 

2 

s 

< 

■o 

1 

CD 

1 

H 

d 
'A 

Mo.NTU. 

j 

S 

4 

a 

'-    i 

a 

a 

1 

< 

1 

g 
< 

CD 

1 

o 

1 

% 

% 

% 

% 

in. 

in. 

January 

63 

48 

45 

51 

R 

200 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

February 

54 

43 

57 

51 

0-53 

2 

25-8 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

March 

21) 

29 

19 

25 

1-97 

7 

* 

0 

0 

0 

3 

0 

April 

30 

40 

43 

38 

0-78 

3 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

May 

....  1      in 

55 

54 

57 

1-81 

14 

0 

0 

0 

1 

0 

Junt-' 

1        4" 

40 

57 

48 

5-31 

13 

0 

0 

0 

2 

0 

July 

23 

19 

32 

25 

2  59 

10 

0 

u 

0 

6 

0 

A^lg^.l^t 

Scpt^^mber 

52 

35 

44 

44 

3  96 

9 

0 

0 

0 

6 

0 

50 

5-5 

60 

55 

5  14 

11 

0 

0 

0 

5 

n 

October 

1 

61 

61 

55 

59 

3  31 

11 

* 

0 

0 

0 

1 

0 

November 

63 

50 

50 

54 

1 

oa5 

2 

40 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

08 

57 

58 

61  1 

R 

270 

8 

0 

0 

0 
0 

0 
24 

0 

Year 

50 

44 

48 

47 

25-75 

82 

77-8 

25 

0 

1 

0 

r  ' 

lis 
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iMoNTlll.v  mill  Annual  Suiinnarii's  d.r  ilw  Yeur    1S08,  ItluninliGlii,  OnUrui  — Liililud  •,  N.  43"  59';   Longitude, 

\V.  77    l.'i'.     Height  above  Sea, feet. 


1 

TKSirKHATl'llK. 

Kai.v.     j 

S.NKW. 

1 

a 
< 

1 

Me«n 
Max. 

Mean 
Min. 

Mian' 
Daily  M:i\. 
KanK' 

Min. 

Vlthly 
Range 

.Mthly 
Mean. 

B 

< 

a' 

Q 

< 

1 

i 

i 

-c 

in. 

in. 

.lauiiary . .                                                                 .    i 

1  312  1     H  'J 

22  3  i  40  0 

a>  0 

05  0 

21)  0 

|3 

33 

7 

6-5 

0||. 

|i 
Fil.riian,-                                                                         'MT      IT'S 

15-5 

47  0 

27  0 

740 

25  0 

1 
U 

00 

0 

28  9  1  12    ' 

Manh. 

111  7     2!t  5 

17  2 

GOO 

5  0 

56  0 

38  1 

1  •_. 

(W 

10 

.Vpril 

..;!.•{    ;«  0 

20  2 

700 

lUO 

540 

43  2 

1 

7H          1 

May 

I.I  L>      Id  4 

17-8 

740 

31  0 

43  0 

55-3 

2 

74 

IS 



.Tmir 

74  0 

52  4 

21  0 

80-5 

360 

44  5 

63  2 

2 

00 

8 

... 

.... 

.luly   

81-8 

58-8 

23  0 

91  0 

37  0 

54  0 

70-3 

0 

30 

o 

'1.., 

Auguj-t 

70-4 

59-7 

19-7 

880 

47-5 

40  5 

69  5 

1 

77 

7 

72-4 

52-7 

19-7 

900 

32  0 

.58  0 

62  5 

3 

48 

12 

1 

OcU^ber. . . 

.■.S3 
13-4 
34  J 

43  3 

28-7 
19  1 

150, 
-s 

14  7 

Sl-5 

Sr 

•JB  0 

250 
120 

!l-(l 

25  0 

56-5 
4(i  0 
57  0 

50  8 

;«Ji 

26  8 

4 

2 
0 

26 
09 
59 

13 
8 
5 

1 
15.     3  . 

1 

... 

11-5 

5 
26 

Year.        . 

IS  5 

1)1  0 

1160 

46-7 

25  02 

89 

48-4 

MoNTiil.Y  and  Annua]  .Suniiu;iiies  for  llie  Year  IS'JS,  Bicquet,  Quebec — Latitude,  N.  48°   25';  Longitude,  W.  G8    53' 

Hei"!it  above  Sea,  feet. 


Month. 

Tk.MI'KH.\TIRK. 

1 

Wind.  Diukition  kiiom 

1 

FolHK 

OK 
Wl.ND. 

Kain 

• 

Snou 

• 

i 
•a 

U 

7  a.m. 

i 
2  p.m.  9  p.m. 

Mean. 

Max.  1  Min. 

1 

1 
S5 

S5 

W 

e4 

03 

^ 

m 

^ 



o 

B 
e. 

S 
< 

>> 

< 

1 

(3 

■c 

1 

in. 

" 
1-35 

3-45 

in. 

' 

Ffliniary    

Marth.      ..    . 

... 

... 

.... 

.... 

.... 

s"     0-8 

1 

April '    31-3 

May                       n-9 

380 
47-5 
.54  1 
60-6 
57-4 
49  0 
41  1 
327 

34  9 
43  1 
50  2 
55-4 
52-2 
45  5 
38  6 
31  G 

35-5 
43  0 
508 
56-4 
53  1 
46  2 
39-4 
31-9 

430 
580 
620 
75  0 
690 
600 
550 
510 

280 
31  0 

44  0 
46  0 

45  0 
3<'i'0 

2 
10 

1 
5 
0 
5 

45 
41 
31 
12 
16 
23 
36 
32 

1 
0 
2 
3 
1 
2 
0 
0 

1 

4 
2 

1 
0 
0 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

2 
1 
1 
2 

4 

20 
29 
42 
3.'-. 
32 
16 
22 

14 

5 

5 

9 

31 

14 

19 

13 

7 
3 
0 
2 
0 
6 
9 
6 

4 

10 

15 

18 

8 

7 

5 

2 

4 

0 

1 
6 
1',^ 

48  8 
54  3 
508 
j  44  7 
39-2 
31-6 

2  GO   11 

•> 

July 

2  72 

3  90 
2&5 

I"" 

10 

in 

.\uijiist. 

Septemlwr  . . . 

October 

November..  . . 
December 

12 
10 

•> 

9 

1 

4  5 
14  5 

2 
3 

3 
7 
2 

8 

2.5  0 
9  0 

'     6 

:  u 





::i 

6 

7 

Year 

_ 

__ 

__ 

_ 
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Monthly  and  Annual  Suiiiuiurics  for  the   Year   189^*,  lirid-jetown,  Nova  Sc  Jtia — Latitude,  iJ.   43"   49';  Longitude 

W.  65°  16'.      Height  above  Sea, feet. 


Month 

Temperatcre. 

Rain. 

Snow. 

i 
1 

1 

1 

i 

3 
< 

a. 

m 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Max. 

Min. 

Mtlily 
Range 

Mthly 
Meiui. 

S 
< 

1 
3 

< 

1 

4 

0/ 

a 

3 

.January 

February 

25-4 

G  2 

19  2 

40-5 

20-7 

012 

500 
49-6 
50-5 
40 -5 
40  5 
49-7 
50  3 
59-2 
450 

15-8 

301 
34-9 
47-2 
52-7 
fil-8 
64  6 
54-2 
46-2 
400 
28-7 

in. 
0  83 

in. 
200 

1 

March    

41-3 
44-7 
59-9 
61-4 
73-5 
71-6 
65-8 
57-2 
4fi-8 
.37-6 

180 
251 
34-3 
44  1 
500 
58-2 
42  7 
35  3 
33-2 
19-9 

22-4 
19-6 
25-5 
17-3 
23-3 
13-4 
231 
21-9 
13-6 
17-7 

30-3 
60-5 
70-7 
70-9 
80-5 
80-5 
80-3 
800 
(i7  0 
GO-8 

0-3 
10-9 
20-4 
30-4 
400 
30-8 
300 
20-8 
220 

1-20 
?-83 
2-94 
1-48 
0-48 
6  06 
3  72 
3-76 
5  22 
4-12 

6 

n 

3 
4 
2 
6 
8 
6 
12 
5 

.Vjiril          

May.                                                    

•Tune 

1 

.Fuly 

August 

Suptember.                              

October 

November 

13*^3  8 

240 

Year 

1   "      "   1 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Cape  Scott,  British  Columbia — Latitude,  N.  .50°  48' ; 

Longitude,  W.  128°  27'.     Height  above  Sea, feet. 


Month. 

Tempekati 

-KE. 

Rain. 

Snow. 

t 
<s  - 
O 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

i 

a 
< 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

m 

Mean'  Mean'  ,Y T 

Max. 

Min. 

Mtlily|MthIy 
Ran^e.Mean. 

1 
< 

i 

Q 

*3 

1 
in. 

1 

s 
1 

.January 

February  

42-8 
43  9 
44-5 
48  3 
.53 -9 
:iS-2 
m\ 

01  2 
590 
52  8 
45-8 

|43-1 

35  1 
34  3 
34  9 
37-4 
41  0 
46  7 
51  2 
49-6 
471 
41  2 
37-2 
.34  0 

7-7 

9-6 

9  6 

10-9 

12  9 

11-5 

8-9 

11-6 

11-9 

11-6 

8-0 

9-1 

50-8 
53  0 
540 
59  1 
63-0 
640 
70-1 
723 
680 
57  0 
51-8 
.52-0 

o 

30-5 
270 
250 
29-9 
34  2 
36  5 
45-0 
44-2 
41-2 
32-0 
.31  5 
24  5 

20  3 

38  9 

in. 

16  60 

15-65 
4-18 

11-43 
6-46 
4-39 
2-79 
0  35 
6-63 
9-39 

14-87 
9-51 

30 
26 
17 
23 
18 
16 
13 
4 
18 
28 
28 
22 

n 

26 
29 
29 
28 
27 
25 
28 
26 
25 

0 
0 
2 
8 

5 
I 
1 
8 
n 

39 
39 
42 
47 
52 
55 
55 
.53 
47 
41 

1 
7 
8 
4 
4 
6 
4 
0 
0 
5 
5 

* 

4 

1 

0 

April ... 

May 

1 

0 

n 

July 

August 

September 

0 

1 

0 

1 

20  3 

9 

27-5     38 

0 

Year 

■ 1 

103 

72-3 

24-5 

47-8     46 

0 

102  25 

243 

4 

2 

0 

0 

4 
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Monthly  ami  Aiinuiil  Suniniiiiics  for  tlic  Yeiir  liS98,  Cliiyoi|uot,  r.iili.-.li  Coluinliiu      Liililudp,  W.   I'.i    11; 
Loi^iiude,  W.  1-'')"   47',      lli-i^'lil  above  Seu, feet. 


.Iiiiiuiiry  ... 
Ki'bruaiy .. 
March 
April.. 
May  .. 
■Tuni'... 
Jiily... 
Aiigu.st..    . 
Septi'iiiWr. 
UotolxT . . . 

NoVfllllxT 

Di'Ci'iiilHr  . 
Y.ar.... 


Month. 


TkMI'KIIATUKB. 


Mt-nii 
Max. 


Mi'nii 
Miu. 


I  Menu 
Dnily 
Rniigiv 


Miuc. 


Min. 


Mthly 
Kauge 


Mthly 
Mean 


Kain. 


4 


a 


a 


1 

i 

"2 

!^ 

, 

•J 

p» 

< 

12-4 

55-2  1 

7  84 

U                             1 

2 

u 

i;i-4 

4'J'i> 

750 

44  0 

310 

0 

C5-6 

503 

15-3 

830 

45  0 

38  0 

57-9  ! 

2  66 

I'l                            II 

0 

0 

0 

68-7 

51-4 

17  3 

830 

470 

3fiO 

60  1 

0-22 

3                              0 

12 

0 

0 

63-6 

40-7 

13  y 

800 

410 

390 

56-6 

602 

'J                              0 

11 

0 

0 

54  1 

43-7 

10-4 

020 

33  0 

29  0 

48  9 

8-76 

19       .                       0 

1 

0 

0 

40'6 

38-9 
36& 

-s; 

540 
560 

310 
27-6 

23  0 
28-5 

44-3 
42-5 

13  39 
11  53 

00 

1 

4 

1 

1 
0 

0 
0 

3 

48- 1 

18 

1-6 

1 

0 



Monthly  and  Annual  Summaries  for  llie  Year   1898,  Calgary,   (2)   North-West  Territories— Latitude,  N.  51'  2' 


Loniritude,  W.  1 1  4"  2'.     Height  above  Sea, 


feet. 


Month,    i 


TKSIPEBATLltE. 


Mean  Me.^.l;  |j„i,y!Me.in.   Ma.x. 


.lanuary 


February . .  i 

Marcli ! 

April  .  . . 

May 

.T'juc. .  . . 


,T„ly 

August .... 
Sopteraber . 

October 

November . 
December  . 

Year 


327 
25  C 
290 
49  4 
63  0 
67  9 
76- 9 
76  5 
67-4 
49  3 
32  6 
31-2 


94 

23-3 

32 

22-4 

6-5 

225 

26  7 

22-7 

34  0 

29  0 

45  3 

22-6 

47-6 

28  3 

48  9 

27  6 

37  1 

303 

24  5 

24-8 

12-6 

20  0 

125 

19-7 

•Jl  4     37  9 


Min. 


81 
21  5 
18-2 
4-5 
210 
350 
38  0 
3o'3 
23  5 
0  I  130 
0  I  23  2 
0     30  9 


910     30-9 


WlNTi,  DniECTION  KItOM. 
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03 
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6 

1 

1 

4 

6 

5 
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2 

3 

3 

2 
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4 

2 

2 

12 

3 

4 
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0 
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0 

8 

2 

1 

1 

6 

2 

10 

0 

3 

2 

2 

U 

4 

1 

3 

4 

0 

0 

9 

1 

6 

0 

0 

4 

4 

8 

0 

2 

0 

2 

5 

21 

13 

54 

33 

56 

Hi 


4 

17 

- 

2 

6 
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1 

14 

0 

3 

7 

0 

1 

6 

1 

3 

7 

0 

6 

6 

2 

0 

9 

3 
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2 

0 

6 

7 

•-' 

3 

7 

1 

16 

0 

1 

53 

88 

15 

11 

Force 

ok  Kain. 

Wind. 


in. 
00 


12 
44 
S3 
41 
07 
0  00 
000 


Snow. 


10-76 


1_ 

"■  1 

«  1 

in. 

20 

2 

90 

8 

15  3 

8 

61 

3 

;  s.  H  < 


iiij.. 


4 

1 

5-5 

0 

80 

0 

4-7 

34 

50-6 

II  o  :< 

::  2  1 
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Monthly  ami  A]iiiu:il  Siimin.uies   for    the  Year  IM)^,  Cliapliu,  Xuiliiwc-st  Tcrrilories— Latitude,  N.  r)0    27'; 

Longitude,  W.  lOG    lO'.     Height  above  8ea,  2202  feet. 


January ,  . 
Fubniary 
Maieli  .. 
April  ,  , 
May  ■ .. . . 
J  mil'.     . . 


July  .... 
August. .  - 
Sfiitruibt-r 
October  . . 
November 
December  . 


.Mll.NTH. 


'I'KMl'Kli.VTl'UK. 


Mean 
Max. 


ISO 
20  1 
260 
4->  !l 
(iO',1 
78  3 
82  fl 
78-4 


Mean 
Min. 


1-9 
3-5 
0-1 
28  8 
43-8 
58  3 
19  4 
4.'jl 


lii;  7  I  37!) 
4(i  (i  I  27  8 
27-5     12-4 


21!) 


20 


Mean 
Daily 
Range 


19!) 
23(i 
2)i-l 
17'1 
2G1 
20  0 
33  5 
33  3 
2S-8 
18-8 
15  1 
19-9 


23  5 


Max. 


32  0 
45  0 
370 
G7  0 
780 
95  0 
103  0 
93  0 
820 
70  0 
500 
430 


103  0 


Min.   M»'''y 
^Kange 


250 
20  0 
30 -.J 
70 
3(i  0 
450 
40  0 
37  0 
27  0 
220 
30 
23  0 


v., 


30  0 


570 
050 
(i7  0 
740 
42  0 
50  0 
C3  0 
5()  0 
.WO 
48  0 
80  0 
6G0 


133  0 


Mthly 
Mean 


81 
8  3 
12-9 
37-4 
5U-8 
68-3 
fi(i-2 
(il-7 
52-3 
372 
1!)  !) 
11  9 


36-8 


Rain. 


a 


380 


17 


Snow. 


S 


in. 

10 
.40 
130 


2-5 
5-5 
00 


2()0 


15 


1  !  0 

0  I    0 


11        0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IMoNTllLV  anil  Aiiiuiai  Suiiimai  ies  for  the  Year  1 898,  Caniiiiigtou  Manor,  North- we 

Longitude,  VV.  102"  2'.     Height  above  Sea,  


Md.NTH. 


Jaiuiary . 
February . . 
March  .... 

April 

May 1 

June ' 

July j 

August. ... 
Septi'uilier. 
()etubi'r. .  .  . 
November. 
December  . 

Year .... 


TkMI>E1!AT111E. 


Mean 
Max. 

o 

23  1 

19  3 

24  7 

47-2 

64  5 

68  8 

74  4 

721 

(14  2 

40-4 

23-2 

Mean 
Min. 


Mean 
Daily 
Kange 


3  4 

5-2 

2  4 

24  6 

35-8 

46-5 

49-2 

48  (i 

38  9 

24-4 

9-3 

0  3 


Mean 


211-5 

24-2 

223 

25-2 
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st  Territories — I>atilude,  N.  49" 
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MuNTlil.Y  uikI  Ai  nuil  Suiimmrit-.s  for  the   Year   180S,   t'lmniu'l   Isliiri)!,   Miinitolm — l/ilitudc,   N.  52    l.S' ; 

Lotii.'itii(K-,  W.  ;i7    2.'V.      llriL'lit  iilxive  Soa.  Till  fet-t. 


TBsirKu.niiii! ok  the  Am. 


DiiiKtTios  o¥  Wind  ymtu 
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■l;tiumr>- 
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43  0  I  50-2 


I 


55'6 
(i3  8 
61-7 
51  1 
3C-4 
190 
1-8 


63  3 
70  0 
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8 
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11 

11 
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18 
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12 

13 
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17 

16 
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16 

3 

13 
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12 

26 

2 
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47 

1 

79 
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MovTHLY  and  Annual  Summaries  for  ttie  Year   1898,  Channel  Island,   Manitoba — Latitude,  N.  52°  18' ; 

Longitude,  W.  97°  23'.     Height  above  Sea,  710  feet. 
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Monthly  ;uicl  Annual  Summaries  for  the  Year  189.-<,  Cartier,  Ontario — Laiitude,  N.  40    40' ;  I.ongiliiclf,  W.  HO'  50'. 

7  [eight  above  Sea,  1356  feet. 


Month. 

TkM1>K1!ATIKE 
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1 

Monthly  and  Aiiiiuil  SuuHiiarit'.s  tor  the  Year  1898,  Calvin,  Oatario — Latitude,  N.  4G"  15'  ;  Longitude,  W.  7.S    48' 

Height  phove  J'ea, feet. 
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MoNTiil.v  Hiid   Annual  Suinnmrios  for  the  Your   1898,  Cuckbuni   Islund,   (^iit^rio    -I^jitiluilf,   N.  15    57'  ; 

I-<.n;.'itiiil.-,  W.  8:J    18'.      Uei;;lit  iibovo  Seii,  GIO  feet. 
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Monthly  and    Annual    Sumnaaries   for 
Longitude,  AV. 


the    Year    1898,    Coldwater,    Ontario— Latitude,    \V.    44     38" 
79°  40'.     Height  above  Sea, feet. 
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AloN'Tiii.Y  and  Annual  Sunnnarirs  for  the  Year  1898,  Chatham,  Ontario— Latitude,  N.  42'  23';  Longitude,  W.  82°  12' 

Height  above  Sea,  595  feet. 
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07  9 
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— 
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48-6 

960 

4  0 

30-39 

90 

62-8 

Monthly  and  Annual  Sunimarips  for  tlie  Year  1898,  Cottani,  Ontario — Latitude,  N.  42^  7'  ;  Longitude,  W.  82°  45'. 

Height  above  Sea, feet. 


.Month. 


January . . . 
February . . 
March  . . . . 

April 

May 

.Tune 

July..  .. 
August. . . . 
September. 
Octol)er  . . . 
November. 
December . 

Year.  . . . 


TEMPEK.VTCnE, 


,7  a.m. 


2  p.m. '9  p.m. 


45-2 


330 
32  8 
47-9 
53-7 
(i6-7 
80.9 
84-4 
81  3 
77-6 
•lO  6 
42  7 
30-6 


274 
25-5 
38-6 
41-7 
,56  0 
06-9 
70-2 
69  1 
641 
51-2 
35  9 
261 


57  6     47  7 


Mean.  Max. 


28-3 
20-7 
39-7 
44  0 
58-4 
70-2 
73-3 
71-5 
60-2 
52-5 
37-2 
270 


49-6 


970 


Min. 


40 


Wind,  Direction  fhom 


110 


K5 


n    17 


0 

14 

2 

6 

94 

102 

- 

208 


1.52   239 


Force. 

OF 

Wind. 


99 


Rain. 


S 


in. 
2-78 

2  •.53 

3  24 
65 
11 
47 
75 
24 
99 
45 
54 
70 


32-45 


Snow. 


a 


in. 

8-5 

15-0 

10 

1-5 


T\\Ki    wis 


1-8 
7-5 

35  3 


10 


51 


1-211 
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MoN'Tiii.Y  .-111(1  Annual  Suinin.-irics  for  the  Year  ItfOS,  Conostogo,  Ontario — latitude,  N.  iX  H3'  ,  Lnngiludi-,  W 

SO'  39'.      JIei;rlit  nliove  Sen, feet. 


Tkmi'kiwti-kk. 


MuSTIl. 


•Inniiiiry 

Kfliniary 

Mnnl. 

.Xpril 

M.iy 

.Iiiiif 

.t.ily 

.\llglist 

.Scpteiiiber. . . . 

October 

N(>\'rtiil>fr 

l>i>c<!iilKr .. 


.  M)<an 
I  Max. 


Year. 


•Jit -6 

Ki  7 
:,\  2 
Ml 
74-8 
81-2 
78-3 
71  2 
53  4 


Mean 
Mill. 


Menu 

Daily   Mi'iiii. 
Kaiige 


13 

4 

Iti  2 

14 

3 

14  9 

25 

1 

18  fi 

31 

5 

19-7 

44 

8 

19-9 

53 

5 

21  3 

54 

0 

2»i  3 

54 

7 

23  li 

40 

G 

21  G 

.S8 

l| 

14  5 

215 
21  8 
34  3 
41  3 
54-7 
64-2 
081 
{!6-5 
60  4 
46-2 


Max. 


45-4 
47-9 
01-8 
67-3 
70-3 
84-7 
92-7 
89-7 
89-7 
81-2 


Mill. 


15  2 
8-0 
11 
120 
310 
41  0 
.•»5  0 
41  0 
32  5 
25  0 


W|M>,    DlRKlTIO.V   KROli 


'A 


fa 

'A 


Pd 


00 


M 


^ 

X' 


>     55 


f^MiriiKli 
Skv. 


A  I      — !      ^1 


SVMH. 


<    \c  ■_■  i  H 


69  f.7 

73j  80 

51 '  M 

2H  29 

I 

36  53 

32!  38 

I 

15'  21 

34:  40 

I 

30  2<i 


1:1: 

54|| 

4 

2!l'l 

^|! 

27; 

111! 
12!' 
21 

41 


t  711 
U  15 
3  17 

0  93 

1  81 

2  .^T 

0  65 
2  56 

1  51 
5  IS 


31 

2 

g! 
2 
7 
■I 
2 

6 

3 

10 


10-0 
16-5 


I 


iMoNTiir.Y.and  Annual  Summaiics  for  the  Yojir  1898,  Co]lini»wood,  Ontario— Latitude,  N.  4  1"  30';  longitude,  VV, 

SO'  1.0'.      IleiKlit  above  Soa, fcot. 


MoXTll. 

TKSirEHATl-RE. 

Kain. 

Snow. 

i 

a 

2 

i 

8 

<; 

m 
E 

U 

Mean 
Max. 

Sir  Sim... 

Min. 

Mthly 
Range 

Mthly 
Meai>. 

S 
< 

1 

0 
0 
0 
4 
8 

12 
5 

10 
8 

12 
0 
0 

S 
< 

1 

1 

3 

JS 

.Iallual*^-                                               .... 

27-9 
30-3 
44-4 

40-5 

1 

61-0 
72-6 
j  77-0 
733 
710 
56-4 
41  0 
32  6 

15  0 
15-9 
28-2 
32  1 
45-7 
55-8 
59-9 
58  4 
.50  4 
43  0 
3Q-4 
18  2 

12-9 
14-4 
16-2 
14-4 
15-3 
10  8 
17-1 
14  9 
14  6 
12-4 
10-6 
14-4 

0 

38-0 
530 
63-0 
63-0 

79  0 

88-0 
91-5 
83  5 
91  0 
770 
64  0 
44-0 

0 

16-0 

8-0 

8  0 

15-0 

30-0 

35-0 

42-0 

47-0 

41-0 

280 

17-0 

6  0 

0 

54-0 
61  0 
55-(, 

48  0 

49  0 
530 
49-5 
36  5 

50  0 
19-0 
47  0 
.Vl  0 

0 

21-5 
23-1 
36  3 
39  3 
53  3 
64-2 
68-5 
65  9 
63-7 
49-2 
35  7 
25-4 

In. 
0-00 
0-00 
R 
1  24 
1-76 
1-94 
020 
3-3!P 
2-14 
4-85 
000 
0  00 

in. 

Fcbniary 
M.ircli 

.\liril.                                                           

.Mav.                                                                . 

.... 

• 

.IlllH* 

.... 

.lulv 

1 

.Vugust  .  . 

SepU'iiibtT 

i 

October 

1-0 
90 

1 
2 

Novenilier                                                

1 



"'\"" 

Y.-.ir 

1 
14-5 

1 

91-5 

loo 

107-6 

455 

15-52 

:>'.> 

Meteorological  tables. 
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Monthly  and  Annual   Summaries  for  the  Year   1898,  CoUingwood   (2),  Ontiirio— Latitude,   N.  44"  29' ; 

Height  above  Sea, feet. 


.laiiuary 
Fi-hni:iry  .  , 

Mai-cii 

Ai.ril 

M.iy      .    . 

•lime 

.Inly 

August  . 
SeptpmlMT. 
OctolxT.. . . 
N(tvciiil«'r. 

DccOlllixT  . 

Vf'iir. . 


Longitude,  W.  •'^0 


Month. 


Tempeuatubb. 


Mean 
Max. 


26  .5 
2G  6 
43  8 
4B-7 
lil-5 
73-3 
79-8 
7.9-7 
72-2 
560 
375 
2G-9 


Mmm 
Max. 


13-8 
13  3 
21-8 
270 
42-7 
551 
581 
55  0 
4C-8 
38-8 
26-6 
120 


Mean  I 
Ilailyl  Max. 
Range 


17-8 


430 

520 
650 
04  0 
770 
850 
920 
850 
90  0 
770 
620 


40- 


92  0 


H-7 


000 
040 
580 
.56  0 
470 
450 
530 
40  0 
500 
55  0 
520 
470 


109  0 


20-2 
19-9 
32  8 
.37-3 
52  1 
01-2 
090 
65  6 
.59-5 
47-4 
31  6 
19  9 


43  3 


i;.\ix. 


Mi      jMthly  Mthlyl 
"*'"■  iRangc  Mean' 


0  00 
000 
104 
1-91 
2-62 
1-82 
0  41 
3  05 
3  49 
5  17 
3-20 
000 


23-31 


80 


Snow. 


< 


70 


153 


s 

V 

C5 

fa 

<! 

G 

1 

0 

9 

0 

0 

5 

0 

1 

4 

2 

0 

1 

5 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

5 

0 

1 

0 

0 

2 

9 

0 

a3 

23 

2 

0 
0 
2 
0 
3 
4 
0 
0 
5 
0 
0 
0 

20 


MoxTni.v  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Clontarf,  Ontario —Latitude, N.  4.5'  2.S' 

W.  77°  9'.     Height  above  Sea,  feet. 


Longiturle, 


•lanuury 
February .    . 

March 

April 

May 

.Tune 

.Tnly 

August 

September . 
October .... 
November. . 
December  . . 

Year  . . 


Month. 


Tkmi'ek.vtche. 


Mean  I  Mean 
Ma.\.    Min 


22  3 

1-2 

29-0 

8-4 

47-5 

23-3 

55-3 

26-5 

09-0 

43-7 

77-9 

520 

820 

53-8 

.77 -0 

53-0 

73-8 

49-2 

500 

.300 

41-1 

23-6 

27-5 

71 

Meat! 
Daily 
Range 


23-5 
200 
23-6 
28-8 
25-3 
25-9 
28-2 
23-4 
240 
19-4 
17-5 
20-4 

23  4 


^I-l*«"-K 


38-5 
49-5 
.59-5 
71-5 
830 
88-5 
94-5 
80  0 
910 
IT'^ 
62-0 
44-5 

94-5 


35-8 


71-3 
70  3 
01  9 
62-5 
57-2 
50  3 
00  8 
47  3 
00-3 
57  9 
.57  0 
64-8 

130-3 


Mthly 
Mean 


10-6 
18-7 
35  7 
40-9 
56-3 
64  9 
67-9 
65-3 
61-5 
46-3 
32-4 
17-3 

43-2 


Rain. 


S 


m. 
000 
0  05 
0-78 
0-56 
3-34 
2-79 
114 
3-99 
3-99 
33-3 
0-44 
0-30 


20  71     87 


Snow. 


in. 

30-0 

29-0 

0-5 

7-3 


2-0 
13  3 
39-5 

121  0 


0 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

6 

0 

9 

0 
0 
2 
0 
3 
2 
4 
8 
6 
1 
1 
0 
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MdNTiit.Y  and  Aiinuiil  Suinmiirics  for  the  Year  1898,  Chicoutiini,  Qui-bec — Lntitucle,  N.  40'  48' ;  Lonjiitudi-.  W 

71    "i       1 1 i'i;»ht  above  Sen,  150  feet. 


Tk.«pkkati're  ok  thk  Air. 


KrilKITUiX  UK  WiM.   MtoU 


MliNTII. 


B 


S 


.Ianu.ir> 
Fi'liruary . . 
Manh 
A  pril    . . 

May 

•Tiinp. 
July.. 

August 

Si'pt<-nibor. 

Kctiiln-r 

N<>vi*ml»or  . 
IltKrc'inlxT. . 

Ye«r 


:t  :i 

12  I 

-7  ■  r» 
.(i;  2 

.•.r4 

.VI  L' 

irt  r> 

.•.S-4 

>^^ 

12  it 

28  9 

9  G 


37-3 


17  r, 

239 
39  0 
48  2 
(>2  9 

71  !i 
711  7 
(iS  7 
Cl  8 
51  o 

;6-8 

211 


c 

J 

II 

1 

o 

» 

« 

n 

0 

280 

31  8 

0 

3 

23  B 

39-4 

16 

1 

22  9 

51  9 

24 

2 

240 

68  1 

40 

0 

22-9 

90  9 

46 

« 

25-3 

84-5 

52 

3 

24  4 

90-4 

4S 

0 

20  7 

84-4 

41 

3 

17-5 

85-5 

34 

3 

17-2 

76  2 

21 

0 

15-8 

551 

1 

9 

230 

45  9 

22-2 

90-4 

M 
^ 


349 

32  0 

5  4 

3  8 

23-5 

33-9 

37-9 

39  0 

320 

19-9 

2-5 

32  0 


II 

0 

4 

0 

10 

0 

6 

0 

7 

0 

9 

0 

2 

0 

5 

0 

15 

0 

9 

0 

9 

0 

7 

34'9    I    0     91 


» 

o: 

&■ 

fi 

z 

0 

40 

0 

10 

0 

39 

0 

28 

0 

16 

0 

30 

0 

21 

0 

13 

It 

27 

0 

11 

1 

C 

0 

31 

0 

41 

0 

7 

0 

19 

0 

29 

0 

17 

0 

31 

0 

11 

0 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

16 

0 

39 

0 

10 

0 

8 

0 

34 

0 

30 

0 

11 

0 

22 

0 

30 

0 

5 

0 

38 

0 

31 

0 

16 

0 

26 

0 

288 

1 

152 

0 

308 

0 
0 
26 
31 
17 
II 
21 
23 
23 
21 
10 
12 

195 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Chicoutiini,  Quebec — Latitude,  N.  46'  48';  Longitude,  W. 

71'  5'.     Height  ab(>\e  Sea,  \i'>0  feet. 


FOBCR  OK  M 

! 

"IXD. 

Cloi-iikii  Sky 

K.VIN.         1 

Snow. 

1 
a: 

u 
a; 

B 
3 
.S 

H 

i 

i 

s 
< 

a; 

Month. 

t 

-    i 

2 
a 
< 

< 

Co 

c 

5. 

S 
a 

s 
d, 

a 
d. 

1 

o 

S 

OD 

1 

"3 
d 

i 

"3 

'<2 

% 

% 

% 

% 

in. 

in 

.J.-jnuary 

Fi-l«riiary 

11    II 

II 

71 

59 

55 

62 

12-8 

6 

6 

9, 

TIT       TIT 

III 

88 

80 

83 

84 

26-0 

9 

1 

10 

March 

April 

May 
.Tuiii' 

III        III 

II 

63 

52 

49 

55 

8-2 

2 

1 

11 

?, 

TI 

III 

II 

45 

47 

50 

47 

4-8 

3 

1 

8 

3 

111 

IV 

II     , 

6t 

6(1 

64 

63 

3-98 

10 

0 

10 

? 

III 

TV 

III 

60 

03 

54 

59 

3-72 

12 

•1 

13 

2 

2 

.Tuly 

II 

111 

II 

61 

52 

52 

55 

275 

11 

7 

1 

4 

Augu.-it. 
Septi-mlx-r 

1 1 

HI 

I 

70 

75 

57 

69 

3  49 

11 

4 

1 

III 

IV 

II 

72 

83 

62 

72 

4  31 

11 

1.-. 

Octolier  .... 
XovemlKT 

1 1 1 

1  \ 

1 1 

Ci  I            74 

69 

69 

1-91 

t'p 

2 

14 

1 

III 

II 

III 

85 

81 

63 

76 

10  3 

3 



13 

DicemU-r    . 

iir 

'  ni 

n 

77 

"2 

49 

66 





10 

6 

Vrnir 

,    2  7  i    3-2 

2-2 

69 

66 

59 

65 

1 

1" 

1 

124 

1 

1 

1 
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Monthly   and   Annual   Summaries  for  tlie   Year   l.SKS,   C'apo   Magdalen,   <^»uebcc — Latitude,    N.    ID"  IC  ; 
Longitude,   W.   05°  20'.      Height  abo\e  Sea,  feet. 


Month. 


TEMrEHATl'KR. 


||7  a.m.'2  p.m.|!l  p.m. 'Me: 

{ill 


an.  I  Max. 


I 


.lamiary . . 
Febr.'ary. 
March  . . . 

.April 

May  

.hiiie 

July 

.\iigiist . . . 
September 
0<t..licr. .. 
November 
DecemlxT 

Year . . . 


■ 

1-3 

70 

6-7 

5  4 

11-7 

)C1 

15-5 

14-7 

20  4 

30-5 

29-7 

29  1 

330 

.36 -3 

34  1 

34  4 

47-7 

48  it 

40  G 

47-5 

.V)  4 

50  9 

53  7 

549 

lj'27 

03-5 

CO  5 

61-8 

Gl  0 

Gl-3 

59  4 

00-3 

4ilil 

52-7 

521 

51-7 

to-1 

42-2 

400 

40  9 

32  1 

34-7 

33  1 

33-2 

IfiO 

19-6 

18-4 

18-3 

30-5 

391 

37-5 

377 

77-0 


Min. 


27  0 

120 

SO 


23  0 


Wixn,  UlliKCTIO.V  KliOM 


^ 

!5 

W 

aj 

^ 
w 

^ 

0 

4 

7 

" 

30 

1 

0 

41 

4 

G 

11 

4 

18 

1 

1 

.32 

5 

2 

2 

2 

28 

1 

1 

3G 

2 

7 

10 

2 

15 

0 

0 

37 

0 

5 

3 

!l 

15 

5 

■i 

3G 

3 

2 

2 

9 

19 

0 

0 

30 

2 

2 

1 

0 

IK 

1 

0 

46 

1 

« 

3 

5 

23 

4 

3 

35 

1 

0 

2 

4 

14 

5 

2 

43 

3 

(i 

3 

3 

18 

2 

0 

44 

1 

15 

8 

4 

10 

1 

3 

.34 

1 

8 

2 

0 

31 

1 

G 

34 

23 

57 

54 

42 

245 

22 

26 

448 

10 

7 

IC 

17 

10 

25 

23 

19 

19 

3 

8 

10 


178 


FoncE 

OF 

Wind. 


Rain. 


< 


15-71 


Snow. 


in. 

21-5 
3-5 
5  2 
19 


.37-31 
40  5 

109-9; 


c 

^   ,  «    C    "^  JS 


: 

5| 

3 

0 

0 

5' 

4 

2 

0 

2, 

G 

1 

1 

2i 

0 

3 

2 

3 

5 

2 

3 

5 

2 

0 

3 

2 

2 

4 

X 

3 

5 

4 

9 

2 

0 

10 

3 

3 

1 

9 

3 

0 

0 

33 

.39 

3S 

15 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  189S,  Cape  Chatte,  Quebec — ].,atitude,  N.  49    G';  Longitude, 

W.  66°  4.5'.     Height  above  Sea, feet. 


Month. 

Tempehature. 

WiNP,  Direction  from 

Force 

ov 
Wind. 

KAI^ 

1 
Snow 

»; 

.3 
-^ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

4 

0 
8 
4 
2 
3 
4 
3 
5 
0 

3:^ 

i 

2 
< 

0 
0 

1 

3 

1 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 

10 

u 

7  .a.ni. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Max. 

Min. 

7 
3 
1 
4 
5 
4 
1 
0 
1 
2 
0 
3 

37 

'A 

4 
1 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
2 
4 
9 
7 

35 

15 

.52 

7 

24 

15 

5 

3 

7 

0 

10 

12 

4 

166 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

CO 

1 
1 

0 
0 

1 

0 
3 

1 

3 

0 

8 

1 

4 

4 

10 

13 

10 

17 

14 

9 

27 
13 
27 
20 
11 
10 
29 
34 
23 
25 
19 
30 

268 

1 
1 
0 
5 
1 
5 
0 
0 
4 
9 
2 
15 

43 

i. 
3 

30 
12 
52 
2!) 
48 
53 
47 
34 
37 
21 
22 
26 

411 

S 
i 

a 
^ 

2- 

6 
< 

1 

S 

< 

03 

q 

6 
3 
2 
2 

1 

5-8 
14  0 
20  4 
.32  9 
44  3 
.53-3 
590 
59  3 
50-5 
.39  9 
32-0 
17-3 

7-0 
18  4 
30  4 
37  0 
48  C 
.57-5 
G3-8 
01  0 
52-1 
42  4 
34  1 
18-7 

0  4 

0  4 
10-2 
28-8 
34-7 
46-5 
55-4 
61-4 
00-4 
.51-0 
411 
32-8 
17-8 

29-0 
330 
46  0 
40-0 
74  0 
05-0 
78-0 
70  0 
70-0 
67  0 
.59  0 
390 

10  0  , 

in. 

in. 

0 

Feln-uary  . . 
.March  .... 

April 

May 

10 
29 
34 
46 
55 
61 
GO 
.50 
41 
32 

1 
1 
5 
G 
4 
0 
3 
8 
0 

5 
8 
17 
24 
45 
50 
49 
38 
29 
15 
6 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(1 

( 

1 
3 
3 

7 
7 
6 
5 
6 
7 
4 

n 

0 

0 

1  44 

2  74 
2-09 
2-65 
1-48 
216 
1-03 
R 

0 

1 

•i"iy 

An-fust 

September. 
October.... 
November . 
December  . 

1 

9 

1 

0 

» 

0 

1  i  19 

3 
5 

II 

17  6 

1 
18 

7 
116 

0 

— 

— 

— 

Year .... 

.30-3 

39  3 

37R 

37-7 

78  0 

16'f> 

4 

1") 

1.10 


MRTKOKOLUdlCAI.    TAllLKS. 


Mom  iii.v  mill  Annual   Suiiiiniii-ics  for-  llio  Yfiir  1S',(8,  t'upe  Norman,  NcNvfuundland      I>iilitiiil<-,  .")l    .'W  ;   l/Oii;{iliiili>, 

W.  fifj    ;"i"J'.      Ileiijlit  hImivo  Si-a, feet. 


Month. 


.I.iiiiinry .. . 
Ki-l.iuai-y  .. 

March 

April 

Miiy...       . 

. I  line    

.Iiily 

AllgUHt    . 

Si'ptenilier. 

Oittibcr 

November. 
I)i!Ceiiilier.. 

Year . . . . 


7  luiu.  2  p.ni.  9  p.m.  MeAii.  Max.    Min, 


TKMrKll.\Tl-KK. 


11 
12-8 


30 
KiC 


21-5  25  7 

22-9  !  30  .5 

354  40  5 

441  '  49  U 

541  581 

I 

530  58  7 

45-9  50-7 

35-4  '  390 

28  0  -MS 

18  8  l!»-8 


2-5 

14-3 

21-7 

27  2 

311     35-3 


35  fi 
430 

52  4 

53  e 
4C-4 
37-2 
30  0 
20  1 


32  0 


2-4 

14  5 
22-7 
26  y 
.SG  7 
44-9 
54  2 
54  7 
47  4 
37-2 
29-7 
19  7 


WlNP,    DiKKCIIoN'   KIIOM 


32'G 


300 
350 
350 
40  0 
55  0 
GOO 
C5  0 


26  0 
140 
4  0 
IBO 
180 
35  0 
44  0 


74  0 

1 
400 

08  0 

350 

570 

30  0 

52  0 

50 

35  0 

50 

74  0 

250 

/5 

H 

2<.l 

0 

2 

27 

>) 

3 

2<) 

3 

6 

24 

5 

11 

17 

24 

7 

11 

9 

18 

15 

4 

11 

18 

8 

C 

13 

7 

0 

20 

2 

6 

20 

3 

10 

10 

1 

5 

236 

75 

85 

1  :; 
7  13 
0     13 


1 

7 
12 
2 
14 
6 
8 
3 


69 


^ 


\ 

56 

5 

IS 

20 

14 

21 

22 

16 

17 

24 
•Hi 

11 

34       5 
36  I  13 


1      30      14 


80   243 


9 
37 


243 


Imihik 

OK 

Win  I.. 


li.MN. 


a 
< 


in. 
000 
0  .31 
0  80 
0  !»9 
0  62 
2-28 
0-47 
3  32 
2  69 
1-57 
1-80 
0  18 


14  93 


.Snow. 


e 


in. 
101 
3-9 
3-8 
60 


■S  At' 


26  57 


MoNTiii.v  aiiil    .\nnual   Siiiniiiaries   for  the  Year  1898,  Donald,  British   Oolunihia — Latitude,    N.   51°   28'; 

lx.ngitude,  W.  117'  11'.      Height  above  Sea,  2090  feet. 


MctNTII. 

TKMrEllATURE. 

Rain. 

Snow. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean' 
Daily'  M.ax. 
Range 

Mill. 

MtlilyMthly 
liange  Mean. 

i 

Q 

< 

i 

1 

1 

i 
3 
< 

•0 

B 
3 

e2 

<■ 

" 

. 

» 

„ 

in. 

in. 

January. 

18  0 

23 

15-7 

32  0 

14  0 

46  0     10-2 

000 

0 

16-7 

12 

0 

0 

0 

0 

30  9 
.37  3 

141 
13  8 

168 
23-5 

400 
44  0 

10 

8  0 

410     22-5 

52  0     25  r.  ' 

009 
000 

1 
C 

51  6 
4-2 

8 
3 

'    2 
1 
I    3 

3 
0 

0 
0 

0 

March -    - 

0 

55  8 
6(!  7 

,  70  0 

277 
34  6 
427 

281 
321 
27  3 

73  0 
860 
880 

170 
270 
33  0 

.50  0 
69  0 
550 

41-8 
607 
66-4 

0  07 
0-59 
1-88 

1 

4 
4 

3 
2 

1     1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

May 

0 

0 

.Inly                                                                   

77  4 

44  0 

$?  4 

a3  0 

34  0 

.59  0 

60-7 

115 

9 

0 

0 

0 

0 

August 

86  5 

400 

40  5 

97  0 

a'i  0 

02  0     66  2 

108 

2 

3 

0 

0 

0 

C6'4 

357 

307 

830 

24  0 

."i9  0 

51  1 

120 

5 

1 

9, 

9 

0 

0 

Ootober. .                                                                 . . 

4'.t  1 

28-5 

20-6 

680 

16  0 

420 

38-8 

0  .59 

6 

9-4 

2 

1 

1 

0 

0 

November                                                            

»)  2 

17  8 

12-4 

440 

20 

420 

240 

0-46 

3 

20-7 

14 

0 

1 

0 

0 

18  6 

1-9 

16  7 

410 

21  0 

62  0 

10  3 

000 

0 

'  19  5 

13 

0 
17 

0 

7 

0 
0 

0 

Year .              . 

24-7 

97  0 

"21  0 

1180 

38-2 

711 

34 

1221 

1 

.52 

0 

METEOROLOGICAI-  TABLES. 


Ml 


Monthly   .aiirl  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,   Duck  Lake,  North-west  Territories — Latitude,  N.  .")2°  .54' ; 


Longitude,  W.  lOG    9'.     Height  above  Sea, 


feet. 


Month. 

'J'F.MI'EKATIRK. 

1 

( 
K.MN. 

1 

1 

,Sn(1\v. 

1 

i 
3 

a: 

.Mean 
Max. 

.,          Mean 
MN.'"   »»">' 

Max.     Min. 

MthlyMthly 
RaiiKi^jMean. 

s 

1 

Amt. 
Days. 

1 
"a 

^ 

i 

.5 

i 

1 

» 

o                o 

!             1 

o 

in. 

in. 

.laimary 

■  ■  ■ 

Kehniary 

Miirdi    

April    

May 

.Tune 

529 

281 

24"8 

71-5 
800 

■200 

515 

405 

R 

1 

n 

:< 

II 

G4'C 

371 
441 

27-5 

245 

555 

50-9 

1-45 

3 

n 

fl 

9, 

0 

08-3 

24-2 

87-5 

21-5 

CO  0 

56-2 

2-76 

8 

2 

0 

3 

1 

•Inly 

75  1 

50  5 

24  6 

92  .5 

31-5 

61  0 

62-8 

1-78 

9 

0 

0 

4 

2 

August 

708 

48-3 

22  5 

&5-5 

370 

48-5 

.59  C 

1-84 

7 

0 

0 

2 

2 

■September 

G2  9 

370 

253 

83-5 

24  5 

690 

50  2 

1-54 

4 

0 

n 

0 

0 

Oetober 

42-7 

24  G 

18  1 

640 

130 

510 

.S3  G 

0  97 

3 

2-2 

2 

0 

0 

- 

(1 

NiivemlM-r 

1  23-9 

7  3 

16B 

500 

31  0 

81  0 

15  6 

R 

5-3 

3 

'0 

0 

•2 

0 

!  18-8 

2-4 

21-2 

43  5 

42  0 

850 

21-2 

000 

0 

0-5 

1 

0 

0 

2 

0 

Year 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year   1898,  Dalhousie,   New   Brunswick— Latitude,  N.  48°  4' ; 

Longitude,  W.  6G°  22'.     Height  above  Sea,  39  feet. 


Month  . 


.lanuary. 
Feliniary 
M.ireli  .... 

April 

.May 

.lune 

.Inly 

August 

Septenilter . 
OcIoUt.  . . . 
XoveniluT  . 
December.. 

Year    .. 


Tempkhatire. 


Me.an 
Max. 


Mean 
.Min. 


15-8 
25-4 
3K  il 
43  4 
57  4 
G51 
72  0 
fi,S-9 
5HC 
.50  9 
3S  5 
25  G 


(Mean 
I  Daily 
iKangt 


10-8 

4-2 

15  3 

23  0 
37s 
45-4 
52-5 
.51-9 
42-7 
.S4  3 

24  1 
CG 


Mean. 


Max. 


Min. 


2(i  (i 
21  2 
23  0 
20-4 
19  6 
19-7 
201 
170 
15-9 
16-6 
14  4 
190 


19  5  i  .370 


■5 

300 

■8 

."WO 

•1 

470 

2 

550 

■6 

71-5 

•2 

7G  0 

■5 

830 

•4 

7fiO 

•7 

73  5 

'G 

710 

2 

54  0 

>1 

390 

'0 

830 

a5o 

28-5 
30 
00 
220 
37  0 
43  0 
45  0 
290 
24  n 
H  II 
160 

^■0 


Wind,  Direction  from 


H 


8 

16 

9 

20 

18 

20 

3 

7 

9 

14 

10 

7 

141 


0   0 

0  ,  0 


10 
14 
13 
10 
16 
21 
29 
23 
12 
22 
14 
24 

208 


23 
38 
24 
20 
18 
28 
29 
30 
15 
24 
22 

315 


Force 
ov 

Wl.ND. 


1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

2. 

1 

1 

11 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.  10 


Raik. 

< 

03 

1 

in. 

0  00 

0 

000 

0 

0-.50 

3 

0-65 

4 

1  61 

8 

3  69 

10 

3  26 

11 

1-97 

13 

240 

15 

2-89 

10 

1  91 

8 

006 

1 

18-94 

82 

Snow. 


g 


in. 
46-5 
29  0 

30 
125 


9-5 
9  5 

110  0 


O  E^ 


0 
0  0 
0  0 
0  0 
0 
0    "I 


1:52 


MKTKOROLOr.lCAL     TAHLKS. 


MoNTiii.v  iind    Aiiiiii:il    Siiiiiiimrios   for  tho   Yi'iir    1898,    Doseronlo,   i  tniario      K'liihuli 

\V.   77'  A'.     H.-iiU'litnl«iv(<. Sen,  201  feel. 


N      t  I      I  r  ,    l,..n.'ilmlc. 


TKUI'KltATl'ltK  >» 

THK  Am. 

WlNIi,  1) 

RKITION  KBOM 

MoMH. 

1 

1 

X 

(Si 

■' 

1 

1 

1 

! 

' 

d 

1- 

e 

s 

c. 

1 

1 

1 

B 

^ 

p4 

Of 

&■ 

is 

e 

O 

= 

= 

o 

o 

o 

- 

e 

o 

= 

■laniiary 

1H-2 

250 

20-2 

20-8 

290 

12  6 

16  4 

ant, 

l.l  ."i 

1 

1 

4 

26 

3 

8 

17 

14 

7 

Ki-hniiiry 

... 



... 

.... 

Marcli. . 

36-6 

45-7 

38  K 

41  I 

48  8 

33  4 

164 

58-8 

22-5 

1 

2 

11 

25 

0 

2 

17 

17 

3 

April 

39-G 

5S-3 

43  3 

45-2 

55-6 

34  6 

21  0 

71-8 

19  5 

0 

6 

U 

24 

0 

3 

21 

22 

3 

May                                                .        .1 

r>3-3 

64  1 

5r>  4 

57-7 

67  0 

48  3 

18-7 

80  6 

340 

0 

7 

10 

30 

0 

5 

35 

6 

0 

1 
.Mine 

C3-7 

75  3 

64  !t 

07  0 

780 

571 

209 

87  8 

45  0 

0 

0 

3 

27 

0 

7 

m 

2 

1 

.Inly 

69  8 

830 

70  4     73  2 

85-8 

60  6 

25  2 

950 

42-5 

0 

4 

7 

25 

2 

8 

36 

7 

4 

AugviHt. . 

67  3 

70  5 

6!)  2  ,  711 

81  9 

60-3 

21-6 

89  6 

46  0 

0 

I 

6 

12 

4 

8 

35 

5 

13 

Septeinlx-i- 

5on 

727 

615     63-4 

74-6 

52-3 

22  3 

94  6 

32-5 

2 

2 

2 

IG 

6 

10 

30 

9 

13 

t)ctol»r 

4n  s 

r.'i  ■  5 

48  3     49  2 

D7-7 

40-6 

17  1 

57  7 

406 

2 

5 

11 

34 

0 

6 

18 

16 

1 

NoWllllxT  .                                                 

;<■_'  L' 

40  6 

36  0  1  35-2 

436 

26-7 

16  9 

57  5 

80 

0 

6 

4 

26 

3 

8 

24 

19 

0 

Peconil)*»r                                

22-6 

27-8 

24  3 

231 

31  5 

14-7 

16  8 

46  0 

12-5 

2 

5 

13 

13 

2 

17 

36 

5 

0 

i 

MoNTHi.v   iitil    Annual  Summaries  for   the   Year  1898,   Deseronto,   Ontario— Latitude,   N.    44'    11';  Longitude, 

W.  77°  4'.     Height  above  S,  a,  ^Oi  f.-et. 


■ 

; 

1 

Velocity  ok  Wi.sn. 

Clouhkd  Sky. 

Ka 

.V. 

S.vow.       1 

1 

1 
"o 
6 
2i 

i 

"o 
6 

i 

< 
•s 

K 

9> 

•B 
B 
3 

"o 

d 
55 

^ 

.Month  . 

H 

?i 

c. 

B 

es 

B 

i 

4^ 

■5 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

e 
s 

JZ 
2 

% 

% 

in. 

in. 

.laniL-iry. 
Februar)' 

7  1 

8-4 

70 

61 

54 

59 

58 

2-86 

5 

20-6 

11 

3 

0 

0 

1 

0 

■■■■?■ 

10-4 
8-9 

120 
10-4 

9  2 

7-8 

34 
34 

38 
37 

44 

29 

39 
33 

2M 
1-91 

8 
6 

2 
0 

3 
0 

1 

0 

1 
0 

n 

April                                 

•1 

1 

1 

May 
June..    . . . 

8'9 

lO'l 

7-8 
6  5 

47 

41 

39 

42 

410 

13 

1 

0 

0 

5 

0 

^  2 

10  9 

.% 

32 

30 

33 

3-76 

15 

.  .      .  . 

0 

0 

0 

5 

0 

.luiy 

7  0 

9  6 

61 

22 

27 

17 

22 

1-46 

10 

0 

0 

0 

5 

I 

.■\iigusi.    .                                  

RepteniixT. ...                          

63 
66 

81 

5'4 

36 

38 

29 

34 

4-53 

12 

u 

0 

0 

3 

1 

98 

55 

32 

35 

20 

2!l 

s-.w 

8 

1 

!     0 

0 

0 

2 

3 

October         

9-7 
8-7 

11  6 
11  7 

10  3 
9-8 

SO 

48 

49 
47 

48 
47 

4'.l 
t7 

1  1.1 

2  3'.' 

8 

1 

1 

0 

1 

2 

0 
0 

I 
0 

1 

Nm-emlxT 

6  1 

6 

0 

l)«>ccnil>'T 

it  1 

10  1 

8-7 

63 

56 

47 

55 

U!»7 

4 

13-9 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

Year 

METEOROLOGICAL  TAHLES. 


13:5 


Monthly  and  Annual  Suiiiiuaries  for  tlie  Year  18'J8,  L>i<;liy,  No\a  Scoiia— Lalituilc,  4r  .'W 

W.  65°  46'.     Height  above  Sea,  40  feet. 


jOllJ^itUlIc, 


Month. 

TEMPKR.4qUKK. 

WlNl>,  11 

IHKOTION 

■HO.M 

IJLOUDKI) 

Sky. 

Uain. 

S.vow.   1 

7  a.m. 

2  i).m. 

9  p.m. 

Mean. 

Max. 

Min 

^ 

c4 

H 

02 

a; 

?=■ 

-A 

05 

1 

1 

< 

^ 

° 

<■ 

o 

» 

' 

' 

% 

7. 

in. 

-| 

1    !. 

-1- 

1 

J.inuary 

10  11 

261 

22 

2 

22-6  r45  0 

10 

13 

26 

0 

3 

4 

13 

16 

3 

0 

45 

52 

48 

010 

1 

24  0      5     I 

Felirnary  .... 

a;  2 

32-4 

28 

1 

28  7      440 

12  0 

5 

11 

13 

12 

2 

13 

9 

7 

0 

63 

46 

58 

0-50 

2 

150     3 

.Manli '< 

301 

43-3 

33 

1 

34  !)  ;  54  0 

21  0 

10 

24 

0 

3 

3 

27 

9 

0 

0 

j  33j  33 

44 

290 

7 

1 

10    2; 

Aiinl 

30  3 

46  1 

36 

8 

390 

650 

200 

3 

29 

5 

1 

0 

0 

10 

30 

0 

60   52 

54 

0-8(1 

1 

5  II     :; 

May 

47  5 

(»  6 

49 

0 

51  6 

770 

37  0 

6 

14 

1 

5 

5 

4 

29 

14 

0 

1  35    15 

31 

1-80 

4 

:    . 

June 

o.")  0 

U4-5 

54 

4 

571      750 

47  0 

2 

16 

3 

2 

0 

2 

20 

33 

0 

1  .581  38 

35 

210 

8 

1    5  . . 

J.ily 

GOO 

730 

60 

9 

63-7     830 

.500. 

1 

9 

2 

1 

0 

16 

27 

22 

0 

54    35 

38 

1-80 

4 

1 
1  ■ 

1 

6    1 

August 

61-5 
54-4 

720 
64-2 

63 
56 

7 
8 

65-2     82  0 
57-5  '  82  0 

47  0 
400 

3 
2 

2 
12 

0 
2 

0 
2 

3 
0 

15 
15 

39 
30 

19 
15 

0 
0 

74 1  37 
j  54    29 

59 
44 

1  26 
400 

6 
7 

1 
I 

2 

September.  . . 

. 

3  .. 

(October 

44-4 
40-4 

55-5 
45-6 

49 
41 

2 

4 

490     l>8  0 

34  0 
230 

5 
3 

12 
16 

5 
6 

8 
0 

0 
0 

21 
12 

7 
10 

20 
31 

0 
0 

46J  56 
62:  65 

52' 
73 

6-30 
700 

7 
7 

3 
3 

November  . . . 

42-2 

56  0 

0-5 

1 

December..  . . 





— 

- 

... 

— 

Year 

...j     ... 

1 

1 

1 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year   1898,   Enderhy,   British  Columbia — Latitude,  N.  50'  32': 
Longitude,  W.  119'  7'.     Height  above  Sea,  1180  feet. 


1 

Tempehatibk. 

Rain. 

Snow.    | 

Month. 

1 

i 

0 

1 

£ 

Mean!  Mean 
Max.    Min. 

Mean 

Daily  •  Max. 
Range 

Min. 

Mthly 
Mean. 

Mthly 
Mean. 

s 
< 

1 
Q 

4J 

E 
< 

00 

1 
3 

" 

0 

0 

- 

0 

' 

in. 

in. 

January 

29  5 

11!  1 

13-4 

35  0 

3  0 

38  0 

22-8 

000 

0 

30-7 

15 

0 

4 

0 

II 

February 

.•i7-6 

21  7 

15  9 

46  0 

9  0 

37  0 

297 

101 

6 

17  0 

10 

0 

5 

0 

0 

42-8 
liO-4 
745 

21-6 
311 
388 

21-2 
29-3 
357 

.50  0 
720 
850 

4  0 
21  0 
27  0 

46  0 
510 
580 

32  2 
45  8 
56  6 

0-86 
0-42 
161 

3 
4 

5 

4-5 

9 

1 
0 
0 

2 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

April                                                                      

0 

M.-vy   

1 

74-2 
80-4 

46  2 
49-4 

28  0 
31  0 

noo 

910 

:wo 

36  0 

520 
55  0 

(M)  2 
64-9 

3-95 
2-51 

8 
11 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

July 

6 

August 

88-2 

514     36  8 

97  0 

400 

57  0 

69-8 

0  60 

3 

0 

0 

0 

3 

September 

70  9 

40  6  1  30-3 

86  0 

32  0 

54  0 

55-8 

1  25 

7 

0 

0 

0 

2 

54  2 
41  7 

30  5  i  23  7 

62  0 
64  0 

20  0 
100 

42  0 
540 

42  4 
33-3 

1-98 
000 

6 
0 

27  0 

13 

0 
0 

20 
0 

0 
0 

0 

November 

24-9 

16  8 

0 

December.    .    . .   

32  3 

16-8 

15-5 

46  0 

00 

46  0 

24-6 

100 

2 

8-2 

7 

0 

1 

3 
34 

0 
0. 

0 

Year                                 

24-8 

97  0 

~3  0 

1000 

44-8 

15  19 

55 

87-4 

54 

12 

13t 
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MoNitii.v   iiiil  Aiiiiuiil  Suiiiiimrics  for  the  Yeiir  l!S'J8,  KlkliDin,  ManiloUi    -Lititudo,  N.  HC  58'  ;  lyoiigitudi;,  W. 

101     13'.     Heiglit  above  8ea, —       f"t 


.l.iiHiary 

l'i'l>nmr>' 

March 

Aiiril 

May. 

•luni'  ... 

•ruly 

Aii(;ii!si 

SfptfllllxT. 
I  IctolxT .  .  .  . 

November . 
Duct'inlx'r . 

V.ar 


Mo.Mii. 

TKUrUKATLIlK. 

1 

Kain. 

Snow. 

1 

i 

r. 

Mi'un 
Max. 

Mian 
Mill. 

Mi-aii 
Daily 
Kuiigf 

1 
Max.    Mill.  1 

Mtlily  Mtlilyj 
Kanp'  Mi'iin.j 

1 
< 

s 

< 

1 

|i.f 
1        1 

i 

•o 

s 

- 

- 

1 

- 

ill. 

in. 

17-2 

4  2     21  4     30  0  [  220 

520 

6-5' 

U  00 

0 

• 

1 

1  1    0 

0 

0 

HI 

!t  8     23!)     liTb 

270 

04  6 

2-2 

000 

0 

3  0 

1 

l> 

0 

0 

0 

'.'■J  :• 

1.". 

2(1  H      3K  0 

15-5 

53-5 

US) 

000 

u 

6| 

2 

0 

0 

n 

■ 

4«i  4 

240 

22  4      78  0 

0-5 

83-5 

35-2 

0-27 

'1 

* 

2  1 

2 

0 

0 

0 

UG'G 

34  7 

31!)     85  0 

220 

KVO 

50-7 

0-87 

:J 

• 

1  i 

2 

» 

0 

0 

7ii  ."i 

4.")  it 

a-i-4    flin 

30  0    r.i-s 

35  5     Ii0  5 

58-6 
()35 

2-4S 

3:« 

ID 
10 

i 

3       0 

0 

0 

2 

.HI  4  1  20  1      '.HH) 

4 

70 -5 

47  0 

29-5  !  88-5 

34-5 

54  0 

fil-8 

1  16 

4 

i<\    0 

0 

3 

m-3 

39  8 

26-5     87  0 

270 

600 

53  0 

0  39 

2 

... 

— 

2 

0 

0 

1 

410 

24-8 

10  8     G2  0 

11-5 

505 

33  2 

1  15 

I 

* 

4 

0 

0 

0 

0 

25-S 

8-5  1  17-3     50  0 

170 

730 

17  2 

0  00 

0 

• 

i} 

'    1 

0 

0 

0 

I'll    1        2  3 

22  7      40  0 

26-5 

66-5 

9  1 

0  00 

0 

• 

1 

()        0 

0 
0 

0 

! 

23-7      !)G  0 

1 

270  jl23  0 

33  6 

9  65 

32 

— 

24 

19 

0 

10 

MoN'THi.Y  ami  Aimu:il  Summaries  for  tlie  Year  1898,  I'^iiiersun,  Manituba — Latitude  N.  49'  1';  Longitude, 

W.  07'  12'      Height  above  Sea, feet. 


' 

X 

S 

Tempkbatubk. 

Rain. 

Snow. 

S 

Month. 

•. 

Mean 
Max. 

Mean 
Mill. 

M.:lll 
Daily 
Range 

Max. 

Mill. 

Mtl.ly 
Kiinge 

.Mthly 
Mean. 

1 

a 

1 

1 

1 

a 
< 

§ 

- 

° 

" 

O 

O 

° 

h 

in. 

in. 

.lanuary    . .                                                         

19-6 

3-3 

22-9 

380 

290 

67  0 

8-2  1 

R 

0 

3-6 

7 

1    1 

0 

2 

0 

Kebrnary                                                             

19-4 

5  6 

25  0 

42  0 

32-5 

74-5 

Is  9 

I         1 

000 

0 

3-4 

S 

2 

0 

0 

0 

Maixli 

30  4 

10  9 

l!)-) 

480 

80 

56-0 

h 

0-25 

1 

6-9 

6 

i    1 

0 

0 

1 

.\l.ril 

56-3 

26-5 

29-8 

71  0 

80 

630 

L, 

0  79 

7 

• 

2 

0 

0 

0 

May  .                                                              

670 

37-4 

29  6 

86  0 

240 

62  0 

'52-2 

1-46 

9 





» 

0 

0 

2 

.Jullf 

70-6 
76-5 
760 

49  7 
.51-6 

48-8 

20  9 
24-9 
27  2 

89  0 
920 

Wi  0 

34  0 
420 

37  0 

550 
500 

490 

60  2 
64  0 
62  4 

6  73 
1-33 
3-07 

12 

12 

6 

'    0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

1 
0 

5 

.lulv    . 

f> 

.Vugn^t 

5 

SepteiiilHT                                                         .... 
.")ctt)I>?r   .                                                            

68-7 
49-3 

42-7 
28  4 

26  0 
20  9, 

880 
710 

27  0 
19  0 

610 
52  0 

55  7 
38  8 

2-98 
2  24 

7 
9 

1 

1 

0 

0 
0 

1 

2-7 

4 

1 

November 

292 

12  2 

17  0 

.52  0 

170 

09  0, 

20-7 

000 

0 

51 

6 

1    0 

1 

0 

0 

December 

1  17-5 

1 

5  3 

22  8 

40  0 

40  0 

80  0/ 

e  1 

R 

.... 

3-0 

3 

1 

9 

0 
3 

0 
3 

0 

Year                                                           

'.   ... 

23  9 

!»2  0 

7o  0 

1 

132  (j 

364 

18-85 

63 

j«-7 

31 

22 
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135 


Monthly  aiul  Annual  Suiniuaiies  for  tlio  Year  1898,  Erasmus,  OnUirio— I^iUitiid.',  N.  43°  58';  Longitude,  W.  80°  2-2' 

Height  above  Sea, feet. 


MdNtll. 


.lanuary .  .  . 
Kelirnary .  . 
Mareh     . . . 

April 

May     .... 

Ji.ne 

.hily 

August 

SepteniltiT, 
Octoljer . . . . 
November. 
December. 


!l 


TE.MrKK.VrUUK. 


Year. 


Mean   ^Mian 
Max.  I  M 


Mean  I 


'.';'"  Daily  I  Max. 
Kange 


25  0 
25  9 
40-3 
46-4 
60  6 
721 
7!)  G 
758 
70-2 
.53  1 
36-5 
270 


11  !l 
11  !l 
23  (i 
28  n 
42-S 
,52!) 
54(; 
53  1 
4!) -5 
38  U 
261 
13-5 


140 
140 
16-7 
17-5 
17-8 
19-2 
250 
227 
207 
14  2 
10  4 
13  5 


171 


jy.       Mtl.ly  MtMy 
™'°-    Range  Mean. 


45  7 
48-3 
60  0 
62- 1 
74« 
83-4 
91-8 
82-S 
891 
800 
56  6 
41  0 


91-8 


18-3 


64  0 
59  1 
54-9 
55  3 
43-9 
44-9 
.59  5 
42-4 
58  9 
.57 -9 
47-5 
52  3 


110  1 


18  9 
18-9 
32  0 
37-7 
517 
62-5 
67  1 
64  4 
59-9 
46  0 
31  3 
20-2 


42-6 


Rain. 


B 


21  89 


101 


Snow. 


S 


75-5 


51 


^ 

? 

ni 

p 

cs 

^ 

h 

-<; 

5 

II 

4 

0 

6 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

2 

1 

0 

3 

1 

8 

0 

7 

0 

3 

1 

8 

3 

0 

41 

44 

7 

1 

0 

0 
4 
5 
2 
5 
4 
1 
1 
0 

25 


MoNTElLY  anil  .\niiual  yuuiinarics  for  the  Year  l.'^OS,  Frencli  Creek,  Uritish  Coiuniliia- 

Longitude,  W.  124°  36'.      Heiglit  above  Sea,  ■ feet. 


Latitude,  N.  49°  20"; 


Month. 

TK.Ml'Klt.4TlUE. 

Rain. 

Snow. 

c 

s 

to 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Max. 

Min. 

Mtlily 
Range 

Mtlily 
Mean. 

4.J 

< 

2 
< 

10 

1 

J 

mM 

1 

a 
-a 

" 

" 

' 

» 

° 

= 

in. 

in. 

.lanuary 

41-7 

31  4 

10-3 

490 

260 

230 

36-7 

1-66 

17 

3  5 

3 

0 

0 

0 

0 

February 

46  1 

33-8 

12  3 

51  0 

270 

24  0 

39  9 

4  96 

19 

4  0 

2 

0 

0 

0 

0 

March 

19  5 

30  4 

19  1 

57  0 

240 

330 

39  9 

103 

8 

0 

1 

(1 

0 

April 

560 

35-2 

20-8 

670 

26  0 

41  0 

45-6 

1-47 

6 

0 

0 

0 

0 

6-1  0 

67-8 
750 
779 

1  68-2 

41-9 
47  5 
49-7 
52-5 
46  1 

22  1 
20  3 
25  3 
25-4 
22- 1 

800 
82  0 
94  0 

330 

400 
420 

470 

420 
540 

.53  0 

57-7 
62  3 

1-96 
1  42 
0-48 

11 

11 

4 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

(t 

0 

.July 

August 

Supteniber 

(1 

900 

450 

450 

652 

007 

1 

0 

0 

0 

0 

830 

33  0 

500 

571 

2-28 

6 

0 

0 

0 

3 

October 

Noveuiber 

Ml 
460 

38-9 
34  2 

17'2 

650 

300 
27  0 

35  0 

47 '5 

2-.30 

n 

0 

0 

0 

(1 

11  8 

590 

32  0 

40  1 

4  69 

18 

5  0 

2 

0 

0 

0 

0 

J  )i'ceniber 

41-4 

1 

31-5 

9-9 

530 

220 

310 

36-5 

3  01 

10 

21  0 

3 

0 
0 

2 
3 

0 
0 

1! 

year .    . 

18  0 

940 

220 

720 

48  5 

25-33 

122 

33-5 

10 

3 

13G 


.I.iiiiiary 
l"rl  iriiory 
Maivh  .. 
April    ... 
May 
•lime. . . 
.Inly 

AllRUst    .  .  . 

S<'|itenib>'r. 
October.. 
Novi'iulxT 
IK-o-iiiIht-. 


UETBOUOLO'ilCAL    TAIILKS. 

iiiiil   Aiiuuiil  Suiiniuii ics  for  llie   Yiar    1  "^'.tH,  I'oit  Sinipsoii,  Mackenzie  Uivcr—Iiatilude,  N.  (H    Trj 
Longitude,  W.  121    43'.     Height  iibovc  Sea,  feet.    - 


Month. 


TKMI'KllATlltK. 


Mrikll 

Mh\. 


Mrltll 

Mill. 


Mwiii 
Kiiily 


rc  I  18  4 
10  3  I  33  2 
i;  8  I  9  2 
47  0  1  231 


Via 


or  8 

04  5 
6U-4 
Ii8  <! 
55-6 
27-3 
1-9 
1-4 


34  5 
42-7 
4(>  0 
45  0 
3«  7 
lo-7 
18-8 
14-9 


10-8 
22  9 
270 
23-9 
27-3 
21-8 
23-4 
230 
18-9 
11-6 
16-9 
16-3 


Miu(. 


20-9 


31  D 
180 
41-5 
580 
84  0 
78-5 
810 
81-6 
720 
42-5 
150 
450 


Mia. 


Mtlily 
Kaii(;< 


840 


310 
54  0 
31-6 
13-5 

8  0 
290 
34-0 
32-5 
28  0 

4  0 
40-5 
450 


.\Itlily 
Mean. 


Kain. 


B 


02-6 
72  0 
730 
44-5 
76  0 
49-5 
470 
490 
440 
46  5 
55  5 
900 


too 

21  8 

4  3 

35-1 

48  1 

53-6 

57-7 

56-8 

46-2 

21-5 

10  3 

6-3 

54  0   1380 


22-9 


in. 
0  00 
0  00 
000 

0  32 
016 

1  64 
310 
106 
0-94 
0-00 
0-00 
000 


812 


37 


Skow. 


s 

i- 

< 

a 

in. 

4-6 

» 

2-5 

4 

ill 


53 

4 

•2  0 

1 

10 

1 

i 

4  1 

1 
•••-1 

1 

13  0 

10 

11  0 

12 

6-3 

9 

49-8 

50 

I 


10 

11 


0  ' 

17 

1 

K 

2 

7 

2 

10 

0 

90 

12 

0  O 

u  I  0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


o 
0 
n 
0 
0 
0 
1 
0 

u 

0 
0 

0 


.Monthly  ;iii(l  Aiinu;il  Suiniuaries  for  tlic  Year  16'Jii,  Fort  Good   Hope.   Nortli-.we.st  Territories  —  I«itilude, 
N.  (56'  20'  ;  Txingitude,  W.  12S''  2."/.     Hei-ht  alxive  Sea,    feet. 


Month. 

Tem  pekatuhe. 

Wink,  diheitiox  kiiom                i 

1 
1 

Force    ' 

OF 
WiNIl. 

Rain 

E 
< 

1 

1 

1 

0 
0 

1 

I 

2 
3 

3; 
I 
0 
0 

10 

Snom 

s 
< 

r. 
_ 

l! 

1 

i 

5 
0 
1 

0 

1 
2 
2 

1 
15 

1 

b 

7  a-m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Max.    Min. 

^ 

■A 

m 

1^ 

ai 

03 

^ 

6 

a 

s 
d 

E 

6. 

S 

1 

1 

i:t  0 

!  '1   i 

J^  7 
1.-.  1 
18-4 
47-9 
.S30 
■1  ."> 
25-7 
236 

4-8 
302 
45-7 
liO'5 
62  2 
62  3 
44-1 
10-6 
22-0 
21-0 

o 

' 

ill. 

in. 

13-0 

16  8 

8-8 

« 

G-8 

77 

16-5 

Kfbniary  .... 

3  4 
23-8 
382 
56  6 
58-8 
56-0 
39  4 

6-4 
24-8 
22-4 

3  8 
221 
37-7 
54-7 
■->7  0 
55  5 
39  0 

60 
24  3 
223 

300 
50-0 
800 
75-0 
79  0 
750 
66  0 
30-0 
70 
iR-n 

330 

20 

30 

330 

HO 

34  0 
11-0 

35  0 
520 
47  0 

11 
12 
31 
25 
12 
17 
16 
17 
15 
17 

i 

19 

5 

7 

21 

8 

22 

25 

16 

1 

13 

16 

6 

0 

4 

0 

0 

1 

28 

33 

31 

7 

" 
13 

11 

8 

3 

3 

0 

3 

5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
1 
2 
8 
0 
0 
0 
0 

19 
39 
31 

6 
13 
15 
26 

9 
25 
18 

21 

40 
3 
0 

IB 
13 
9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

000 
0-00 
005 
0-25 

o-riu 

0-22 
0-25 
000 
000 
0-00 

5 
7 
6 

4 

1 
2 
n 

0 
0 
0 

u 

0 
0 

u 

0 
0 

April  .. 
Mav 

.Tulv 

* 

.     2 

Augiist 

SepU-niber. . 

4 
4 
6 

1 
5 

0 

0 

0 

0 

— 

— 

— 

0 

Year.. 

.... 

.... 

.... 

137 

— 

1 

1 

•■ 
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Monthly  and    Annual    Sumumrics    for    the  Year    1898,  Gritlin    l,;ikf.    liiiiish    Columbia— Latitude,   N.   50"  56'; 

Longitude,  W.  118°  29'.    Height  aliovc  8ea,  1517  feet 


.livmiary  .  . 
February . 
Maifli 


April .... 
May...    . 

.luiU' 

•Tuly 

Aupist .... 
September. 
October.. . 
Novemljer . 
December  . 


Month. 


Year. 


TkMI'ERATI'UK. 


Max.     Min.    ''^"'y    Max. 
Kange 


10  8 
44 -9 
45  6 
59-4 
690 


82-7 
91-2 
725 
51-8 
39-6 
34  0 


170 


23-8 
19  0 
21-4 
26  5 
30  0 


32  4 
39-2 
27  3 
14-2 
11  0 
15- 1 


99  0 


Mi„.  iM'hbiMthly 
Itiiiigi-  Mean 


80 

2-5 

4  0 

230 

30  0 
43  0 
400 
47  0 

31  0 
270 
130 

00 


80 


107  0 


58  0 

28-9 

48-5 

35  4 

48-0 

:!4  9 

490 

461 

62  0 

519 

45  0 

.WO 

6li  5 

52  0 

71(! 

580 

58-8 

65-5 

147  7 

.37  0 

33  6 

530 

26  4 

CO 

1 

m 

u 

Kain. 

Snow. 

15 

a 

1 

i 
< 

a.* 

o 

< 

1 

in. 

in. 

0  00 

0 

80-5 

20 

0 

0 

0 

0 

0-58 

2 

28-5 

12 

1 

0 

0 

0 

0-20 

1 

20  5 

5 

0 

0 

0 

0 

li52 

■  ' 

0 

0 

0 

0 

2-27 

8 
9 

0 
0 

0 

II 

0 
0 

n 

1-52 

. . 

1 

5  (JO 

13 

1 

0 

0 

5 

000 

5 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

n 

2  06 

0 

2-88 

10 

0 

5 

n 

0 

1  35 

2 

22  5 

7 

0 

0 

0 

0 

1-28 

2 

400 

8 

0 
4 

0 



5 

0 
0 

0 

19-35 

57 

192  0 

52 

6 

Monthly  and  Annual  Suraniarie.s  for  the  Year  1898,  Garry  Point,   Ijritisli  Columbia — Latitude,   N.   49°   21'; 

Longitude,  W.  123°  17'.     Height  above  Sea, feet. 


Month. 


.Lanuary.. . 
February 
March . . . 
April    .    . 
May 


.Tune 

.July 

August 

Sept'uiber.. . 

October 

November. . . 
December. . 

Year.  .  .    . 


Temperature. 


Mean'  Mean'^^'-f  '    , 
Max.  !  Min.  Ir*;^^^^^"*" 


9-4 
10  5 
13-4 

16  3 
18-8 
18-7 
200 
19-8 

17  3 
13-6 

96 
9-6 

14-8 


36-9 
42  0 

39  4 
46-4 
52-9 
.^7-7 

60  2 

61  4 
56  0 
48-2 

40  5 
37-3 

48-2 


Max. 


47  0 
54  5 
30-5 
09  0 
74  0 
77  5 
79  0 
8-2  0 
73  0 
61  0 
530 
52-5 

820 


Mill. 


180 
28-5 
230 
30  5 
36-5 
400 
43  0 
45  0 
39  0 
280 
26  0 
23  0 

180 


Wind,  Direction  khom 


•^ 

S5 

H 

33 

CO 

7 

19 

28 

5 

0 

2 

6 

23 

17 

16 

2 

10 

13 

5 

8 

1 

8 

9 

10 

11 

1 

6 

14 

20 

15 

0 

5 

12 

15 

13 

1 

4 

15 

13 

10 

1 

2 

28 

18 

1.") 

2 

2 

20 

14 

15 

1 

3 

26 

16 

11 

3 

7 

33 

4 

16 

5 

1 

36 

4 

4 

26 

73 

259 

140 

140 

1 

9 

20 

16 

7 

13 

13 

5 

8 

12 

7 

7 

118 


Force 

OK 

Wind. 


127 


16 
10 
9 
7 
13 
IC 
15 
12 
10 
27 

151 


a   s 


Rain. 


3-53 


17 


5  64   17 
100 
1-64 
203 


3-84 
0-32 
015 
2-74 
2-87 
5-86 
1-86 

31-48 


11 

3 

3 

6 

10 

18 

11 

122 


Snow. 


5  0 
5-0 

16-7 


0   0 


0 
0 
0 

0|1 
0    1 


138 


METEOROLOrilCAL    TAIII.KS. 


.Monthly  iiml  Annual  Suiuuiiiries  fur  tln'  Yenr  I89S,  Ci-eiiUift,  Nortli-west  Territories     L-ititudo,  N.  .lO"  23'  ; 

I»ii;;ilii(lf,  W.  102    '>X.     lleij^ht  above  Soft,  1907  fe<!t. 


M..S1M 


.Iiiiiuiiry  .  . . 

Kthniary 

March 

A|>ril 

May 

.IllIU' 

.Inly.. 

August 

Si'|iteiiilxT 

October..    . 

Niivi-niber. 

Di-cember 

Year 


TKHPKHATUBa. 


MflUI 

Max. 


13-ti 
12  9 

■Jl    1 
41  4 

ma 

70  0 
75  3 
73-8 
64  4 
37-8 
I  25-2 
i  183 


M.an   Vy.'i"  M  .,       Mtlilv  .Mtlily 


2-3 

5  1 
"  7 
24  0 
34  5 
4fi-2 
48-7 
45  2 
30  3 
23  7 
12  0 
2-6 


15  U 
18-0 
•-I)  I 
17-4 
30-8 
23-8 
2li  « 
28  6 
25  1 
14  1 
13  2 
15-7 


20  8 


2!)  0 
350 
350 
72  0 
850 
89  0 
940 

87  0 

88  0 
51  0 
43  0 
38  0 


94  0 


210 
27-0 
250 
GO 
23  0 

29  0 

30  0 
33-0 
26  0 
12  0 
22-0 
29-0 


29-0 


BOO 
62  0 
60-0 
780 
62  0 
OU  0 
640 
6-10 
62-0 
39  0 
65-0 
67  0 


Kain. 


.J 
B 
< 


123  0 


in. 

6  {  000 
9      0  00 

g  I  0-00 

7  l|  0-80 
9  '  U  38 
1  ■  2  73 
0  1  29 
5  'I  2-01 

8  I  2-96 
8       0  17 

i;  .  0  06 

II 
5  ll  000 


32  9  ;ilO-40 


33 


Snow. 


I 


12  0 
2  0 


1 

1 

0 

s 

4 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

10 

Monthly   and   Annual   Summaries  for   the   Year    1898,    Gatesparth,    North-w&st   Territories — Latitude, 
N.  50^  20';  Longitude,  W.   105°  0'.     Height  alwve  Sea, feet. 


Month. 

1 

K.MI'KI1ATL-RE. 

j 
Wind,  Diheitio.n-  khom 

F0BC8 

OF 

Wind. 

Rain 

Snow 

i 

a 

1 

6 
6 
•2 

: 

0 
0 
0 
0 

1 
0 

20 

0 
0 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

3 

1 

= 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
1 
2 
0 
0 
0 

9 

Mean    Mean' 
Max.     Min.  , 

^feaii              1 
Daily  Mean. 
Kangc 

Max. 

Min. 

% 

0 
0 
2 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
7 
1 
0 

11 

si 
si 

0 

1 

5 
1 
6 
6 

7 
4 

7 

1 
0 

47 

2 
0 
S 

1 

1 
1 
2 
1 
0 
2 
1 

« 

7 
10 

6 
10 
11 

7 

2 

8 

7 

10 

m 

4 

1 
0 
2 
0 
0 
3 

32 

5 
0 
2 
3 
2 
5 
ri 

1 

r 

1 
i 

'4 

2 

2 

3 

3 

6 

1 
0 
5 

7 

47 

6 

9 

9 

11 

7 

7 

3 

7 

9 

6 

10 

11 

95 

S 

6 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(1 

i 

E 

S 

< 

1 

1 

t 

& 

g 

£ 

< 

1 

e 

4  6 
~7-6 

2-9 
22-1 
3J-4 
45-1 
48-6 
46  5 
.■«-9 
24-7 

6-8 

0-2 

220 
24  0 
22-6 
21-8 
33-0 
27  4 
309 
31  5 
31  8 
21  5 
19  0 
21-9 

6  4 
4  4 
8-4 
33-0 
50  9 
58-8 
64-1 
62-3 
52-8 
35-4 
16-3 

Ifk'H 

330 
37  0 
350 
720 
85  0 
!K)0 
103  0 
94  0 
92  0 
l»  0 
58  0 

O 

22-0 
300 
300 
30 
21-0 
26-0 
38  0 
360 
25-0 
120 
i  250 
250 

in. 
0-00 
000 
0-00 
0  75 
0-36 
2-66 
2-84 
2-27 
1-87 
031 
00" 
000 

0 

0 

0 

2 

"2 

12 

10 

6 

S 

4 

0 

0 

in. 
2  0 

■ 

3 

0 

.hinnary.  . .     xi   i 
February..  '  16  4 

0 

0 

fi'Ck 

1 

May   ,67-4 

.Inm-     . . .       72-5 

1 

n 

1 

I 

1 

.I\ily 

'  780 
68  7 
,46  2 
'  25-8 
'21-7 

o'    9 

1 

0 

Auguiit 

Septciuljfr. 

1 
3 

8 

n 

6  0 
100 

# 

1 
3 

0 

OcUllXT  .  . . 
November.. 
Deceinlier  . 

0 

0        7 

>i       6 

n 

'   . 

Year    ... 

25  6 

1        '- 

33  6    103-0  1  30  0 

14 

94 

14 

11  06 

41 

1 

3 
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Monthly  and  Annual  Sunnnaiios  for  the  Year  1898,  Gravenhurst,  CJnlario — Latitude,  N.  44°  54';  Longitude, 

W.  79"  20'.    Height  above  Sea,  770  feet. 


MoNfH. 


•Tiiiiuui-y  .  .  . 
Frhniary    , 

March 

April 

May 

.luiU' 

July 

August .... 
September . 

()( tcplicr 

Noveir.bir. 
December . . 


Year, 


12-5 
15  0 
27-2 

:«-2 

411 -3 
(iOl 
()3!) 
(iO  !) 
54  4 
42  8 
31  U 
19  !) 


TKMl'Eli.iTUHE  OF  THK    AlH. 


39-3 


21-8 
25-7 
39(> 
50-2 
()3-3 
72G 
79 -8 
73  4 
680 
52  2 
380 
24-4 


50-7 


s 
a. 


17-5 
21  2 
32-3 
38-9 
53-2 
02  0 
06  0 
(i3(! 
580 
457 
330 
19-9 


42-6 


Ki 
19 
33 
40 
55 
65 
70 
66 
60 
47 
34 
20 


44-1 


26  4 
28-7 
42-9 
52-8 
66. (i 
76  7 
84  3 
77-2 
70  ■  8 
55  1 
40  6 
29  1 


e 


70 
11  1 
23  9 
281 
43  9 
53-4 
56-4 
550 
49  7 
£9  6 
27-6 
11-7 


M  60 


20-3 


36- 1 
440 
540 
680 
80-0 
870 
94  0 
89  0 
91  0 
800 
57  0 
400 


940 


31  0 


WiNii    niKKCTKlN    KIIUM 


H 

W 

is 

^ 

^ 

;5 

W 

CO 

CO 

CO 

fi 

^ 

16 

5 

5 

18 

11 

6 

6 

1 
3 

9 

2 

10 

13 

19 

5 

10 

7 

5 

0 

1 

26 

8 

4 

23 

5 

14 

5 

11 

7 

4 

2 

15 

14 

17 

3 

3 

6 

16 

3 

17 

6 

16 

2" 

0 

11 

10 

6 

16 

9 

11 

2 

0 

4 

12 

8 

6 

18 

18 

3 

3 

3 

8 

0 

16 

12 

5 

3 

4 

2 

24 

11 

15 

7 

20 

4 

7 

18 

21 

6 

4 

4 

13 

3 

5 

6 

21 

8 

16 

5 

12 

2 

4 

26 

,9 

8 

22 

5 

156 

34 

53 

140 

163 

72 

166 

95 

23 

9 

21 

18 

22 

20 

32 

2a 

19 

9 

13 

5 

216 


Monthly  and  Annual   Summaries  for  the  Year  1898,  Gravenhurst,  Ontario — Latitude,  N.  44°  54';  Longitude, 

W.  79    20'.     Height  above  Sea,  770  feet. 


FOHCK   OK   WiNll. 

Cloudkp  Sky 

Rain. 

S.NOW. 

5 

4i 
C 

< 

1 

"o 
6 
"A 

i 
0 

i 
e 

t 

d 
>5 

m 

53 

-0 

"o 
d 

Mo.VTU. 

S 
I'- 

e 

d 

a 
a. 

c 
(N 

c 

1 

c 

9 
S 
< 

CO 

a 

0 

< 
a 

% 

% 

% 

in. 

in. 

ll 
II 

II 
III 

II 

III 

60 
72 

67 
76 

68 
63 

65 

72 

0  90 
0-69 

2 
5 

170 
16-5 

14 
12 

0 
3 

5 

2 

2 

1 
0 

0 

February ; 

0 

March 

II 

II 

II 

52 

49 

46 

49 

3  25 

9 

* 

3 

1 

"' 

3 

0 

0 

April          

II 

III 

II 

30 

41 

23 

31 

1  13 

3 

2  0 

3 

0 

4 

3 

0 

0 

May 

II 

III 

II 

62 

58 

51 

57 

3  13 

8 

2 

(1 

1 

?, 

June 

I 

III 

II 

50 

45 

.38 

44 

2  22 

9 

0 

3 

1 

4 

July 

I 

III 

I 

31 

29 

19 

29 

0  91 

4 

0 

1 

2 

.■! 

I 

III 

I 

47 

53 

34 

45 

4-57 

12 

2 

4 

4 

fi 

September 

I 

III 

IT 

34 

45 

28 

36 

206 

8 

1 

■1 

0 

0 

October 

II 
III 
III 

III 
III 
III 

II 
II 
III 

63 
60 

76 

61 

68 
72 

47 
55 
65 

57 
61 
71 

4  44 
1-40 
0-75 

12 
4 
3 

1-5 

9  2 

.54-5 

3 

8 
18 

1 
0 
0 

4 

5 
8 

0 
5 
0 

1 
0 
0 

0 

November             ....          

Q 

December 

0 

Year 

1-8 

2-8 

20 

53 

55 

45 

51 

25-45 

79 

1007 

61 

10 

.57 

25 

20 

4 
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Monthly  and  Aimuivl  Suimuarios  fur  tlie  Year  IX'JX,  Ouysboro,  Nova  Suotia — Latitude,  N.  45°  'I'.V;    Ixjiigitude, 

W.  or  29'.     Hi'iglit  alKive  Sea,   feet. 


Month. 

Tkhpiratukk. 

Kain. 

S.TOW. 

i 

j 

1 

< 

M          \f          Mcani 

Mthly 
KanK<' 

Mthly 
Mean 

< 

1 

Q 

1 

>. 

a 

i 

9 

.Tammry 

Kobninry 

Marcli  . . 
April..      . 
May 

Jum- 

Jiily...                                             

AiiKiiKt.. 

SepU'iiibtT. 

Octob«"r .    .                                                          

2C  4 

:«  s 

40  '.1 

If,  ;p 
54  r. 

03  fi 
72-!l 

73  r, 
(i<;  7 

58-7 

SI  5 
20  6 
25  0 
308 
37  9 
47  4 
55-7 
58  1 
47  5 
41  2 

Hi  u 

13  2 
16-9 
16  I 
16-7 
16-4 
17-2 
15-6 
19-2 
17-5 

45  1 
40  1 
53  1 
59  6 
71  0 
84-7 
'JOG 
790 
83-3 
78-3 

e 

16-8 
2  8 
11  0 
190 
2fi  2 
36  5 
47-8 
441 
350 
28'8 

ei'9 

42-9 
42  1 
40  5 
418 
48  2 
42  2 
34-9 
48-3 
495 

o 

180 
27  2 
82-9 
38-9 
4fi  3 
555 
(>4  3 
65  9 
571 
49-9 

in. 
2  94 

6 

in. 
245 
GO 
70 
40 

10 
3 
3 
2 

2  33 
4  OO 
3-58 
4  85 

8 
13 

9 
11 

1 

1 
"  \" 

....... 



1 

1 

Year 

Monthly  and  Anmial  SuiiMiiaries  for  the  Year  1898,  Hazleintrc,  liritish  Columbia — Latitude,  N.  49'  3'  ;   Ix>ngitude, 

W.  122    43'.      Height  above  Sea, 


Month. 


Year. 


Tkmpkuatuue. 

R.\IN. 

S.NOW. 

S 

•3 

a 

1 

1 
a 
< 

in 

Mean 
;  Max. 

1 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Kange 

Max. 

Min.  1 

Mtlily 
Kange 

Mtlily 
Mean 

a 
< 

a 

S 

< 

1 

» 

<• 

° 

a 

<■ 

» 

in. 

in. 

44  2 

30-6 

13  6 

530  i  13  0 

1 

40  0 

:»7-4 

4  06 

20 

4-8 

6 

0 

3 

« 

0 

50  3 

35  3 

150 

02  0  i  28  0 

.S4  0 

42-8 

7-46 

22 

1 

2  0 

2 

3 

0 

0 

0 

51-5 

31-5 

20  0 

590 

220 

37  • 

41  5 

2  63 

14 

0-7 

1 

0 

2 

1 

0 

r,<i  1 

C.'l  (i 
72  !) 

36  2 
411 
47  0 

23-9 
28-5 
25-9 

720 
830 
850 

280 
32  0 
37  0 

44|) 
51  |o 

48'0 

481 
.-55-4 
00  0 

2-73 
1-95 
3  42 

12 
16 
10 

0 
0 
0 

0 

1 
0 

0 
0 
0 

0 

1 

2 

75 -9 

460 

29-9 

910 

38  0 

59-0 

61  0 

0  CO 

5 

0 

0 

0 

1 

77-3 

481 

292 

90  0 

40  0 

51 

( 

•0 

62-7 

080 

5 

0 

u 

0 

4 

72  4 
00  7 
500 

44  7 
38  1 
34  0 

27-7 
226 
16  0 

850 
68  0 
580 

360 
270 
26  0 

41 
4 

•0 

(1 

58-5 
49-4 
42  0 

3- 10 
4  54 

712 

10 
16 
20 

0 

1 

3 

11 

2 

1 

0 
0 
0 

i 

0 

so 

1 
5  6  1    2 

0 

1  48-3 

29  5 

188 

56  0 

180 

L 

38  9 

3  45 

17 

07       1 

• 
7 

3 
34 

0 

1 

0 

' 

1 

226 

1 

910 

130 

P'O 

49-7 

41  86 

171 

13  8     12 

8 
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MoNTHi.v  and  Amuial  Siiinm.iiics  for  the  Year   1898,  Hillview,  Maiiitolw— Latiturle,  N.  49°  Sf)  ;    l.on'^it.udo, 


j.^.g.. 

t 

Te 

MPERATIRK  OK  THE  A 

lU. 

] 

Wind  direction  khom 

Month. 

S 

N 

C5 

1 

i 
i 

1 

c 

>1 

^ 

W 

CO 

03 

^' 

'A 

B 

6 

■> 

° 

" 

= 

o 

- 

o 

» 

January    

— 
4-3 

8-: 

21 

10 

118 

9-8 

21-6 

290     290 

3 

7 

12 

3 

7 

2 

r. 

.52 

1 

February 

3-9 

11-2 

34 

17 

11-7 

8-3 

200 

.39  0 

30  0 

1 

4 

20 

10 

0 

3 

* 

41 

1 

Mrreh 

4-8 

21-5 

14  1 

12  4 

22  0 

2  9 

191 

380 

150 

(1 

14 

5 

9 

0 

10 

8 

39 

2 

April 

-7  G 

49-2 

35-7 

381 

507 

25  5 

25-2 

780 

10 

7 

9 

13 

2 

y 

4 

2 

42 

2 

May 

38-3 

«(;-8 

4S  4 

51   1 

67  (i 

34-7 

32-9 

84  0 

19  0 

i; 

8 

20 

11 

G 

7 

10 

19 

0 

June 

75  0 
73  1 
a5-8 
430 
250 

50-9 
47-4 
39-9 
20.8 
8-3 

241 
25-7 
25-9 
lG-2 
16-7 

93  0 
90  0 
80  0 
870 
,55  0 
.52  0 

2!I0 
35  0 

;«  5 

24  0 
120 
23  0 

July 

55  6 
50-9 
43  5 

28-4 
10  7 

74  3 
72  2 
65  2 
42  9 
23  !l 

CIO 

58-7 
500 
32  4 
171 

02  9 
CO  3 
52  8 
34  9 
10  6 

' 

August 

SepU-inlxr.    

October.       .              

Novenilx-r 

... 

.... 

December 

8-3 

15  2 

51 

7-5 

16-3 

T3 

170 

380 

300 







— 



Year    ' 

93  0 

~300 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  189S,  Hillview,  Manitoba — Latitude,  N.  49°  55';  Lon}»itude, 

W.  100°  33'.     Height  above  Sea,  feet. 


Month 


J."»nuarv  . . 
Fetn'uary.  . 

March 

April 

May 

June 

July 

August. .  . . 
September. 
October . . . . 
November . 
December . . 

Year . . 


Force  of  Wind. 


Clouded  Sky. 


29 

13 

27 

30 

.53 

as 

30 

30 

18 

24 

15 
11 
28 
14 
10 


R.MN. 


o 


in. 
0  00 
0  00 
0  00 
0-27 
0-47 
205 
G-75 
3-99 
2- 13 
215 
000 

0  00 

1 

I 

,18-41 


0 
0 
0 
1 
4 
8 
10 
8 
G 


0 
0 

42 


Snow. 


e 


In. 

G-5 

80 

14'6 


G-2 
14  0 
1-6 

50  7 


6 
2 

25 


I 


fr, 


r-, 


23  I  29 


u 
^ 


0 
0 

u 

0 
0 
0 

II 
0 
0 
0 
0 
0 


20        0 
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\|.. villi. V   .111.1  .\imii.il  Suiiiniaries  for  tlic  Your  I  SOS,  Hiiy  Itiver,  North  we«t  Territoriej*— lAlilmIc,  N.  00    TiT; 

Ixjiigiiuile,  W.  11.")    JO.      Height  alwvo  Sea, fwt. 


Tkmi'Bii.mtbk. 


WiNli.    DlllKITION    KIIOM 


MnSTIl. 


1".|JUK 

UK 
Wl.NI.. 


Kaix.        .S.m.w. 


Mean 
Max. 

Menu  '. 
Mill. 

» 

Menu 

Daily    .Moan. 

Kaiiffi- 


Jiuiimrv . . . 
Ki'lirnary .  . 
M:ircli  .. 
April  .        . 

May 

Jiini" 

July 

Aiigimt 

Septi'inljer. 

OftoluT 

Noveinber. 
Deceiiilier  . 


Year. 


l:  :t 

3  2 

17« 

47  4 

62-4 

G3  2 

72  C 

71-7 

.Vrii 

31-8 

4  0 

5  !) 

11  .■■ 

2<i  8 
4  8 
24-7 
SiO 
380 
4!l  0 
47  !l 
39  1 
18-6 
U  7 
10  5 


13  s 
23  (1 

22  li 
I  22-7 

27  4 
'  24-3 

23  G 
23« 

It;  5 

i  13  2 
Iti  3 
IG  4 


Ma.\.    Min. 


20  4 


4  0 

44  0 

380    , 

mo 

37  0 

480    1 

6  5 

41  0 

31  0 

3C  0 

020 

60 

487 

890 

160 

51  1 

85  0 

250 

00  8 

MO 

350 

D!)  8 

.S;-)  0 

34  0 

47  .■? 

770 

31  0   1 

25  2 

530 

2  0 

3  C 

290 

33  0 

2  3  1  390 

42  0    1 

25-8     900 

1 

480 

V 


9  I 
S 


1 

1 

0 

5 

1 

0 

80 

38 

59 

8G 


^ 


'A 


121 


3 
4 
1 

12 
1 

2 

4 

7 

4 

10 

18 

12 


78 


19 
16 

1 
12 

25 

2 

4 

7 

s 

12 

8 

C 

7 

14 

9 

9 

17 

10 

9 

10 

4 

21 

2 

13 

128 

123 

£■   S 


111 
III 
II 
II 
III 
II 
II 
ni 
rv 
III 
II 
I 

..,2o 


.42 

s 


<    c  -•  -  -  -- 


I     8  , 
4 


I      '.1 
I      ". 


■Jl 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  189S,  Hamilton,  Ontario^ Latiturle,  N.  4.''.'  K,'  ;  Lonfjitude.  W 

79'  54'.      Heii(ht  above  Sea,  .•5l).3  feet. 


.Month. 


.lanu.irj-    . . 
Fpbniary . . 

March 

April 

M.^y 

.I'liif 

.Inly 

Aiiir«*'t 

ScpteiulxT. 
October  — 
XovemlK^r 
Decemlwr 

Year 


Tkmpeii.vtihk. 


Wind.  DiitEtTioN  kkom. 


Force 

ciK 

Wisn. 


Kain. 


I  Mean 


Mean  Mean    £jaJiy]M«,„.   Max.  I  Min.  \\        |  « 


Max.    Min. 


'Range 


:ffl-2 

32-6 
48-4 
54-7 
67  1 
76-8 
83  5 
81-2 
742 
580 
43-2 
33-2 


I 


19-7 

13-5 

18-2 

14-4 

29-9 

18  5 

35  8 

18-9 

470 

201 

58-2 

18  5 

02  8 

20-7 

02  3 

18-9 

5C  1 

181 

44< 

13-3 

30-6 

127 

20  0 

12  C 

20  5 
25-4 
39-2 
45  3 
57  1 
G7  6 
731 
71-7 
05-2 
51-3 
36  9 
20  9 


16-7 


48-8 


53-7 
49-8 
C8-6 
790 
79-7 
92-8 
940 
93-5 
!M'4 
84  0 
04  G 
49  !1 


1—        I, 
10-5 

5-8 
151 
17  7 
34-4 
44-6 
46-0 
48-6 
41-1 
30-5 
12-2 

1-1 


94-6 


K      >5      a 


2 

1 
1 

6 

I 

3 

2 

3 

0 

9 

2 

8 

6 

8 

3 

10-5    i 


•    >      I 


1         1 
5 

0 

3 

0 

c 

0 

9 

6 

3 

0- 

2 

0 

3 

0 

3 

27 

'     5 

0 

< 


in. 
3-45 
0-12 
2-49 
200 
2  23 
2  30 
082 
1-88 
3-89 
I  69 
1-78 
0-24 


|i26-89   91 


Snow. 


in. 
14-5 
20-5 


II  0 


loo 

I 

01  0  1 
0  1  0 
fll  1    0 

I  i 

0|4J1 
II  1  .'>  II 
:■■  1  .-.  0 
II   7   0   0 


8-0 
13-2  I  61 


56  2    23 


3317  231  2 
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MdNTni.v    and    Animal   Sumnianes  for  the  Year    1898,    ILaliburtoi.,    Ontario— Lat it lulo,    N.    45      1' 
Longitude,  W.  78°  28'.     Height  above  Sea, feet. 


MdN'I'll. 


Tempkhatl'hk. 


Mean 
Mux. 


.lamiai-y           .  L'lli 

Ki'liruary \'2'.)'2 

Marrli ir>0 

April :  r,;vi 

May      (17  4 

.Jiinp 7C0 

July S3-2 

August TZn 

Sopteuilwr 71  '5 

OctolH-r 54-2 

Noveinlwr Ci!) '  2 

l)i-i-i-niiiiT :.'(;■(; 


Year. 


Mean 
Max. 


M.an 
Daily   Max. 


3-8  1  20- 


10  1 
220 
20-8 
43  1 

52  5 
53-1 

53  C 
475 
38-2 
25 '2 
10-2 


1!)1 
230 
26  3 
24  3 
23-5 
.30  1 
23-9 
240 
IGO 
14  0 
IG  4 


21-8 


■0 
0 
■0 
•0 
0 
0 
■0 
•0 
■0 
770 
(iO  0 
41  0 


95  0 


.MtlilyMthly 
Kau"i'   Mi'au 


.30 

0 

27 

0 

5 

0 

2 

0 

2it 

0 

40 

0 

33 

0 

40 

0 

30 

0 

18 

0 

S 

0 

28 

0 

liC 

0 

73  0 

74  0 
03  0 
00  0 
53  0 
40  0 
02  0 
45  0 
02  0 
50  0 
.52  0 
090 


131  0 


140 

19-7 
33-5 
39  fl 
55  2 
04  2 
08  1 
050 
.59-5 
40-2 
.32  2 
l.S-4 


43  0 


Rain. 


s 


m. 
0  00 
0  CO 
319 
0-98 
3  30 
2-52 
0  04 
3-74 
200 
402 
204 
0-75 


23  24 


87 


Snow. 


E 


in. 
170 

9  0 

* 

2-5 


0-3 

30 

22-5 


54-3 


39 


at 

? 

o 

o 

fe 

-f, 

2 

1) 

0 

3 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

i     0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1   ° 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

0 

1 

(I 

4 
1 
3 
2 

5 
1 
1 
0 

19 


Monthly  and  Annual  Sinnmarifis  for  the  Year  1898,  Hamilton,  Prince  Edward  Island — Latitude,  N.  4G°  "2.')'  ; 

Longitude,  W.  03°  48'.      Height  above  Sea,  feet. 


Month. 

Tkmi'K1!.\ti:ue. 

Rain. 

Snow. 

■3 

& 

i 
s 

o 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Max. 

Min. 

Mthly 
Range 

Mthly 
M  can 

5 

91 

1 

■> 

_ 

- 

° 

° 

in. 

in. 

Fcl  Hilary 

M.„.eli                                    

480 
45-5 
28-5 
4S  0 
43-5 
43  0 
490 

58-5 
60-9 
05  7 
57 -0 
40  5 
.38  1 
24-2 

2  ■09 
3-72 
4-84 
1-70 
4-21 
0  25 
211 

13 
11 
14 

9 
14 
17 

7 

.... 

May 

00  0 
77  0 
73  0 
05  5 
54  1 
43  3 
.31  0 

50  1 
.-)G-9 

fi8-4  . 
49  8 

.■is-.s 
32-8 
l(-7 

10' 8 
201 
140 
15-7 
15-3 
10-5 
14-9 

88-0 
910 
79-5 
80- 0 
74  5 
04  0 
430 

40  0 
4«-5 
51- 0 
.32  0 
31  0 
21  0 
GO 

1 

■T.ily 

August 

Septembpr 

October 

1 

November 

December 

7  0 
12-5 

2 
7 

Year              
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Mmntiu.y  juiil  Aiuiiiul  Suniiniirios for  the  Ytar  1898,  Isle  aux  Morts  (Clmniiol),  Nowfouiulliind — Imtitudn,  N.  47"  37'; 

I^>ngituile,  W.  59"  9'.     Height  abovo  S<ta,  &U  feet. 


1 

1 

TKMI-KIIATl'llli  Of 

TiiK  .Am. 

" 

WiNIi  IHIlKtTION  KIIOM 

Month. 

7:. 

s 
P. 

li 

s 

E 

B. 

f-4 

c 
c. 

J 

1 

i 

U 

s 

s    ' 

y. 

H 

;4 

aj 

^ 

K  1  0 

" 

- 

" 

0 

e 

.Ittniinrv 

17  1 

18  G 

17  1 

17 

4 

22  c. 

12  2 

10  4 

3G 

0 

8 

0  1 

14 

18 

9 

7 

3 

5 

22 

15 

0 

Kfliruary  . , 

■MO 

27  0 

21!  0 

24 

G 

29  0 

190 

100 

37 

0 

6 

0 

4 

8 

8 

31 

17 

0 

10 

5 

1 

M.-ircli 

27  !» 

:«  8 

:«>  2 

29 

0 

34-3 

237 

10  G 

45 

0 

7 

0 

13 

7 

4 

28 

12 

1 

14 

7 

7 

.\|iril. 

.«  0 

Sii'l 

34  7 

33 

4 

38  5 

28-3 

10  2 

47 

0 

20 

0 

7 

3 

10 

24 

8 

3 

26 

9 

0 

M:i.v. 

1-.'  1 

45  C 

45  '.) 

43 

8 

50-2 

374 

12-8 

70 

0 

22 

0 

2 

10 

' 

38 

10 

4 

19 

9 

(1 

.Inuf     . 

I'.l  7 

51- 5 

.'•.2  0 

SO 

c 

57-2 

43-9 

13-3 

65 

0 

40 

(1 

s 

.'i 

1 

37 

8 

1 

24 

7 

1 

.Inly    . 

.Vi  7 

595 

.57-8 

57 

0 

637 

.50-3 

13  4 

72 

0 

45 

0 

1 

4 

1 

44 

12 

4 

24 

•j 

0 

.\llg\lsl 

CiO  1 

030 

(il-4 

60 

4 

65  0 

55-8 

9  2 

71 

0 

47 

0 

1 

1 

17 

21 

" 

8 

31 

S 

0 

51  0 

64-C 

52-3 

H?. 

0 

57  3 

4fi  6 

107 

t» 

0 

30 

0 

9 

6 

2 

26 

12 

4 

19 

It 

1 

•  )cU>ber 

42  8 

450 

42  7 

42 

6 

47  3 

380 

9  3 

57 

0 

30 

0 

7 

10 

12 

19 

6 

2 

22 

19 

0 

Novfuibei..    ... 

.«)  3 

411 

39  G 

39 

5 

43-8 

35-2 

8-5 

.53 

0 

20 

0 

13 

2 

11 

28 

14 

2 

IH 

« 

0 

Mi^cvinU-i- 

29-4 

30-7 

28!) 

29 

2 

33  9 

24-G 

9'3 

48 

0 

12 

0 

6 

4 

e 

16 

8 

3 

39 

12 

0 

^ 

Year           

3!)  3 

421 

40-7 

40 

n 

10  7 

T?, 

0 

,s 

0 

85 

76 

81 

319 

121 

37 

266 

100 

10 

1 

Monthly  and  .Xnnu.il  Summaries  for  tlie  Year  1898,  Isloaux  Morts  (Channel),  Newfoundland— Ijvtitude,  N.  47    ;J7  ; 

Lonfriludc.  W.  .09    !>'.      Heiglit  above  Sea,  .")0  feet. 


FOBCF.  OK  W 

INI>. 

CuJDDKn  Skv. 

Rajn. 

Snow. 

1 

■§ 

s 

•0 

1 

1 

:s 

1 

"0 

d 

1 

6 

S5 

< 
•o 

i 

, 

.Month. 

i 
"1 

5. 

1 

■s 

c 

i 
< 

X 

>. 

es 

a 

s 
S 
s 
< 

X 

'S 
Q 

•I 

s 

1 

% 

% 

% 

% 

in. 

in. 

IV 

;  III 

III 
III 

III 
III 

61 
64 

60 
63 

58 
70 

66 

1-20 
1  00 

3 
3 

50 
50 

0 
4 

1 
4 

6 
6 

0 
0 

0 
0 

0 

February .                        

0 

.March 

III 

III 

II 

46 

43 

65 

48 

11  30 

2 

25  5 

.s 

3 

4 

0 

0 

0 

April 

May. 

III 

III 

III 

49 

65 

57 

GO] 

10 

2 

2 

0 

0 

0 

11 

11 

II 

51  i 

46 

49 

.50 

1  98 

8 

7 

4 

0 

0 

0 

11 
II 

III 

n 
II 

II 
II 
II 

60 
73 
71 

51 
13 
(>3 

54 
63 
66 

55 
66 
67 

.=i  40 

1  4  25 

1 

2-75 

9 
10 
8 

11 

14 

8 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

.Iiilv 

0 

Aiipist. .. 

0 

September                                   ... 

OcUiWr  . . 

Nini-mlx-r 

1 II 

II 

II 

:iH 

ri5 

58 

57 

244 

9 

6 

2 

0 

1 

0 

III 

III 

III 

55 

56 

04 

58 

5  05 

10 



3 

4 

0 

0 

0 

m 

III 

III 

74 

68 

75 

72! 

1 

;  7  67 

14 

« 

9 

4 

0 

0 

0 

DiciMiiber 

TV 

rv 

IV 

80 

78 

81 

80 

3  90 

6 

9-5 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

Year 

2-7 

2-8 

2-6 

63 

58 

63 

! 

42-95 

92 

460 

25 

.. 

48 

0 

1 

0 
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Monthly  and   Annual  .Summaries  for  the   Year   LSO-^,  Indian  Head,  North-west  Terriiories- 
N.  50°  28';  Longitude,  W.  103°  40'.      lIoii;ht  above  Sea.  1924  feet. 


-Lalitude, 


Tkmi'ek.^tcrk. 


Month.      i' 


Mean  iMeau 


Max. 


M  in. 


January 18  4 

Fohniary 

Maicli. 

.■\,.iil 

Sray 

June 

July 

August .... 
September.. 

October 

November  . 
December.. 


Year 


15  !» 

lU  7 

4(i  3 

1  U7G 

723 

7fia 

74  4 

G5-8 

41  7 

1  26-2 

20G 

-.'•.  0 
-C  3 
-4  3 
22  1 
32-6 
40-3 

no-i 

480 

3!»  0 

25  S 

8  1 

0  8 


Mean 
Daily 
Ranse 


23-4 
22-2 
21  0 
24-2 
350 
2(i0 
2G  8 
26-4 
26  8 
15-9 

18  1 

19  8 


Mean.:  Max. 

1 
1 

Mis. 

f^" 

S 

?; 

WlNIl,    DlltK<"TIO.\    KIKIM 


23  8 


G  7 
4  8 
6-2 
31-2 
501 
5!f3 
63  5 
Gl-2 
52-4 
33-8 
172 
10-6 


33-3 


33  0 

380 

35  0 

77  0 

840 

950 

iMIO 

90  0 

89  0 

56  0 

51  0 

45  0 

990 

23  0 
30  0 
32  0 
10  0 

211  0 
270 
35  0 
32  5 

25  0 
160 
240 

26  0 


320 


3  I 

4  ! 

12  I 
4l 

IS 

12 
10 
11 

!l 

G 

1 

1 


W    I   33    I   !C 


91  I  34     7! 


2 

15 

13 

11 

3 

G 

10 

18 

9 

IC 

8 

14 

14 

8 

10 

9 

5 

5 

2 

16 

1 

20 

1 

15 

78 

153 

13 


ir, 


22  30 

9  40 

13  :i<i 

G  M 

20  14 

14 

14 


24  I     0 
37  !    0 


42 


21 

'■•'■ 

G 

39 

23 

38 

IS 

43 

179 

419 

Klllll'E 

OF  Hain. 

\VlM>. 


s   s 


s 

< 

ill. 

0  IK) 

11   oil 

1)  ( IJ 

0  75 

4  14 

3  3li 

(10 


M  0(1       0 


i\  S 


4  0 
3  0 
GO 
3  0 


II     I 
0 


1      (t 


6-0  I    1 

I  (I      ■_' 

II  0      I' 


18  0.i   :50i    2G  0     7i 


MoNTHf.v  and  Annual  Suinmaiies  f.ir  the  Year  189>-i,  Knceliill,    Nortii-west  Territories— Latitude,  N.  51°  55' 

Longitude,  W.  113°  0'.     Height  above  Sea,  feet. 


Month. 

Tempeb.atlke 

Max-. 

Min. 

WiN-n,  1) 

niKlTIO.N 

FROJ 

Force 

OK 
WlNO. 

Rai> 

Snow 

-5 

A 

» 

^ 

K 

-h 

Mean 
Max. 

Mean   ^ 

Mf'an 

izi 

p4 

cc 

&■ 

o 

1. 

S 

d. 

<; 

■i. 

s 

" 

1 

3 

- 

in. 

in. 

.January.     ... 

23  9 

2-9     210 

13 

4 

.38  0 

16  0 

0 

2 

1 

2 

1 

12 

7 

G 

0 

.  ,      0  flO 

0 

0  .-) 

.{     2    0 

0 

February  .... 

18-5 

2-7     21-2 

7 

9 

390 

29-5 

7 

4 

1 

3 

0 

4 

5 

4 

0 

II  (Id 

(1 

140 

7 

0   0 

0 

March 

24  4 

2-7  1  21-7 

13 

5 

440 

26-5 

3 

1 

2 

3 

2 

8 

6 

6 

0 

11  (II 

11 

5G 

6 

L 

0 

April 

May 

June 

47  0 

260  I  21  0 

36 

5 

78  0 

45 

8 

1 

2 

4 

2 

3 

4 

G 

0 

...     0  7(> 

(i 

* 

1 

0 

650 
70-8 

34  7 
42-4 

303 
284 

49 
56 

8 
6 

760 
84  0 

21-5 
34  0 

3 

9 

1 
0 

9 
4 

3 

3 

5 
3 

4 
4 

4 

4 

2 
3 

0 

0 

.      0  40 

1   .".1 

1 
'.1 

0 

0 

0      II 

July 

766 
76-4 
66  1 

47-8 
486 
36  6 

28-8 
27-8 
29-5 

62 

62 
51 

2 
5 
4 

93-5 

880 
810 

31  0 
370 
17  0 

7 
7 
3 

1 
2 

1 

1 
0 
2 

1 
1 

1 

9 
5 
5 

2 
2 
5 

4 
8 
G 

6 
6 
7 

0 
0 
0 

:V47 
1   77 

11 

0 

August 

Septeniln-r  . . . 

0  n 

0    1 

...      0  39 

48-2 
23-5 
26-8 

24  8     23-4 

36 
19 

17 

5 
2 

4 

64  0 
51  0 
49  0 

7-5 
20  5 
280 

7 
7 
3 

0 
1 
0 

5 
0 
3 

2 
1 
0 

4 
1 
1 

8 
13 
11 

2 
4 
7 

3 
3 
6 

0 
0 
0 

0  72 

0  00 
000 

6 
0 
0 

0-5 
2-8 
3-5 

1 
4 
3 

0  n 

0 

9  9 
7  9 

18-6 
18-9 

0 
0 

1 

0 

h 

December 

0 

Year 

24-2 

a5 

6 

93-5 

"29-5 

64 

14 

.30 

24 

38 

76 

61 

58 

(1 
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MoXTiil.v    ami   Amiuiil   Suiiiumrios  for  llie   Year    IS'JS,  Kinmount.  (»iitniio— Latitude,   N.   41      l.'i   ;   l^iiji;iluilo, 

\V.  7S    3S.       Ilfi.'lit  alx.v.' Sea,  —    -    foet. 
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MoNTiii.v  anil   Annual   .Summaries  for  the  Y<  ai-  1^98,  Lucknow,  Ontario— Latitude,   N.   43°  .56';  Longitude, 

W.  81°  30'.      Height  above  .Sea, feet. 
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MoNTni.v  and  Annual  Suininaiies  for  the  Year   1808,  Lukelielil,  Ontario —Latilud-,  X.  41    i')'  ;   Longitude, 

W.  78°  15'.     Height  above  Sea,  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Massett,  Queen  Charlotte  Island,  Biiti.sli  Coluipbia- 
Latitude,  N.  53°  58' ;  Longitude,  W.  132°  9'.     Height  obove  Sea, feet. 
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MoNiiiiH  .mil  Annual  Siunmiirifs  for  the  Yair   1 S98.   Midway,  Uritish  Coluinliia — Latitude,  N.  19    n'  :    [-onfjitudo, 

\V.  lis     -ir.       Ilfi"lit  aWovo  Sea,  ISOO  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Moose  Jaw,  North- west  Territories — Latitude,  N.  .'lO'  21' 

Longitude,  W.  105°  35'.     Height  above  Sea,  1745  feet. 
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Monthly  and  Annual  Suiuiiiarifs  for  the  Ye.r   1898,   Mu.skowpetung,  North-west  Territories Latitude, 

X.  SO    15';  Longitude,  W.  104°  30'.     Heij,'lit  above  Sea, feet. 


TeMI'KU.\TLUE. 

WiM),   D 

IRECTIOX 

FIIOJ 

FOBCK 
OF 

Wind. 

Rai> 

S 
< 

Q 

0 
0 
0 
0 

Snow. 

* 
6 

X 

U 

n 

0) 

•c 

Eh 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
7 
3 
2 
0 
0 

30 

Mean 
Max. 

Mean 
51in. 

Mean 
Daily 
Kangf- 

Mean. 

Ma.v. 

Min. 

2; 

0 
3 
5 
3 

c4 
"A 

0 
3 
1 
2 

[4 

0 
3 
2 
1 

3 
3 
0 
1 

a5 

1 
2 

0 

4 

aj 

9 

•J 

1 
1 

9 
3 

3 

i; 

4 
4 

S 

4 
5 

0 
11 

E 
2. 

E 

S 
< 

7 

s 

1 

,6 
1 

I 

§ 

< 

JAiiXKirv  . .  . 

lil  3 
IS  4 
2!)  (i 
51  4 
70  0 
75  2 
'  SM 
75  4 

(>(>  i; 

45  0 
•Jo  3 
200 

10 

1-J 

(i 

18 

30 

52 

51 

4!; 

3« 

25 

7 

4 

1 

29-4 

4-6 

370 

260 
350 
•29-5 
15  0 
11  0 
24  0 
37-5 
38  0 
20  0 
130 
28-5 
30  5 

in. 
000 
0  00 
000 
0  00 

in. 
26  5 
13-5 

• 

10 

0 

Ffbnmry. . 

1             1            1 
7      31   1        2  S      411 

0 

0 
0 
0 
0 

5 
0 
5 
5 
0 
0 

7   0 

r 

9   0 
i   0 
0    (^ 

1 

March  .... 

7  ,  3(i  3  ;  11-5 

49 
80 
90 
98 
99 
90 
88 
77 
45 
46 

1 

April 

4 
8 
2 
0 
2 
1 

5 

8 

330 
39  2 
230 
30  1 

2»-.-2 
27  5 
19 -^ 
17-8 
15-2 

34  9 
504 
«37 
660 
02-3 
52-9 

35  1 
16-4 
12-4 

•\ 

May 

\ 

■  lime 

1 
2 
4 
» 
6 
8 
5 

5 
2 
2 

2 
1 
0 
0 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

0 

1 
0 
2 
0 

0 
7 

2 
5 
4 
8 
0 

0 

1 
7 
11 
1 
0 
1 

3 
5 
0 

1 
0 
0 
6 

9 
4 
3 
4 
8 
3 
3 

u 

5 
13 

4 
11 

9 
16 

1-27 
1  51 

6 
2 
5 
3 
2 
0 
0 

4 

4 
2 
3 
2 
4 
1 

45 

0 
0 

4 

1 
0 
0 
0 

5 

4 

.Inly 

0 

August     . . 

n 

September. 

0-64 
0  19 
000 
000 

14-5 

U  3 

00 

4 

4 
0 

18 

1 

October  . . . 

0 

Xnvemlier. 

December. 

0 

— 

— 

— 

Year   ... 

27-4 

34-4 

99 

5 

Is  0 

66-8 

11 

JVIoNTHf-Y  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Macleod,  North  west  Territories — IjatiLude,  N.  49    44'  : 

Longitude,  W.  113°  24'.      Height  above  Sea, feet. 
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32 

10 

0 

1 

59 

8 

5 

7 

1^ 

5 

8 

34 

11 

0 

1 

90 

9 

7 
16 

1 

14 

11 

n 

40 

<» 

0 

1 

57 

7 

3 

11 

13 

7 

18 

1-? 

0 

4 

04 

6 

8 

4 

16 

7 

3 

39 

8 

0 

0 

85 

6 

t 

4 

5 

11 

4? 

10 

0 

0 

13 

1 

4 

3 

4 

5 

7 

51 

9 

0 

0 

00 

0 

3 

2 

2 

3 

0 

67 

10 

0 

0  00 

0 

86 

55 

106 

81 

60 

487 

122 

0 

— 

— 

— 

10  47 

40 

Snow. 


in. 

8  0 

41 

10  0 


311 


150 


.MKI'KOKOLUIIICAL    TAIILKB. 


MoNriii.N  juiil  Aiiiiiial  Muuiiii.ii  ifs  tor  the  Y<'iir  181)8,  Millbrijok,  OiiUii  io  —  Luliliulo,  N.  44    S' :   L<iri;;;i(udo,  W. 

7-^    .'"J         Height  ulwvt)  Sjeii, fuct. 


.lanuarv 

I'Vbniary 

Martli 

April. 

May. 

.luilr 

J  Illy 
.'Viigust 
S«|  item  bur. 

October 

November. 
UeceniVnT 


Month. 


Mi*uii 
Mas. 


1  27  1 
27  U 
46-4 
53  5 
eii  S 
77  1 
86  3 
80-8 
74  3 

.'yro 

41  4 

;jo-8 


.Mi'iii 
Mill. 


'rKlll'KlC.\Tl  KK. 


.Mean 

Kuilv     .Max.      Mill. 


Kai.\. 


100 
10  5 
23!) 
30  4 
43-7 
54  3 
53  C 
0«-4 
49  6 
3S-8 
24  G 
13-7 


Ye 


Kaiiffc 


Mttily  Mthlv 
Kali^>'  Mia   . 


171 

17  4 
22-5 
23  1 
23  1 
22  8 
31-7 
24-4 
24-7 

18  2 
16  8 
171 


81)  0 
480 
600 
67  0 
810 

89  0 
94  0 

90  5 
94  0 
84  0 
590 
45-5 


21  <i      94  0 


S4  S 
180 
10 
120 
30  0 
41  0 

3;vo 

400 
30  0 
•23  0 
90 
190 


34  5 


73-5 
66  0 
61  0 
55  0 
510 
48  0 
CI  0 
50  5 
G4  0 
61  0 
50  0 
64  5 


128-5 


18-5 
19-2 
3ft  2 
41  9 
55  2 
65  7 
09-5 
68-6 
62-0  } 
47  9  ' 
330 
22-2 


44-9 


In. 
K 


SNott. 


II. 


2  •  £ 


j  no 

21  0 

O    ' 

1 

40-5 

9i..... 

1 

Monthly  and  Annual  Sunnnaries  for  the  Year   1898,  Mattawa,  Ontario — Latitude,  N.  4G"  15' ;   Ix)ngitude,  Wt 

78°  41' .     Height  above  Sea, feet. 


— • 

Tkmpebatche. 

Rai\. 

Snow. 

Mean 
•Max. 

i. 

£ 
E 

< 

Mean 
Min. 

.Mean 
Daily 
Kange 

Max. 

,,.       .Mtlilv  Mtlily 
*^''''-    Kaiige  Me.in. 

1            1 

4^ 
B 
< 

1 

4i 
g 
< 

1 

H 

Jaiiuarj- .    . 

17-7 

3  4 

261 

.S8-0 

43  5 

81-5 

t 
4-6 

in. 
0  00 

0 

in. 
18  5 

6 

24  8 

13     23  5 

370 

35  0 

720 

13  1 

R 

u 

165  '     6 

.March 

43  0 

•JOS     22-2 

590 

— 
80 

67  0 

31-9 

138 

3 

1   1 

April     . 

.-.3  9 

258  1  281 

740 

50 

69  0 

39-8 

0-00 

0 

It  2        1 

Ma> 

70-4 

43  7 

26  7 

82-0 

290 

53  0 

57-1 

289 

u 

Juiiu  

76  4 

48  2 

28-2 

87  0 

35  0 

52  0 

62  3 

4  13 

9 

\""\ 

July 

82-2 
75  0 

52  9 
51  0 

29  3 
234 

90  0 
790 

31  0 
39  0 

560 
40  0 

67-5 
63  3 

188 
2-73 

3 

s 

1            1         1 

.\lipUMt. 

September 

70  2 

44  9 

253 

890 

300 

59  0 

57-6 

227 

11 

October . 

.■>2-4 

34  7      17-7 

720 

15  0 

57  0 

43  6 

383 

9 

3  5       2 

39  9 

21  8     181 

650 

20 

63 '0 

309 

0'96 

■  1 

2  8       ■• 

Decemlwr 

22  4 

1-5     239 

450 

41  0 

86-0 

10-5 
40-2 

0-00 

0 

10-6 

'.1 

Year 

24  4 

WO 

l3-5 

1335 

20  07 

ss 

532 

3.1 
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Monthly  iiiid  Annual  Siiinin.uitj.s  for  the  Yeaf  IsUS,  Missaiialiif,  Uiilario — Latitude,  N.  ib    -Jl'  ,  Longiluilu,  W. 

SS"  2!S'.     Height  above  Sea, feet. 


Moxrii. 


TKMrKHATlHK. 


a.m.  !2  p. in. 


9  p.m. 


Mean.;  Max. 


January. ... 
I'Vbruary  . . 

March 

April 

May 

June 

July..  .. 
August . .  . . 
Sfptember  . 
October .... 
November  . 
December.. 

Year.  . . . 


0  7 
G  5 

17 

2(; 

4& 

51 

50 

55 

47 

31 

2fi 
2 


29-9 


13  ■; 

17  o 
30  3 
40-2 
m  ■  9 
040 
75-3 
09-2 
03  7 
41-9 
31-2 
11-9 


43  4 


3  .S 
11-2 
18-4 
31-9 
47-8 
52-2 
57 -5 
54-9 
52  0 
35-4 
25  0 

7-7 


33  3 


3-5 
11  0 
211 
34  0 
49-5 
54-9 
01-7 
58-5 
540 
30  1 
20-8 

7-5 


Mhi. 


34-9 


90  0 


50  0 


27 

25 

20 

9 

38 

11 

2 

4 

3 

14 

4 

10 

107 


\\'lXli,    DlIlKlTlllN    I'ltn.M 


m 


33   126 


CO  I  m     ?     J*",     o 


!■ 

om  K. 

OK 

Wind,  i 

i 

a 

a 

1* 

i 

— 

— 

21 
10 
40 

24  '  11 


311 


103 


18 
32 

236 

1 
S 

28 

1 
0 

y 

1 

K.^iv.        Sxow. 


in. 
(1  UU 
II    17 

R 

0  50 

1  00 
I  W 
1  07 
ir'jo 
1-20 
0-75 
0-82 
0  00 


8-71 


3 

0 

15 

99  0 


4 

0 

2 

1 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

0 

23 

0 

MoNTiit-V  and  Annual  Suiniiiaiies  for    the  Year   ISOS,    Moncton,  Nt-w  Brunswick  —  Latitude,  N.  4G    !)' ;   Longitude 

W.  64°  45'.     Height  above  Sea, feet. 


January .  . 
Februai'V. . 
March ...    . 
April    . .    .    . 

May 

June 

July     

August .... 
September 

October 

November . . 
Deccmbt-r. . 

Year. . . 


Month. 


TK.lIl'EH.\TfHK. 


Mean 
Max. 


G41 
67-9 
76-8 
74-5 
66-2 
50-5 
44-9 
30  5 


Mean  l^''?," 
•  r.        Daily 

^t'"-   Ran/e 


41-2 
49-2 
55-2 
55  1 
451 
37  8 
30  5 
IG  0 


22-9 
187 
21-6 
19-4 
211 
187 
14  4 
18-5 


Max. 


Miu. 


250 
35  5 
42  0 
40  0 
24  2 
21  0 
18  0 
180 


Mthly  Mll.ly 
Hange'Mean. 


51-5 
44-3 
490 
41-9 
56-8 
59-8 
47-2 
63-5 


Rain. 


54-7 
58-5 
660 
64-8 
55-7 
471 
37-7 
25-3 


Snow. 


a 


1 

70 

O 

0 

46 

1 

2 

10 

3 

3 

10 

6 

1 

74 

8 

2 

01 

7 

2 

18 

9 

6 

14 

8 

1 

70 

6 

3 

56 

9 

4 

78 

14 

0 

66 

3 

70 

30 

13 

31-7 

21-3 

7-4 

4  4 


50 
181 

87-9 


2 

7 

20 


irrj 


METKOKOLOGICAI.      I AHLKS. 


M0NTII..V   iiiiiJ    Aniiuiit   Suiiiiiiiiries   for   llif    Year    1S98,    New    Westmiiister,    Hritisli  Colutiiliia      Lrilitudc, 
X.   i;r  l.V  ;    rA.ii^iluil.'.  W.  l-_>-2"  of.      Ileislil  iil«>ve  Sea.  ."^50  feet. 


Month. 


TKJII'K11.\TII1K. 


Menu   Mean 
Max.    Mill. 


1 


.lunuiirv 

bVbruiir\ 

.Martli 

.\|iril  . 

M.1V... 

. I  line. .  . 

.Inly.. 

.\ll(JUst 

Se|>teinber. 
OotoUii-..  . 
November 
I  >eceinb«T . 

Year  . 


I  :«r3  j 
46  5  j 
48  2 
56  U 
66  3 
69  5 
74-8 
76  fl 
69  9 
56-5 
451 
411 


321 
35  7 
32  6 
38-6 
46  1 
510 
53  8 
56-3 
511 
43  0 
35  9 
31-9 


Mean 
IJaily 
Kaiige 


Max. 


„.      Mthly  Mthly 
"'"•    Range'Mean. 


15-2 


45-2 
58-2 
56' 5 
74  4 
851 
87  3 
93  9 
90-4 
85-3 
630 
5C-4 
52-4 


20-5 
27-5 
25  0 
30  0 
39-7 
44-9 
47  4 


93  9 


20-5 


247 
30-7 
31  5 
44  4 
15-4 
44 '4 
46-5 
39  6 
41-3 
25  6 
26-4 
31-4 


73-4 


36-7 
411 
40  4 
47-6 
56  1 
60-2 
64  3 
66  6 
60  5 
49  8 
40-5 
36  5 


49-9 


Raik. 


.J 
S 
< 


Ml. 

6-42 
10  17 
1-97 
2-51 
3  15 
5- 10 
0  62 
0  21 
3  81 
4-45 
9  06 
4-64 


52-71 


165 


Snow. 


in. 

7-3 

3-7 

10  0 


0-5 


21-5 


1 

^ 

1 

^ 

s 

0 

fa 

< 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-    (1 

0 

0 

17 


a 

c 
2 


0 

ti 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 
5 

9 
12 

0 
0 

Monthly  and  Ainnnl  Suiiiiiiarii;s  for  the  Year  1898,  Nicola  Lake,  Bntf'h  Columbia— Latitude,  N.  50°  9'; 
Lonjjitudc,  W.  liO"^  39'.      Height  above  Sea,  2120  feet. 


MO.STH. 

TUMrBHATLKE. 

Rain. 

Snow. 

1 
0 

1 

i 

s 

< 

09 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Hivnge 

Max. 

Min. 

Mthly 
Kange 

i 
Mthly, 
.Mean. 

20-8 
307 
321 
443 
52  2 
580  , 
63  4 
681 
54  4 
41-7 
29  6 
21  7 

S 

•if. 

S 
< 

ID 

1 

S 
3 

H 

291 
39  0 
41-5 
.17-7 
65  2 
69  4 
76-7 
83-5 
681 
51  4 
36.1 
2ill 

0 

12-6 
22-4 
22-7 

31  0 
39  1 
46  5 
60  0 
526 
407 

32  1 
230 
14-3 

10-5 
16-6 
18-8 
26-7 

26  1 
22-9 
26-7 
309 

27  4 
l-.t  3 
131 
14-8 

0 

40  5 
49-5 
520 
750 
810 
83  5 
90-5 
93  0 
840 
55  5 
500 
570 

4-5 

50 

10 

22  0 

28  0 

380 

39-5 

42  0 

30  0 

22-5 

3  0 

2-5 

0 

450 
44-5 
510 
530 
.53  0 
55'5 
510 
510 
54  0 
33  0 
47  0 
59-5 

in. 
0  00 
0  17 

0  54 
010 

1  53 
1  25 
0-39 
0  12 
0  70 
1-77 
0-84 
000 

0 
2 
4 
2 
8 
11 
5 
3 
8 
8 
fi 
0 

in. 
2-5 
2  5 
3-8 

5 
4 
4 

February. 

March 

.Vpril. 

•Iiine 

July 

August  . 
Septeuiber. 
October     .... 
November. . 
December.. . 

1 

0-5 
8-3 
3-8 

1 
8 
6 

1 

... 

.... 

Year... 

•'■•■ 

21-7 

93  9 

~4-5 

97-5 

43-1 

7  41 

57 

21  4 

28 

2 
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^[oNTlll.Y  and  Aiuiiial  .Summaries  for  tlie  Year  1898,  N.  Nicouicii,  British  Columljia — Latiliule,  N.  4!l    12'  ; 

LuiigiLude,  W.  122"   2',      Heif,'lil  above  Sea,  5'J  feel. 


Jaiuiury    . 
February 
March  . 
April. . . 

May 

June 


July 

August . . . . 
September . 
October. .  . . 
November. 
December 

Year  . 


Month. 


'I'k.MI'KIUTI  HE. 


I  a.m.  2  p.m 


■10  1 
47  -t 
4')  -4 
58 -3 
68-4 
71-8 
70 -4 
78-6 
70  !) 
57-2 
44-9 
41-8 


;;«  2 

:2  8 
SSI) 
43-8 
40  0 
520 
54  7 
49  3 
42  3 
35-3 
32  0 


.1p.m. 


8  7 
11  2 
Hi  C 

20  3 
246 

22  2 
24  4 

23  i) 

21  6 
14  n 

!)-(i 
!)-8 


Ma.\ 


17  3 


46  0 
02  0 
02  0 
74  0 
88  0 
840 
930 
94  0 
870 
64  0 
57  0 
59  0 


94  0 


,,        .VItliIyMll.lv 


IVO 
30  0 
20  0 
3r)  0 
30  0 
420 
45  0 
470 
43  0 
34  0 
19  0 
19  0 


150 


79  0 


:i.-p-s 
■US 
411 
48-2 
501 
60-7 
64-2 
GO  7 
(iOl 
49  7 
40  1 
30-9 


50  1 


R.MN. 


a 


9  81 
7-28 


67-31 


19 
23 
14 
14 
13 
15 
5 
2 
10 
16 
19 
13 

163 


Snow. 

A 

1 

CO 

>> 

0 

^ 

2 

in. 

19  3 

3 

0 

2 

0 

* 

0 

0 

0 

10  5 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

12-7 

3 

3  1 

2 

1 

0 

0 

45-6  j  11 

6 

3 

0 

0 

0 
0 
0 

1 

5 
1 
3 
1 
0 
0 
0 

11 


Monthly  and  Annual  Sumniarios  for  the  Year   1898,  North    Bruce,  Ontario — Latitude,  N.  44'  23'  ;  Longitude, 

W.  81°  25'.     Height  above  Sea, feet. 


Month. 


January.  . . 
February  .. 
March  .  . . . 

April 

May 

June 

July 

August . . . . 
September. 
October.. .  . 
Novemljer 
December . 

Year.. 


TeMI'KHATURE. 


7  a.m. 


42-7 


2  p.m. ,9  p.m, 


51-7 


43  2 


Mean. 


45-2 


Ma.\. 


Min. 


80 
20 
0  0 
15  0 
350 
47  0 
40  0 
54  0 
0  j  42  0 
0  i  27-0 
10  0 
20 


94  0 


8  0 


WlXI>,    DlUECTlON  KKOM 


W 

;z; 

S5 

4 

10 

9 

14 

0 

6 

6 

16 

4 

4 

3 

4 

0 

1 

0 

3 

0 

2; 

3 

11 

1 

7 

1 

8 

31 

8(! 

24 

8 
14 

0 
11 

3 
24 
12 
26 
20 
22 

5 

181 


16 
10 
27 
8 
34 
53 
17 
37 
32 
12 
19 
37 

302 


15 
17 
24 
31 
19 
11 
32 
28 
24 
19 
13 
20 

253 


Force 

OF 

Wind. 


Rain. 


Snow. 


0  66 

2 

0-69 

4 

3-50 

11 

111 

5 

316 

13 

4  02 

11 

0-24 

3 

2-54 

8 

3-78 

8 

3-76 

10 

2  32 

10 

0-84 

4 

26  62 

95 

79-7 


to   = 
O    J= 


— 

— 

2 

3 

1 

2 

0 

1 

1 

0 

2 

2 

2 

5 

0 

0 

1 

3 

1 

0 

3 

2 

4 

0 

9 

1 

26 

19 

154 


MICTKOKOI.OCICAI.    TAHI.KS. 


MoNTiii.\  atui  Aniuiiil  Suinniiiries  fur  the   Ytiir   1S9S,    Niiif,'iira,  Ontario — Ijitiludv,  N.   i;i    I.!';   l.^iii;i;iluiJ«>, 

\V.  7!>     n'.       Il,i-lil    .iLov..   Sra.       --     ftlrt. 


Month. 

TkMI"KII.\TI'KK. 

K.viN. 

.SsilW. 

J«; 

1 

Mean 
Max. 

Mean 
Mill. 

Mean 
1  >aily 
Kaiii;i' 

Max. 

Min. 

Mtlily 
Kaiigi' 

Mthly 
Mean. 

■J 
B 

< 

i. 

< 

I: 

i 

"a 


> 

C 

o 

. 

» 

■' 

- 

" 

•Iaiiii:iry. 

32  7 

21  3 

11   4 

650 

50 

SO  0 

27  (1 

-  ' 

:.  11    0 

0 

0 

1 

Kflininry 

33  5 

ao  3 

13  2 

SUO 

30 

620 

26-9  1 

0  9G 

:■■ 

\<    •' 

'; 

:» 

3 

0 

0 

Marcl. 

•»7-7 

30-4 

17  3 

ft-i  0 

13  0 

52  0 

39  0 

1-35 

1 

I) 

2 

1 

1 

.\|>ril                                                              

51  0 

Xi  S 

l.j  2 

09  0 

200 

49  0 

43  4 

101 

" 

() 

2 

1 

1 

May                                                               

65  0 

47-2 

18  4 

820 

34  0 

48  0 

5(i-4 

2- 50 

10 

0 

2 

« 

4 

.lime   . 

1  7(i-4 

68  6 

17-8 

80-0 

40  0 

400 

07  5 

2  % 

10 

2 

0 

0 

4 

.luly 

s-.'-7 

02-3 

20-2 

!'5  0 

45  0 

500 

720  1 

2-42 

; 

0 

0 

0 

2 

Au(Oi»t 

Mil 

r.2  c 

17-5 

90  0 

480 

42  0 

71-3 

1-79 

7 

0 

0' 

0 

1 

SeptfllilxT 

74  4 

5C  8 

17  fi 

930 

44  0 

49  0 

C5  C 

3-55 

1) 

(1 

u 

0 

2 

OcU>lxT.  . . 

59-8 

46-2 

13-6 

830 

30  0 

530 

530 

.4  17 

13 

0 

0 

0 

0 

XtiveiiiWr 

1  45-4 

3T8 

13-6 

G7  0 

17  5 

49-5 

38-6 

2-44 

8 

,30 

2 

3 

1 

0 

0 

December. 

:-.l  ". 

231 

11-4 

500 

70 

430 

28-8 

0-45 

2 

22-3 

4 
15 

2 
10 

0 
10 

0 
2 

0 

Year  . 

15B 

950 

■^30 

980 

49-2 

20-94 

8.-^ 

16 

MosTHLY  and  Annual  Sumniaiies  for  the  Year  1S98,  Oonikup,  .North-West  Territories— Latitude,  N.  53°  30'; 

Loumtuilo.   W.    lOr  -20'.     Heiijlit  aiii.vH  S.>a.  fci't. 


MliNTH. 


January.  . 
Kc'Uruary  .  . 
March  . . . . 
.April       ... 

May 

.Tune 

.luly. 

August. .  . 

S^'ptemliei 

OcIoIkt.  . . 

November. 

December. 

Year  . . . 


Tkmi'KR.vtihe. 


Mean 
Max. 


8  4 
7  1 
24-2 
49  4 
60  3 
69-6 
77  4 
73-7 
625 
40-4 
21-4 
12-1 


Mean 
Min. 


140 

15-5 

6-4 

22  2 

35  3 

43-6 

50  G 

49  3 

42-1 

24-0 

2-7 

8-8 


Mean 
Daily 
Range 


22-4 
22  6 
30  6 
27-2 
31-0 
26  0 
26-8 
24-4 
20-4 
16  4 
18- 7 
20-9 

23-9 


Mean.  Max.     Min. 


2  8 

4-2 

8  9 

35-8 

50-8 

50-6 

64  0 

61-5 

52  3 

32-2 

12  0 

1-7 

307 


32  5 
29  5 
44-5 
64  5 
82  0 
85-5 
93  0 
87-5 
77  0 
58  0 
41 -0 
36-5 

93-0 


33  0 
360 
32-5 

5  0 
175 
28 1) 
33  0 
36  0 
29  5 

2  5 
28  0 
38-5 

^5 


WlNlj  lilUKtTION  KKOSI 


U 


OS 

m 

1 

1 
6 

3 

9 

6 

10 

8 

9 

C 

7 

10 

5 

3 

9 

3 

8 

5 

2 

2 

13 

1 

13 

4 

2 

4 

1 

4 

79 

Hi 

50 

l'"OHC'K 

OK 
WlKD. 


10 
8 
5 

12 

in 

KI9 


U.\1N. 


B 
< 


Snow. 


10|15 
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.Mmmiil\    aiui    Annu.il    Smimi.uies    for    tlie   Year    1898,   Owen    Sound,    Ontario— Latitude,   N.    It'   34'; 

Longitude.  W.  80'  fS'.     Height  above  Sea,  597  fcot. 


MciXTII, 


TKMriCHATUUK. 


NVl.NI>,   DlKKlTION  FKOM 


Mean 
Max 


.TaiuKiry .  .  . 
l'\'l>ru;iry . . 
Maicli       . 

April 

May 

.luiu* 

July 

August 

September. 
October  . . . 
Nuviuiber  . 
December  . 

Year . . 


;  31-1 


31  0 
47  0 
51  1 
fi5-,s 
74  !l 
81-5 
7«-6 
74  G 
r)7-4 
43  i; 
31  1 


'  M<.an 
Mill. 

10  4 

l(i  3 

•27  4 

2!) -7 

42  r. 

53  II 

5(i-2 

ofiO 

52  8 

41  8 

30  6 

201 

Mean 
Daily 

Haiige 


Mean.  Max 


15  I) 
117 
l!l  (i 
21  4 
23  2 
21  11 
25  3 
22G 
21-8 
15  6 
13  0 
11  0 


1S-.S 


4G  3 


Min. 


K 


OS  5     130 


= 
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1 

6 

1 

2 
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5 

1 

4 

10 

0 
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C 

1 

3 

3 

0 
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1 

0 

1 

2 

0 

2 

e 

1 

3 

8 

0 

12 

4 

2 

4« 

50 

(i 

to 


14 


'.) 
II 
11 

5 
10 
11 
14 
10 
18 
12 

fi 

1 


4 

8 

6 

7 

34 

28 


118    104  I   11 


25  Id 


2171 


FOHCK 
OK 

Wind. 


l|l 


2 

4 

4 

4 

1 

0 

1 

0 

7 

0 

9 

0 

33 

38 

1 

R.\IN. 

E 
< 

i 

in. 

115 

5 

0-39 

5 

2-27 

12 

1-37 

3 

2  07 

15 

4  43 

13 

0-48 

G 

2-70 

9 

2  74 

9 

4-87 

15 

1-49 

9 

003 

3 

'.■rlil 

104 

S.N'OW. 


6 
< 


170 


•0 

?, 

01 

u 

c 

■J 

t< 

^ 

■< 

3 

1 

0 

3 

2 

0 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

3 

] 

1 

4 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

12 

0 

7 

7 

1 

3 

10 

2 

0 

9 

0 

0 

54 

11 

26 

Monthly  and  Annual  .Suinnriiies  fm-  the  Year  i.~^'.)S,  Uril  ia,  Ontario — Latitude,  N.  -14'  34':  Longitude,  W.  79'  24' 

Height  above  Sea, feet. 


.\IllXTH. 


'I'KMl'KK.MCItK. 


Mean 
Max. 


Mean'??''.'}"  1  ,, 

Dally    Max. 

ftaiige 


M 


.January .                   !:  SU'S  9'8      20 

Februaiy 325  127      19 

Mai-cli 42-2  22-8      19 

April 518  I  294     22 

May G4-9  43  9     21 

June  . 7r.  4  54-0  I  21 

July                 I  80  9  50-2 

AugiLst I  700  j  55-9 

September j  |  71  0  j  49'9 

October '  54  3  394 


NuvcinVier  .  .  . 
De  ember    . . 


Ye 


40  7 
32  6 


25  6 
12  9 


20  I 


.37  0 
48  5 
.59  0 
070 
770 
87  0 
910 
880 
90  5 
800 
580 
40  0 

910 


Min. 


280 


Mthly'Mthly 
Range  Mean 


05  0 
75-5 

56  0 
00  0 
470 
47  II 

45  0 

46  0 

57  5 
.56  0 
55  0 
61  0 

119  0 


44-4 


Rain. 


R 

0-21 
2-24 
1-38 
2 -.51 

1  49 
0-89 

2  50 
2  49 
4-62 
1-45 
0  43 

20-21 


Sxow. 


I    '"• 

I  217 

220 

* 

I     20 


0  3 

7-5 

34  5 

880 


^  ' 

0 

fe 

2 

2 

7 

4 

2 

2 

1 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

6 

0 

20 

9 

i:.0 
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MoNTiiLV  Hiul  Annual  Suiuiniirics  for  the  Year  ISDS,  Oiouabei',  Oulario — latitude,  N.  41    I'O'  ;   LoMf,'itU(J(>, 

\V.  "S    IS'.      llci.'lit  al.<>\<'  Sea, feet. 


Mom  II. 


■lanniiry.. 
Kflinmry.. 
Mnrch  . .    . 
Apiil.      . 
May.. 


.Ill 


.Inly   

August..;. 
.SepUTriber. 
October... . 
November. . 
1  >rcenib»>r. 

Year ... 


TKSirKH.vniiK. 


2  |i.iii, 


I  18-8 
19  G 
■M2 

;»  2 

48-9 
582 
62-9 
62  2 
569 
44-7 
32  4 
21-8 


41  1 


24-8 
29  2 
44  1 
52-2 
66  4 
75  3 
81-9 
79 -3 
71-4 
53  3 
39-3 
27-8 


9  |>.lii. 


Mea 


Ma.x. 


53- /• 


70  5 
63  2 
470 
351 

24-8 


46-8 


•J1-.S 

40 

0 

24  1 

60 

0 

36  9 

56 

0 

43  5 

»i 

0 

.->7  4 

79 

0 

66-4 

84 

0 

72  4 

92 

0 

70-6 

86 

0 

63  7 

92 

0 

48-0 

82 

0 

35  5 

56 

0 

24-8 

43 

0 

471 

92 

0 

Mill. 


18  0 
10  0 
140 
140 
36-0 
49  0 

45  0  ' 

I 

ooo  i 

400  I 

300  I 

9  0 

100 ; 


Wind  hiiiK<TioN  Kiuiii 


18-0 


5r;   ^: 


K) 


24 


11 

14 

14 

1 

21 

8 

20 

2 

22 

9 

U 

28 

4 

15 

6 

11 
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4 

27 

5 

28 

14 

8 

12 

3 

14 

4 

34 

12 
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U 

9 

21 

11 

18 

3 

15 

4 

5 

28 

22 

IS 

3 

5 

7 

4 

44 

10 

15 

4 

2 

2 

12 

36 

17 

19 

2 

2 

9 

0 

46 

9 

20 

0 

19 

25 

6 

12 

6 

26 

7 

11 

4 

4 

16 

17 

29 

3 

6 

3 

2 

32 

16 

22 

67 

124 

109 

m 

326 

129 

258 

Koiic'K 

OK 

WiNn. 


Raik. 


e 
< 


in. 
0-28 

0  31 
1-49 
0-94 
2-92 
2  06 
0-60 

1  87 

4  09 

5  90 
1-31 
0-29 




2206  loi 


SS..W. 


<      Q   O  &,  E- 


ID. 

16-9 
8-6 
0  0 
0  8 


9-0 
lB-7 


50  0 


10 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  li^OS,   Pilot   Bay,    Hi-iti>.li  Coluinljia — Latitude,  X.  41)    -W 


Longitude,  W.  116°  55'.     Heiglit  above  Sea, 


feet. 


MO.NTH. 

TK.MEEIl,\TL'nK. 

Rain. 

Snow. 

i 
o 

1 

i 

s 

S 
1 

to 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Kange 

Max. 

Mill. 

Mthly 
Kange 

Mthly 
Mean. 

< 

ei' 

< 

CO 

1 

1 

s 

.Tanuary    .... 

- 

• 

o 

in. 

in. 

February  . 

March 

.\pril 

......              1 

1-20 

0  80 

1  09 
1-81 
1-38 
200 
1  70 

... 

... 



May    . 
.Iiine. .  . 

64  1 
09  4 
77-2 
82  1 

65  2 
.50  0 
39  2 
32-4 

42  9 
50  8 
54-9 
60-9 
50-8 
.39-1 
3t  1 
26-0 

21  2 
18  6 
22-3 
21  2 
14  4 
10-9 
61 
6-4 

78  0 
80  0 
990 
89  0 
75  0 
55 '0 
500 
42-0 

29  0 
41  0 
480 
55-0 
40  0 
34  0 

49  0 
39  0 
61  0 
340 
35  0 
21  0 

53-5 
60-1 
66  0 
71-5 
58-0 
44  5 
36  2 
29-2 

10 
9 

10 
5 
9 

10 

3 
3 

1 
1 
2 
3 
2 

.Inly  . . 

September. . 
October 

27  0     23  0 

6-6 
11-6 

6 
6 

December.  . 

150 

27  0 

'  1  77        1 

Yeiir 

i 
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MoNTiiLV  and  Annual  8uniniaries  for  the  Year  1S98,  Princeton,  Britisli  Coluiulna — Latitude,  N.  49'  29'.      Lonijitude 

W.  120° -29.     Height  above  Sea,  1650  feet. 


TEMrEBATfllK. 

R.MN. 

Snow. 

•3 

6 

S 

i 

£ 

< 

a 

02 

Mean 
M:ax. 

Moan 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Max. 

Min. 

Mthly 
Range 

Mthly 
Mean. 

S 
< 

in. 
0  00 
0  00 
000 

1 

0 
0 
0 

6 
< 

1 

1 

.Iaiin:ir\'                                                       

a 

28-2 

43  (i 

44  :< 

4-8 
19  0 

18  2 

23-4 
24  C 
201 

490 
50  0 
550 

130 
0  0 
00 

020 
50  0 
55  0 

1(!  5 
313 
31  3 

in. 
2-5 
5  0 
GO 

2 
2 
2 

Kehniarv                                       

.... 

March   . 

April 

May 

June 

.Iul.y 

82-8 
80-2 
08- 3 
5,-l 
39  0 
250 

44-4 
47  (i 
40  0 
31  3 
22(5 
G-3 

38-4 
38G 
27-4 
22-8 
16-4 
19  3 

92  0 
100  0 
870 
67  0 
52  0 
440 

40  (1 
38  0 
300 
190 
3  0 
110 

52  0 
02  0 
57  0 
480 
49  0 
55  0 

1)3  11 
CC,  9 
54  C 
42-7 
30-8 
18() 

0  20 

0  61 
2  15 

1  00 
0-51 
0  00 

1 

3 

5 
G 
4 
0 

August 

September , 

OctullIT 

13-5 
13-5 

14 
13 

2 

Novemlier 

Deremlier   

1 

" 

Year 

1000 

l30 

113  0 

40-5 

33 

Monthly  an  i  .\nnual  Summaries  for  the  Year  1898,  Portage  la  Prairie,  Manitoba — Latitude,  N.  49°  58'.      Longitude 

W.  98°  17'.     Height  above  Sea,  830  feet. 


January. . 
February . 
Marcli ... 
April    .  .  . 


May. 
June 


July 

August    .... 
September.  . 

Oetiiber 

Novemln-i . . . 
December  . . . 


Month. 


TeMPER.'VTUKE. 


Mean 
Max 


Year. 


17-4 
17  6 
276 
.50  i; 
69  0 
71-4 
76  2 
72  9 
66  4 
45  6 
291 
178 


Mean 
Min 


22 

50 

8  8 

27  0 

37-8 

48-4 

53-5 

52  2 

44  0 

30  1 

12  1 

31 


Mean 
Daily 
Range 


19-6 
22-6 
18-8 
23  (i 
31  2 
23  0 
22-7 
20-7 
22  4 
15-5 
17  0 
20  9 

21-5 


Max. 


Min. 


220 
22  0 

no 

90 
240 
35  0 
400 
41  0 
31  0 
15  0 
20  0 
34  0 

34  0 


MthlyJIthly 
Range  Mean. 


520 
62  0 
53  0 
66  0 
620 
53  0 

mo 

45  0 
52  0 
450 
720 
720 

130  0 


7  6 
C-3 
18-2 
38-8 
534 
59-9 
64-8 
62  6 
55-2 
37  9 
20-6 
7-3 

36  1 


Rain. 


S 


in. 

0  00 

R 


00 
49 
73 
75 
■96 
■58 
26 
•08 
•00 
•00 


13-85 


Snow. 


Si 

« 

o 

"3 

fC 

O 

(i. 

< 

3 

0 

0 

3 

0 

0 

2 

1 

1 

2 

0 

0 
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0 
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1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

3 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

3 

1 

0 

21 

2 

8 

0 
0 
0 
0 

1 

3 
4 
2 
2 
1 
0 
0 

13 
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M F.TKOROLORICAI.   .SK.KVICK. 


MoNTIII.V    iirid 


M..MH. 


.luniinry .  . 
Kebnmry  . 
Afurcli ... 
.Vpril 
May 
.luiii- 
.luly 

,\ugnst.  . 
S«>l>tenil)er 
October.. . 
November 
Deceiiil>er. 

Tutal... 


Aiiiiuiil  Siiinin  iriis  for 
\V. 


TKiirKlUTlllK. 


7  n.ii>.  ■'  l>.ui.  '.<  iMii.  .Mean.    .Max.     Min. 


the  Yeiir  1S9K,  Point  Clink,  Ontario — Uitiluiie,   .N.   14    ■''   ,    l>')iigitu(lf, 
81     II.      ll»<i;;lit  iil)ove  Sen,  '^■'.15  feci. 


Wl.MI  DIKKITIO.N  KIIOM 


2-1  2 
22-8 
327 
.■W-3 
I'.l  3 
li2-3  I 
(i5-7  \ 

ana 

61  5 
.tO  5 

3-  n  , 

20  6  1 


I 

2  23 

2  2-1 

3  34 

4  39 
7  I  50 
9  I  60 
K  66 

0  :  66 

1  63 


28  4     27 


44'S  I  19'8     46 


s  ! 


2  40 
5     44 

0     55 

9  I  54 

3J77 
8  85 
0  I  81 


46-4 


0  i|  13 

0       Jl 
0 


49  0 
410 
550 
450 
31  0 
18  0 
3  0 


it 

' 

36 

.  « 

38 

4 

24 

6 

40 

3 

38 

S 

13 

2 

19 

3 

6  15 
r.  3 
4 
8 
9 
5 
7 
3 
C 
10 


u 


86  0       10  ||270 


2 
47 

9  . 
93 

H)      19 
0  I  15 

106   314 


119 


^ 

9 

10 

1 

14 

7 

9 

2 

2 

3 

6 

5 

9 

3 

U 

4 

20 

2 

10 

5 

99 

S3 

hruKK 

OF 

Wi.sij. 


Raik. 


Snow. 


Ill 
III 
III 
III 
III 
ui 
in 
III 
III 
ni 
rv 

IV 

3-2 


ni 

IV 

III 

UI 

III 
II 
III 
III 
III 
III 

IV 
IV 

3-2 


t 


IV 
IV 

in 
III 
III 
III 
III 
ni 
in 

IV 
V 
V 

3-6 


e 


-t!      -    .-   - 


1-OH  3     200      4 

0  31  2     27  r>     7 

8-23  r. 

1-21  L' 

2-2<;  :. 

6-2i;  .-. 

0-7H  1 

1-82  I 

00!i  1 

1-3(1  :; 

000  0 

0-60  2i 


18-64 


34 


7 

0 

9  5 

3 

0 

0 

17-7 

9 

12 

1 

74-7 

1 

23 

58 

13 

61  1  0 

71  2!  0 

4,  2  2 

'i!  2  0 

!   I 

t  3.  0 
2  1  7 
10    3 

■\  0  ■'•> 

(,  1  4 
I 
0 
0 

22 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the   Year  1898,  Paris,  Ontario— Latitude,  X.   43°  1-2';  Longitude, 

W.  80°  25'.     Heigiit  above  Sea,  840  feet. 


Tempkbature. 

Rain. 

1 

Snow. 

00 

1 

m 

Month. 

i 

s 

Mean 
Max. 

Mean 
.Min. 

Mean 

Daily    Max. 
Kange 

Min. 

Mtlily 
Range 

.Mthlv 
M.aii. 

B 
< 

< 

1 

s 
s 

o 

o                 a 

O 

" 

" 

in. 

in. 

) 
.lanuary 

32  7 

13  C 

19 

1 

46-5 

170 

63  5 

23-1 

2-77 

4 

10-5 

6 

0 

1 

0 

1 

February                                                                       ■■ 

32- 8 

14-6 

18 

2 

50-5 

80 

58-5 

23  7 

0  92 

7 

11-0 

6 

0 

1 

0 

0 

March   . . 

49  0 

25-7 

23 

3 

670 

20 

69  0 

37-4 

3-72 

1 

10 

00 

0 

0 

0 

0 

I 

1 

55' 

30-8 

24 

9     70  5 

12-0 

.58 -5 

43  3 

1  92 

7 

0  6 

1 

n 

0 

0 

0 

May 

68  8 

43  8 

25 

0     80-5 

28-0 

.52-5 

56  3 

^  2  62 

8 

0 

0 

0 

5 

Juni-                                                                          • 

July 

August ...                                                                 •  ■ 
September                                                                • 

October 

November 

79  0 
&5-9 
83-2 
75  9 

iVJ  0 
58-1 
50-5 
.">1  7 

25 
27 
26 
''4 

0     91-0 

410 
37  0 
440 
34  0 

50  0 
60-0 
49-0 
.-)9  0 

66  5 
720 
69-9 
63  8 

,  3  16 

1  0  68 

33  7 

1  2  62 

8 
6 
9 
8 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

?, 

a 

7 
2 

97 -0 
93  0 
93  0 

4 

? 

1 

58  4 

40  3 

18 

1     87  0 

21  0 

66  0 

493 

6  10 

11 

0 

0 

0 

1 

43  fi 

2^  4 

18 

2     64-6 

0-0 

64  5 

34  5 

2  35 

.6 

7  0 

3 

0 

0 

0 

0 

December 

32  4 

16  1 

16 

3     45-5 

140 

595 

24-2 

0-66 

i 

3 

21-6 

7 

0 

0 

0 

0 



Year 

22  2     97  0 

1 

17  0 

114  0 

470 

29  89 

1 

87 

50-5 

21 

I 

2 

1 

17 
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MoNTiiLV  .•iiicl  Annual  Suinmiiries  for  the  Year  1898,  Port  Dover,  Ontario— Latitude,  N.  42"  47';  Longitude, 

W.  80°  13'.     Height  above  Sea,  G35  feet. 


TE.MrElt.\TrUE. 

WiNIl  IIIHF.ITION  KliOM 

OBOE 

OF 
■,N,..       , 

Hain. 

Snow 

B 

12 
13 

0 
0 
4 
0 
0 
3 

2 
0 
0 
0 
0 

12 

i 
<^ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

f. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean. 

Max. 

Min. 

O 

8-4 

90 

5-6 

15-2 

31-8 

43  1 

381 

48-5 

451 

25-5 

81 

3-5 

6 
8 
3 

3 
3 
7 
4 
2 
1 
6 
7 
2 

52 

13 
5 

4 

11 

13 

15 

2 

2 

0 

4 

3 

11 

93 

w 

7 
6 

10 
1 
4 
6 
1 
1 
0 

11 
5 
2 

54 

33 

2 
3 

10 

f) 
3 
G 

56 

CO 

2 
1 

9 

1) 

4 

5 

15 

12 

11 

2 

2 

2 

65 

lu 

11 

1 

10 
11 
20 
21 
16 

8 
11 

8 

134 

4 

2 

5 

2 

4 

10 

12 

2 

11 

25 

91 

]\; 
11 
a 

5 

16 

6 

7 
8 
11 
17 
15 
11 

130 

1  r 

d. 

4J 

in. 

•J  61 

0-90 

3-84 

182 

100 

0  31 
1-87 
2-54 
4-99 
1-94 
1-40 

1 

6 

8 

13 

12 

11 

111 

11 
8 

8 
7 

III 

January . . . 
February . . 

O 

32  0 
29-8 
15-4 

18  5 
17  5 
290 

13  5 
12  3 

16-4 

25-2 
23  6 
37  2 
44  4 
55-4 
672 
741 
72-6 
GSl 
53-8* 
37-7 
2fi  1 

47-5 
46-8 
57-3 
GSO 
76-2 
84  3 
92-4 
91-4 
89-8 
851 
610 
44  4 

it 
(1 

0 
2 
5 
3 
2 
5 
5 
2 
0 

35 

in. 
14  9 
23-3 

1 

0 

1 

5 
4 
3 
5 
6 
1 
0 

1 

0 

March 

0 

-■Vpiil 

5.^0      3.-.  fl      17  1 

0 

M.1V 

64-4 
77  4 
840 
81- 1 

46-4      ISO 

. 

2 
0 
0 
0 

June 

July 

57  0 
641 
641 

20  4 
19  9 
170 

IGO 

August 

September . 

70-1  '  60- 1 

(1 

October.... 

60-9     46-8     141 
44(5     30-7     13-9 

0 

November . 

12-3 
17-9 

5 
9 

n 

December. . 

31  0 

20-7 

10-9 

0    0 



— 

Year    .. 

15-8 

48  8 

92-4 

~90 

25-21 

no 

68-4 

39 

9fi    ^ 

I 

MoN'THLY  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,   Port  Rowan,  Ontirio — Latitude  N.  42°  38';  Longitude, 

W.  80"  29'.     Height  above  Sea, feet. 


iloNTH. 


.January    . 
February 


Tempkr.^tiiu;. 


Mean 
Max. 


.■52  1 

.•$0  6 


March ,  439 


April   . . .  . . 

May 

•lunr 

July 

August .... 
September 
.Ictnber   . . . 
November   . 
December.  . 


51-7 
6.5  6 
770 
84-9 
80-8 
760 
590 


Mean 
Min. 


Year 


33  9 


20 


Mean 
Daily 
Range 


11  S 
133 
15-6 
16-4 
186 
18-6 
23-4 

20  1 

21  2 
13-8 


131 


Max. 


.53  0 
500 
570 
88  0 
78  0 
800 
940 
880 
91  0 
870 
600 
48  0 

940 


Min. 


MthlyjMthly 
Range  Mean 


20 
80 
100 
150 
31  0 
45  0 
45  0 
49  0 
370 
260 
18-0 
0-0 

"so 


j  550 

I  58-0 

!  470 

530 

470 

41  0 
49-0 
39  0 
540 
61-0 

42  0 
48-0 

102-0 


26-2 
24  0 
30  1 
43  5 
50-3 
67-7 
73-2 
70-8 
60-4 
.52  1 


27  4 


Rain-. 


S 
< 


m. 
4  05 
0-42 
4-73 
4-21 
1-88 
1  25 
0  30 
2-26 
1-8') 
5-42 


Snow. 


5-0 

11-5 

0-0 

0-5 


6 
7 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
6 
5 
5 

36 
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MoNTlll.Y  luiil  Aiimial  Sunimurios  for  the  Year  IS'.tS,  Port  IIopp,  Ontjirio  — Uilitudu,  N.   1.)    SC;   Tx)ngitU(Jp, 

\V.  "S    20.      Il<'ij;lit  iilK>ve  Sen, feet. 


■Iniiiinry  ... 
KfUriiary . . 
March  .  . . 
.April.. 
May  .. 
Jum  . 
.I.ily  .. 
August.. 
S<'pt<'nitx>r. 
1  )ctob«»r . . 
November 

DtCiMlllMT 

Ywir . . 


II 
TjiWrKIUTl'ltK.                                           Kais. 

Ii 

.Snow. 

•- 

Mtan 
Max. 

M.nn 
.Mill. 

Mviui 

Dnily  Max. 
Kjiiiffi* 

Min. 

Mthly 
KaiiKi- 

Mthly 
Mean 

1 
in. 

1 

1 

1 

s 

< 

1 

9 

1 

,  .  1 

» 

in. 

Mil 

14  0 

10  1 

410 

190 

0(10 

220 

800 

4 

17-6 

9 

2 

0 

0 

0 

.■!1  7 

i:t  7 

180 

53  0 

20  0 

730 

22-7 

0  48 

3 

24  0 

10  1 

2 

0 

0 

47  G 

27  4 

20-2 

CIO 

10  0 

51  0 

37-5 

2  52 

9 

0  0 

0  ! 

0 

0 

0 

2 

.v.- 7 

34  2 

22-5 

780 

15  0 

030 

45  5 

0-79 

2 

10 

2 

0 

0 

0       0 

W5 
78-7 
S7-6 

40  5 
5(i  G 

20  0 
22-1 

79  0 
89'0 

350 
450 

44  0 
440 

565 
67  7 

218 
2  55 

8 
7 

0 
0 

I 

0 

0 
0 

n 

....1 

3 

59-4 

28-2 

990 

38  0 

61-0 

73-5 

0-61 

3 

' 

0 

0 

0 

1 

.s.5-8 

58-7 

271 

99f 

45  0 

54-5 

72  3 

1-21 

8 

'     0 

0 

0 

4 

79-6 

.-)2-4 

27-2 

100.0 

.S4  0 

(«0 

66  0 

3-52 

9 

0 

0 

0 

5 

.58-6 

407 

17-9 

80-0 

25  0 

55  0 

49-6 

5-19 

10 

0 

0 

0 

1 

42-8 

26-7 

Iv  1 

50  0 

11-0 

4.'">  0 

34  7 

1-91 

4 

90 

1 

1 

0 

0 

0 

33  4 

15  0 

17-8 

460 

100 

560 

24-5 

0  73 

2 
69 

15-0 

4 

0 
5 

0 

1 

0 
0 

0 

21  1 

1000 

lo  0 

1200 

47 -7 

24-69 

66-6 

26 

16 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1S98,  Peterborough,  Oiitaiio — Latitude,  N.  44    17';   Ixiiigitude, 

W.  78'  19'.      Hei"ht  aliove  Sea,  7-2-2  feet. 


Month. 


.lanuary . . . 
Fehniary . . 
March  .... 
.\pril 

May 

.luiif    .... 
.Inly    

AugllKt.  ... 

Sept<>iiil)er. 

October 

Ntiveml>er 
Decenilier 

Year    . . 


Tkmpkb.\tike. 


Mean  Mean 


Max 


26  5 
29-0 
43-8 
53  7 
G7-8 
76  1 
83-6 
78-1 
71  3 
55  2 
40  4 
30-t 


Mill 


Mean  \ 
Daily   Mean. 
,  Raii(;e 


11  1 

13  9 
26-3 
32  9 
4G  2 
561 
57  9 
577 
52  1 
40  9 
27  7 

14  8 


15-4 
15  3 

17  5 

20  8 

21  6 
20  0 
257 
20-4 
19  2 
14  3 
12-7 
15-3 

18  2 


18  8 
215 
.■»  1 
43  3 
57  0 
06  1 
70  7 
67  9 
61-7 
48  0 
34-1 
22-4 

45-5 


Max. 


37  0 
450 
570 
720 
82  0 
87-0 
97  0 
87  0 
92  0 
81  0 
670 
420 

970 


Min. 


22  0 
15-0 

8-0 
120 
34  0 
45-0 
41-0 
44  0 
34  0 
20  0 

90 
13  0 

"22  0 


WlNIl,   IlIRECTION  FROM 


J'. 


6 

1 
2 

3 

0 

5 

0 

U 

5 

8 

5 

3 

5 

3 

2 

0 

1 

1 

2 

6 

4 

6 

3 

3 

5 

56 

34 

4 
5 
6 
1 
3 
0 
1 
I 
0 
2 
2 
0 

24 


28  ;  46     40 


3 
3 
2 
5 
2 
4 
1 
5 
2 
2 
6 
6 


FdllCK 

or 

Wl.ND. 


Rain. 


•f, 

3 

6 

0 

f 

3. 
6 

5 

4 

9 

... 

1 

S7 

— 

— 

in. 

1  03 
0-81 

2  01 
1-31 

2  75 
2-95 
0  37 

3  39 

4  54 

5  21 
0  94 
0  56 

»87 


Snow. 


ac      »     as     c  ■ 


0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

'I     1     (I    0 






... 

in. 

21  3  ,18 

3 

0 

1 

19-9   13 

6 

3 

0 

00  1  0 

1 

» 

0 

2  1 

5 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

2 

1 
2 
2 

0 

3 

4 

7-6     4 
24  1    11 

ri 

74  9   51 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Point  des  Monts,   Quebec— Latitude,  N.  49'  20'; 

Longitude,  W.  fi?'  22'.     Heij;ht  above  Sea, feet.      . 


Tksipkh.mluk. 

WlVI),  DlKECTION  KHO> 

Foltc  K 
OF 

Wind. 

Rain 

S 
< 

. 

i 

Q 
0 

1 

3 

6 
6 
5 
12 
12 
7 
7 
0 

62 

Snow. 

15 
O 

3 
5 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
4 
6 
4 
3 

31 

i 

0 
0 

1 

2 
4 

8 

10 

7 

7 
1 

2 

0 
42 

h 

j7  ».m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Max. 

Min. 

2; 

8 
3 

1    7 
s 
1 
G 
17 
3 
7 
7 

1 
14 

^ 

40 
50 
33 
17 
56 
29 
12 
23 
9 
32 
47 
22 

•100 

1 
0 
0 

1 

2 
3 
0 
0 
24 
6 
0 
3 

40 

CO 

» 

6 
0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0! 

0 
0 
0 
0 

1 

1 

2 
0 

1 
1 

0 
0 

6 

CO 



14 
3 

4 

9 

5 
15 
20 
14 

10 
13 
16 

134 

16 
28 
39 
19 
13 
20 
41 
41 
:«) 
23 
26 
31 

33(> 

&■ 
55 



14 

n 

1 

» 
8 
1 
0 
1 
6 
3 
4 

49 

0 

n 

6 
7 
0 
12 
4 
2 
0 
3 

47 

5 
d. 

i 

< 

1 

9 
8 
2 
2 

1 

Januarv  

1  ^^  ! 

10  1     !)  u 

1 

120     17  4 

26-3     33  0 

SI   -J      38  1 
42  8     50  4 
50-7     62  3 
57-7     GOO 

7  0 
15-4 
25  8 
32-9 
42-9 
51  8 

(il 
150 
27-7 
33-8 
44-8 
51-2 

o 

300 
300 
450 
450 
660 
75  0 

0 

250 
50 
50 

10  0 
300 
400 
500 
400 
34  0 
200 
50 
25  0 

in. 
000 
010 
1-30 
It  .*.ii 
1  30 
200 
0-80 
5-60 
2-40 
6  10 
0-70 
000 

in. 
300 
280 

40 
10  0 

0 

Kibriuuy  .... 

March 

A|.ril 

May 

0 
0 
0 
0 

June 

n 

July 

1 
56  9     60-2  1  850 

0 

August 

50-5 
42-8 
37-3 
28  6 
109 

61-2 
53-8 
43  9 
33  8 
18-4 

51-3 
4G0 
39  3 
30  3 
11-6 

53-6 
471 
400 
30-8 
13  2 

750 
780 
650 
520 
45  0 

0 

September 

Octolter 

0 
0 

Novemlwr .  . . 

24  0 
40  0 

7 
11 

3!) 

0 

December.  . . . 

0 

— 

— 

— 

32  6 

40-9 

34-3 

35-5 

85  0 

"i.-i  n 

20-80 

136  0 

0 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Port  Hasting.s,  Nova  Scotia — Latitude,  N.  45'  39'; 

Longitude,  W.  61°  24'.     Height  above  Sea,  45  feet. 


iroN'TII. 

Tkmpbrature. 

Rain. 

Snow. 

i 
'a 

a 
1 

4 
3 

0 
1 
2 
5 
4 
0 

r> 

8 
6 
0 
3 
1 

30 

i 

< 

S 

1 

Mean 
Mas. 

AT        f  Me.in 
,,;       Daily 
•^^"'-    Range 

Max. 

Min. 

Mtlily 
Range 

Mthly 
Mean. 

< 

OS 

a 

4i 
< 

91 

1 

1 

January  

February       

23-2 
304 
380 

7  1 
17-3 
22 -2 

16- 1 
13  1 
15-8 

450 
51  0 
510 

120 

50 

15  0 

57  0 
500 
36  0 

15 
23 
3C 

2 
9 

1 

6 
4 
9 
5 
7 

in. 
1-35 
1-36 
2-68 
4-35 
3  33 
3-87 
3-77 
507 
3- 13 
4-46 
8a5 
2-48 

4 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

6 

8 

15 

14 

in. 

12-8 

127 

7-2 

1-5 

6 
3 
4 
2 

.\liril . 

.May 

.Tune 

July 

August 

SeptPinlicr 

73  3 
07-7 

490 
400 
30  0 
240 
00 

32  0 
41  0 
490 
330 
!52  0 

63 

58 
47 
41 
30 

53-9 
49  1 

10  n 

19-4 
18-6 

15-8 
18-4 
211 

81  0 
81  0 
790 
57  0 
52  0 

1 

50  7     nf  ^ 

Decenil"!- 

41  3 

20  2 

16  3 

4 

Year 

1 
43  90 

HI 

50  5 

19 

11 


1G2 
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MoNTiii.N    anil   Annual    Sumuinrips   for  llio  Yeur  1898,  Point    lifpreiiux,  New    Urunswick  -latitude,  N.    15'    4'  ; 

r^.ii-itu.le.  W.   66"   28'.      Hfifjlit  alxive  Sel^  30  feet. 


TKlirKHATURK. 


.liiiuiHry 
Fubni:tr> 
March. . 
April.. 
Mhv 

.IllIU-.. 

.Inly 

August. 
Se|iteinb<i 
October  . . . 
November . 
December  . 


Month. 


Si  i 
a  : 

M   i| 

j- 


Year. 


24-3 
290 
34-5 
45-3 
48-6 
580 
87-7 
52  1 
46-8 
38-4 
23-6 


39  5 


24  3 
30  2 
30  0 
40  4 

51  5 
56  4 
01  7 
620 
58'5 

52  3 
411 
29  0 


45  3 


19  !l 
28  5 
33  fi 
37  2 
4«  4 
50  9 

56  3 

57  0 
53  6 
49-8 
39  3 
26  8 


s 


41-7 


19  8 
27-9 
330 
37  3 
47  4 
51-7 
58  1 
58  7 
54-4 
49-7 
39  5 
26-6 


420 


e 


e 

s 

S3 


Wish,  KinwTioN  from 


O  3 


e 


41  0  j  100 

38  0  [    70 
4;V0      KiO 


500 
C5  0 


200 
30  0 


64  0     47  0 


720 
750 
69  0 


520 
520 
420 


.080     320 


590 
450 


750 


21  0 
0-3 


100 


» 

S; 

Z 

29 

14 

10 

7 

15 

8 

12 

11 

13 

4 

14 

1 

14 

0 

9 

2 

17 

1 

16 

3 

20 

20 

18 

10 

187 

81 

157 


64 


15 


is 

s:' 

1  * 

is 

Z 

a 

3 

9 

20 

3 

12 

19 

10 

18 

6 

16 

24 

1 

9 

20 

9 

6 

30 

0 

2 

24 

7 

10 

19 

8 

14 

22 

13 

2 

14 

2 

11 

9 

» 

26 

217 

79 

134 

s 

"3 
O 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Point  Lepreaux,  New  Brunswick — Latitude,   N.   44°  4' ; 

L iini;ituflo,  W.  66°  28'.     Height  above  Sea,  30  feet. 


Month. 


•Tiinu.iry . . . 
February 
March . . 

April 

May 

■lime 

.Fuiy 

Auj,'iist.    .. 
September. 

October 

November.. 
Uecemljpv 

Year. 


l'"OBCE  OF  WlND. 


1-7 


2  5 
2-5 


5 
2 
7 
6 
3 
1 
8 
5 
5 
8 

2  0 


a 

a. 


Clocdeu  Sky. 


% 

53 

69 

51 

62 

47 

48 


64 

71 


S 


g 
S. 


Rais. 


Snow. 


62 

38 

48 

3-63 

4 

57 

75 

67 

215 

3 

43 

35 

43 

110 

5 

49 

50 

54 

510 

6 

44 

67 

49 

1-85 

6 

38 

66 

47 

3-85 

U 

65 

G8 

58 

0'()0 

2 

57 

68 

67 

2-86 

11 

41 

40 

46 

2-75 

4 

64 

67 

66 

6-30 

11 

75 

71 

72 

4-96 

12 

.m6 

54 

56 

1  40 

4 

.-.3 

56 

56 

1 

36  53 

79 

130 
13-5 

95-5 


5 
S 
< 

a 

in. 

28-0 

6 

24-0 

4 

80 

2 

90 

3 

2 
6 

32 


o 


3 

1 

6 

5 

11 

16 

20 

21 

12 

10 

1 

0 

105 


■3 


^ 


3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
4 

17 
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Monthly  and  Aimuivl  Suinmaries  for  the  Year  1808,  Pictou,  Nova  Scotia— Latitude,   N.  45°  42';  Longitude, 

W.  62-  41'.     Height  above  Sea, feet. 


Tempehatire 


Wind,  iJiiiKerioN  h-rom 


Month. 


.lamLiry 
February   . 
Marcli 
A)iril 

May 

June  

.ruly   . 
August 
September 
October. . 
November 
December . 


di    !     c.    j     ^ 


\',-2     22] 


25-3 
339 

:«iO 
49  7 
58  9 
668 

i;7-4 


31-6 
41-3 
46-2 

581 
66-3 
75-2 
74  2 


."iS-9  i  (Mi -3 
Wo  56-5 
42  0  !  47-9 


Year 


2G-9 


44-5 


331 


1 

8 

3 

19 

•0 

28 

5 

31 

9 

41 

4 

51 

5 

58 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Pictou,  Nova  Scotia — Latitude,  N.  45°  42' ;  Longitude, 

W.  62°  41'.     Height  above  Sea, feet. 
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;iiiil  Aiiiiuiil  Suinnmrios  for  the  Year  1.S'.I8,  Piinsl)oro,  Nova  Scotia— Latitude,  N.  14    2x  ;  Longitmlc, 
W.  fi'l    2h\      Ilei'-lit  above  Soa,  40  feet. 
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6 

Monthly  and  Annual   Summaries  for  tlie  Year  1898,  Point  Rich,  Newfoundland — Latitude,  N.  50°  42' ; 

Ix)ngitude,  W.  57°  25'.     Height  above  Sea, feet. 
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Monthly  and   Annual   SumTuarie.s  fur  the  Year  181)8,  Quesnellc,   iiiilisli  Coluiiiljia— Latitude,    N.    52"    59' 

Longitude,  \V.  122'  30'.     Height  above  Sea,  1700  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Quesnelle  Forks,  British  Columbia — Latitude,  N.  52°  45'; 

Longitude,  W.  121°  55'.     Height  above  Sea,  feet. 
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Monthly  and    Annual    Summaries    for    the  Year   189.S,  t^uatsiiio,    Hritisli   Columljiu      l/iiiiudt-,    N.   t>0°  32'; 

r^>iiL'iUuli>.  \V.  rJ8'  :!'.     Moijilil   aljovo  Si-a, fi-et 
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MoNTULY  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Kevelstoke,  liritish  Columbia — Latitude,  N.  -tI"  0'  ;  Ix)ngitude, 

W.  118    (■■,'.     H.'i.'lit.  ahi.vc  Sea,  1476  feet. 
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Monthly  and  Animal  8uiiimariL'.s  t'oi-  tbe  Year  1898,   Jleclaiuation  Farm,  West  Kouteiiay,  Biilisli   Columbia— Lati- 
tude, N.  49'  20';  Longitude,  W.  117°  50'.     Height  above  Sea, feet. 
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0 

Monthly  and  Annual  Suiumaiies  for  the  Year  1898,   Regina,  North-west  Territorie.s — Latitude,  N.  50    27'; 

Longitude,  W.  104°  37'.     Height  above  Sea,  1885  feet. 
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4 

11 

3 

34 

5 

Rain-. 


B 


0  00 

0  00 

R 


50 
-21 
-55 
■12 
-68 
•]0 
•00 
R 
R 

1216 


31 


S.vow. 


S 


m. 
10 

* 

5-7 


3  0 


1-5 


11-2 


O 


4 

3 

14 

7 

5 

5 

4 

0 

2 

0 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

7 

0 

1 

0 

46 

15 

KJS 


U KTKOUOI.OliICA  1.    TA III.K.S. 


MoNiiil.Y  Hill  Annual  Suiiimariea  for  tlie  Yciir   IM'^,  Kosi-ljiiiili,  Mniiitobii      Ijililudr,   .\. 

\V.    1)8    C.      H.i,'l.t  .il.  )ve  Soa,   1  1 00  feet. 


I'J    T^  :   Lon^ilude, 


.liiiniikry    . 

I'V'linmry 

Murcl. 

A|iril 

May.. 

■Itlllu 

.Inly. 

AugUKt,  . 

SepU'nilwr 
October . . 
November . 
December. . 

Year 


Month. 


TKMrKiuvn'ii*;. 


Kai.n. 


Ssow. 


Mrjiii 
M«x. 

Mi'uii 
Mil). 

, 

o 

MeanI 
Dnily  Max 
Kaiige 


ir,-5 

3ti 

201 

•-•(I- 4 

53 

211 

.-.12 

25tj 

28G 

<>;■."» 

.13  0 

."J5-5 

72  0 

47  .-. 

24  7) 

77  1 

.52  5 

24  •« 

IW!) 

42  'J 

20  0 

|.-)-.T 

2S-2 

17-3 

360 
460 
480 
75  0 
860 
WO 
91-5 
890 
870 
65  0 


Mill. 


Mthly'Mtlily       - 
KuiiKo  Mean.  {     5 


25  0 

(iOO 

280 

730 

11  0 

59  0 

110 

(MO 

210 

05  0 

310 

570 

3G0 

55  5 

360 

53  0 

26-5 

00-5 

140 

.51  0 

t.  5 
15  8 
39 -9 
,tO-7 
69-7 
Ij4  8 

55-9 
3fi-8 


91  5 


1'22 
0-78 
4-58 


■ 

c 

« 

« 

L. 

i 

•D 

■* 

^ 

% 

z 

c 

Xi 

< 

H 

<l    (lO 

" 

■-.'     " 

0  00 

0  ; 

2  0 

0  00 

0 

100 

2 

1  0  95 

4 

0  23 

2 

704 

111 

MoNTULY  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Ridgptown,  Ontario— Latitude,  N.  42°  30':  Longitude, 

W.  8r  55'.     Height  above  Sea, feet. 


.lamiury. . 

February 

March . . . 

.-Vpril 

May 

.Ttiii' 

.Jiil> 

AuglUit. 

•Septeniber  . . 

O:!tober 

Novembii 
December 

Year. 


Mo.NTH. 


Tempek.\ti;iib. 


Me.in   Mean 
Max.     Mill. 


33  3 
31-3 
46  7 
52-7 
65-9 
78  2 
82-4 
79-2 
74  3 
.\S-9 
42-7 
31-3 


17-3 
15-6 
20-9 
30  7 
43  2 
531 
571 
570 
53  1 
420 
26  2 
18-7 


Mean' 
Daily  Max. 
KaiiRe 


Min. 


160 
15-7 
19-8 
22  0 
22  7 
251 
25-3 
32  2 
21  2 
16-9 
16  5 
12-6 


520 
630 
64  0 
680 
76  0 
890 
930 
920 
91  0 
85  0 
62- 0 
46  0 


19  7  I  930 


Mtlily  Mthly 
li;inge  Mean. 


90 


580 
02  0 
63  0 
56  0 
40  0 
490 
530 
53  0 
59  0 
59  0 
61-0 
46  0 

102  0 


25-3 
23  5 
30-8 
41  7 
51  6 
65-7 
69-8 
681 
63  7 
5'ti 
34  4 
25  0 

46  6 


1{A1N. 


S.NOW. 


I 


in. 
181 
1-42 
3  20 
1  84 
102 
3  02 
3-49 
119 
3  02 
5  77 
1  97 
0-92 

29-27 


S 


■ 

13-1 

4 

18-5 

7 

770 

30| 

t 

ft, 

2 

& 

n 

C 

tx 

<  ■ 

0 

3 

0 

2 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

11 

1 

1 

0 

1 
1 

3 
4 
4 

2 
2 
0 
1 
0 

19 
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MiiNiiiLY  and  Annual  Sunniiaries  for  tlie  Year    1898 — Renfrew,  Oulario — Latiliulo,  N.   15    20'  ;   lx)nf;itudc, 

W.  76°  39'.     Height  above  Sea, feet. 


Janviary  .  . 
Feln'uury 
Mareh    .  . . 
April 

May 

Juue 

July 

August .... 
Septembt  r 
October . . . 
November . 
December. 


.Month. 


Year 


TkMI'KU.VTL'HE. 


Meivu 
Max. 


21-4 
27{> 
44-7 
54-2 
69  3 
77-7 
841 
75-9 
740 
55-1 
44-2 
27G 


Mean 
Min. 


Mean  [  i 

Daily    Max.  |  Min. 
Range  i 


473 

34  0 

220 

40 


25 

3 

23 

4 

23 

2 

27 

5 

24 

8 

26 

4 

29 

0 

23 

1 

26  7 

21-1 

22  2 

23  6 

21-7 

39 
50 
58 
73 
86 
90 
96 
85 
93 
77 
64 
44 


960 


340 

24  0 

30 

40 

280 

430 

37-2 

44-2 

30  1 

201 

30 

25-3 


340 


Mthly 
Range 


730 
74  0 
61  0 
690 
580 
470 
58-8 
40-8 
629 
56-9 
611 
69-3 


130  0 


Mthly 
Mean. 


42  3 


K.M.V. 


S 
< 


000 
0  00 
0-62 
0-47 
2-51 
2-87 
215 
208 
4  09 
4  91 
000 
0  00 


19-70 


37 


Snow. 


a 
< 


in. 
200 
18  0 


10 


80 
17-5 


64-5 


20 


^ 

eS 

£ 

4 

2 

rt 

O 

u- 

<1 

5 

0 

0 

4 

0 

0 

5 

0 

0 

3 

0 

0 

2 

0 

u 

0 

u 

0 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

3 

2 

0 

4 
31 

0 
2 

0 
0 

2 


Monthly  and  Annual  Suniinaries  for  the  Year  1898,  Hicliraond,  Quebec — .Latitude,  N.  45°  40' ;  Longitude, 

W.  72°  8'.      Height  above  Sea,  437  feet. 


Mo.VTll. 


January 
Feljruary . . 

March 

April 

May 

June 

.July 

August .... 
SeiJtouiber. 
October... . 
NovenibiT  . 
December  . 

Year  . 


TkMI'KIHTIKK. 


Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

, 

„ 

211 

4-5 

28-4 

8-2 

43-5 

197 

51-2 

20  3 

64-4 

420 

73-5 

.tO  9 

SI  3 

55  3 

77  2 

55  6 

68-8 

48-1 

m-i 

35  7 

39-4 

23-7 

2So 

7  4 

Mean 
Daily 
Range 


Mean. 


22  1 


41  8 


Max. 


Min. 


95  0 


32-3 

30  5 

8-4 

31 

22-5 

350 

320 

39-5 

31-5 

180 

10 

23-4 

32-3 


Wind,  Dihection  khom 


6 

9 

12 

11 

14 

8 

9 

5 

3 

11 

6 

8 

102 


65 


17 


Force 

OF 

Wind. 


II 
II 
III 
II 
III 
II 
11 
II 
II 
II 
11 

HI 
2-2 


Rain. 


S 


0-77 
0-54 
1-87 
6- 10 
172 
2-52 
6-24 
3  58 
0-89 
0-97 


Snow. 


0-5 
120 


J^  H 
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Monthly  juuI  Annuiil  Suiiiniuriuii  for  llie  W-av  isVb,  .Si.  (iuorm-,  Ontiirio     Liitituilc,  N.  13    IT;  r^tiigiludc,  W. 

SO"  12'.      Hei-lii  iiliHv..  S.-ii.  72-:  f.M-t.. 


' 

'rKJII'EKATl'ltE. 

HiiiKcrioN 

ok  Wind  kuom 

Month, 

I  - 

1 

B 

d 
a-. 

1 

a 

s 

c 
g 

'A 

^ 

'A 

» 

03 

^ 

S5 

j 

.laiiimry. . 

2-J  (> 

29  0 

25  4 

24  4 

31  3 

17  6 

13  7 

46  5 

12  0 

9 

9 

4 

0 

1 

6 

53 

11 

0 

Ki'liru.iry 

22  0 

29-3 

25  8 

23  9 

30  8 

16-9 

13  9 

480 

60 

13 

18 

0 

0 

3 

14 

35 

6 

0 

Miinh 

;«  8 

4G'5 

87  2 

37  6 

47' 1 

28"2 

19  0 

64'5 

50 

10 

10 

^ 

5 

4 

7 

1 

41 

7 
11 

0 

.Vpril                                            .    ... 

39  5 

53  3 

43- 1 

44-3 

53-8 

84-8 

18-9 

67-5 

14  0 

32 

26 

2 

0 

2 

16 

0 

May                                             

Til  9 

G7-2 

54  0 

57-8 

67-7 

48-4 

188 

780 

380 

20 

18 

2 

0 

4 

21 

23 

6 

0 

•Ii 

in-i) 

76.8 

63  6 

66  6 

76-6 

56  5 

20  1 

880 

470 

3 

11 

18 

3 

0 

9 

36 

10 

0 

July 

Gob 

83  3 

68  4 

71  6 

830 

59  6 

24  0 

925 

:«  0 

4 

18 

7 

1 

1 

11 

46 

10 

0 

AuKiiHt 

62  4 

791 

67-5 

69  2 

790 

59  3 

19  7 

92  0 

48  0 

3 

12 

9 

0 

0 

1 

51 

17 

0 

ScptcuiKi- 

57-1 

73-7 

60-6 

63-8 

737 

53  9 

19-8 

91  5 

35  0 

1 

6 

6 

« 

0 

0 

62 

16 

0 

October  . 

47-4 

57-2 

48-5 

50  1 

571 

43  1 

14  0 

83-5 

230 

6 

28 

1 

4 

1 

3 

29 

21 

0 

Novcuibpr . 

33-5 

40-8 

34  7 

34  6 

41  4 

2S0 

13  4 

61-5 

9-5 

5 

14 

3 

0 

0 

10 

42 

16 

0 

Itetviiil»r 

23  6 

30  2 

260 

252 

31  2 

19  0 

120 

46  0 

30 

3 
109 

IG 
176 

0 
60 

0 
13 

1 

17 

10 
93 

34 
488 

9 
189 

0 

^'^■al• 

43-4 

55-6 

46-2 

47-4 

17-3 

92  5 

12  0 

0 

Monthly  and  Anuual  Summaries  for  the  Year  1898,  St.  George,  Ontario — Latitude,  N.  43°  14';  Longitude,  W. 

80'  12'.     Height  above  Sea,  722  feet. 


.- 1 

9    1 

Force  of  Wind.   , 

Cloliiki)  Skv 

Kai.v. 

Snow. 

; 

1 

1 

i 

S 

1 
< 

1 

1 

"3 
d 

!z; 

Month. 

a 

i 

s 

d 
a: 

5 
t* 

d 

1 

i 

B 
< 

1 

§ 
< 

c 

s 

JZ 

% 

% 

% 

% 

in. 

in. 

.laiuiary                                                    ' 

76 

68 

72 

72 

1-79          s' 

'  110 

5 

6 

1    .... 

69 

5!i 

1 1 

1-58 

:7-3 

5 

5 

- 

Marcli 

62 

50 

45 

49 

3ir.        1. 

03 

1 

:( 

1 

April 

May 

June 

.July 

35 
39 
33 
6 
39 

31 
34 
23 
10 
12 

34 
29 
29 

i 

19 

33 
34 
28 

,s 
23 

1  14             1 
3  411 
3  06 

I  72          i; 
1  72           Ii 

1-5 

2 

r 

1 

1) 
1 

1 

.\llgU8t..        . 

SuptenilMT 

Oirtiiber '    

46 

19 

21 

28 

2  93            i> 

., 

60 

40 

:«i 

46 

4  67          10 

i 

■J 

November  . 

54 

39 

a 

i:> 

1   ilC. 

HO 

3 

1 
1  ■ 

4 

December. . 
Year  .     .. 

8(i 

74 

64 

75 

1    <KI              1 

24  0 

5 

i; 

49 

38 

87 

41 

28  19          65 

651 

21 

88 

.... 
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Monthly  and  Arnuil  Huuiiiiariu.s  for  the  Ye;ir   1S98,   8toiiy  Cieek,  Ontario — Latitudo,   N.  4:3°  13'  ;   Longitude, 

VV.  79°  45'.     Height  above  Sea,  292  feet. 


Tejipkkatuhk. 

Wlmi,  U 

KKCTION 

FIIOJ 

Month. 

i 

i 

>> 

1^ 

s 

1 

1 

1 

r 

1 

S 

s 

'A 

W 
y. 

ca 

■A 

•f. 

7} 

^ 

>5 

1 

o 

" 

- 

» 

. 

o 

" 

.hiiuuuy 

25 

1 

33  4 

27-8 

28 

1 

35-2 

20  9 

14-3 

57 

0 

70 

7 

5 

19 

4 

12 

28 

6 

^ 

8 

February  

22 

9 

31-5 

24-9 

26 

0 

33-8 

18-3 

lS-5 

53 

0 

100 

3 

3 

14 

0 

10 

25 

5 

9 

15 

Miu-ch 

32 

1 

46-9 

37-9 

38 

9 

48-3 

29-6 

18-7 

68 

0 

80 

4 

3 

22 

2 

16 

20 

8 

4 

14 

April 

38 

8 

51-9 

43  2 

44 

0 

52-7 

35  3 

174 

69 

0 

200 

8 

8 

25 

5 

5 

8 

9 

14 

8 

May 

50 

7 

660 

538 

56 

e 

67  0 

46  2 

20  8 

85 

0 

32  0 

12 

5 

22 

1 

12 

16 

9 

1 

15 

.Tune 

64 

5 

78-2 

64-9 

68 

1 

790 

58-4 

20  6 

93 

0 

450 

6 

7 

19 

1 

8 

22 

7 

7 

13 

.July 

70 

2 

85- 1 

708 

73 

6 

85-9 

61-2 

247 

98 

0 

380 

4 

6 

16 

2 

16 

20 

3 

7 

19 

August . .                                          . . 

67 

0 

84-7 

73-4 

72 

6 

85-6 

59-7 

25-9 

99 

0 

44  11 

1 

0 

9 

3 

15 

28 

14 

2 

18 

Sfpteiul>er 

60 

7 

770 

(!3  0 

65 

2 

77-6 

52-8 

24-8 

100 

0 

370 

7 

2 

7 

7 

12 

23 

0 

4 

19 

October 

47 

6 

60-7 

49-6 

52 

2 

61- 1 

43-2 

17-9 

89 

0 

260 

9 

0 

15 

13 

6 

17 

14 

5 

14 

November 

34 

0 

44-9 

36-3 

38 

6 

46-2 

310 

15-2 

67 

0 

UO 

1 

4 

8 

6 

13 

27 

24 

3 

4 

DecfUibor      

25 

7 

33  6 

281 

28 

3 

34-4 

22  2 

12-2 

48 

0 

80 

6 

71 

2 
45 

4 

18U 

3 

47 

12 
137 

43 

277 

13 
121 

4 
64 

6 

Year 

44 

q 

57 -8 

47-8 

49 

4 

190 

1lH) 

0 

loo 

TiS 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Stony  Creek,  Ontario — Latitude,  N.  43°  13';  Longitude, 

W.  79°  45'.     Height  above  Sea,  292  feet. 


Force  ok  Wind. 

C3 

Clolui 

;i)  Skv 

35 

i 

R.i 

S 

s 
< 

vs. 

(a 

1 

Snow. 

1 
d 

s 

■3 

■s 

d 

i 

3 
< 

5 

1 

5 
Eh 
o 

Month  . 

(N 

= 

3 

o 

a 
< 

in. 

q6 
1 

"3 

43 

% 

% 

% 

% 

in. 

.lanuary 

III 

IV 

IV 

81 

61 

71 

71 

1-31 

4 

333 

10 

2 

9 

0 

1 

0 

February                 

III 

IV 

III 

75 

58 

51 

61 

1  37 

5 

260 

8 

3 

9 

1 

0 

0 

IT 

TV 

IV 

40 

44 

52 

45 

219 

8 

1 

8 

•> 

3 

1 

0 
0 

April 

II 

IV 

III 

•54 

45 

34 

38 

1-89 

3 

0 

9 

1 

May 

II 

IV 

IT 

52 

48 

32 

44 

2-36 

7 

..    ..   1 

0 

6 

0 

5 

0 

•Tune 

in 

V 

II 

40 

40 

40 

40 

2-48 

10 

1 

15 

0 

3 

0 

July 

11 

V 

11 

24 

34 

18 

25 

1-59 

8 

1 

10 

0 

5 

0 

Aiiffust 

II 

V 

III 

40 

49 

32 

40 

0-89 

5 

0 

11 

0 

3 

1 

September 

II 

V 

II 

30 

33 

15 

?6 

3-29 

8 

1 

15 

0 

4 

1 

II 

HI 

V 
V 

III 

TV 

62 
.^7 

01 
53 

48 
44 

57 
51 

3  52 
2-81 

7 

7 

100           3 

2 

1 

10 
12 

0 
0 

0 
0 

0 

November 

0 

t    IV 

VI        VI 

(io 

65 

(i4 

(i5 

1-25 

3 

23  2            4 

0 

22 

0 

0 

0 

Year                         

2-5 

4-7 

3  2 

50 

49 

42 

47 

24  95 

75 

925  1       25 

12 

136 

4 

25 

2 

1 

ii: 
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Monthly   ami    Aiiiiual    Suuiiiiiirie.s    for    llio   Yuiit-  LS'J.s,  St.  Albans,  iManitntia — l^iuiutli-,  .N.  I'.i    4J  ;   Lou^iluilc 

W.  'J".t    33'.      Hci-;ht  aUve  Sea,  feet. 


TK>lt'E«.\TlBK. 

Rain. 

Snow. 

CO 

Month. 

Amt    1 
Day-    1 

il 

1 

9 

< 

Mean 
Max. 

Mran 
Min. 

Mt«u 

Daily 
Kange 

Max. 

Min. 

Mthly'Mthly 
Kaniite  Mean. 

E 
< 

1 

c 
s 

O 

O 

0 

0 

e 

« 

- 

in. 

in. 

.lanuiiry  . 

167 

87      21  4 

32-5 

20-0 

58-6 

3-5 

000 

0 

1    5-7 

9 

1    0 

0 

6 

0 

Ki'liniary 

151 

7-8 

22-9 

41-6 

29  5 

71-0 

3-7 

COO 

« 

Bl 

11 

i     4 

0 

7 

0 

.Marel, . 

2C0 

47 

21-3 

40  0 

15-5 

01  6 

15  3 

000 

0 

13  2 

16 

4 

0 

4 

0 

.\pril                                                                      

52  6 

24-5 

281 

79-5 

2  0 

81  5 

38  5 

0.28 

6 

0  1 

1 

5 

0 

5 

0 

May                                                                 

June 

70'3 

34-9 

r,A 

89'0 

19-5 

G9-5 

52  C 

0.23 

5 

3 

0 

? 

? 

73(1 

48-6 

25-3 

97-5 

30-5 

07  0 

61-3 

2-54 

17 

4 

0 

1 

4 

Jiilv 

807 

52  5 

28-2 

100-5 

33-8 

0«-7 

66-6 

3-00 

15 

4 

0 

1 

0 

.Xupisit 

78  4 

50-2 

28  2 

94  5 

34-i) 

39  G 

64-3 

315 

' 

6 

0 

7 

3 

September 

ti8'3 

42-6 

25-7 

90  5 

26-5 

04-0 

55  4 

1  18 

•J 

Ii 

0 

6 

1 

October.., 

45-6 

28-3 

17-3 

580 

11  0 

47-0 

37-0 

.2-33 

a 

J  .-        U 

6 

0 

6 

1 

Novenitx-r 

27-4 

8-7 

18-7 

55-5 

27-5 

83-0 

181 

0  00 

0 

131 

8 

4 

0 

2 

0 

December 

19-6 

4  4 

240 

40  0 

29-5 

fi9-5 

7  6 

0-00 

0 

4  2 

10 

6 
51 

0 
0 

2 
48 

0 

Year  ... 

250 

100-5 

"29-5 

1300 

35  3 

12-71 

68 

1 

45-2 

60 

11 

Monthly   and    Annual    Suiuuaaries  for  the   Year   1898,  St.   Mary's,  Ontario — Latitude,    N.   43"    l.'i';  Longitude, 

W.  81"  1  r.      lU-i.'lit  above  Sea,  1040  feet. 


Tempeiiatubk. 

Rain. 

Snow. 

09 

u 

MOKTH. 

i 

1 

a 

< 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Max. 

Min. 

Mthly 
Range 

Mthly 
Mean. 

e 
< 

00 

1 

1 

1 

« 

' 

' 

0 

- 

in. 

in. 

January  . . 

289 

17 -0 

11-9 

420 

100 

52-0 

22-9 

1  55 

3 

23-0 

10 

1 

2 

0 

1 

February  .  . 

28-9 

16-3 

12  6 

470 

12-0 

590 

22  6 

0-45 

3 

210 

7 

1 

2 

0 

0 

March 

43-8 

27-4 

16-4 

<>5-0 

2  0 

63  0 

35-6 

3.36 

9 

• 

0 

0 

0 

0 

April 

51-9 

32  2 

19  7 

65  0 

12  0 

530 

42-0 

1-62 

7 

3-0 

2 

« 

0 

0 

1 

May   

June  . 

64-3 

45-5 
.-.17 

18-8 
21  0 

77-0 
86-0 

31-0 
40  0 

46  0 
46-0 

54-9 
65-2 

2  37 
2-66 

9 
7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

s 

3 

July 

80  6 
77  3 
71  0 

57-7 
56-8 
52  3 

229 
20  5 
18-7 

920 
90  0 
89  0 

35-0 
44  0 
33-0 

670 
46  0 
56  0 

69-2 
07-1 
61  7 

2-26 
3  05 
3  30 

6 

8 
9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

^ 

•> 

September  . 

0 

Octo'jer 

55-7 
40-2 

41-4 
27-9 

14-3 
12-3 

81-0 
600 

24-0 
100 

67  0 
500 

48-6 
340 

609 
2-28 

13 

7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

November 

60 

4 

2 

December.. 

30  1 

16-9 

13  2 

41-0 

0-0 

41  0 

235 

0  33 

3 

270 

11 

0 

2 

0 

4 

0 
0 

0 

Year 

IC,  il 

92  0 

I20 

104-0 

45-6 

29-51 

84 

80-0 

34 

15 

METEOROLOGICAL    TABLES. 


17;} 


Month i.Y  aiul  .Vniuiul  Sninniaiies  for  the  Year  1898,  St.  Ann's,  Ontario — Latitude,  N.  43'  C  ;  Longitude, 

W.79"  32'.     Height  above  Sea, feet. 


Tkmpkrati'hk. 


K.MN. 


Jainmry. . 
Febniary 
March  . . 
April .... 

M.ay 

•Tune   

July  ..    . 


August . . . 
September . 
October . . , . 
November. 
December. . 


Mdnth. 


Mean 

I  Max. 


Year. 


34-6 
32-7 


Gl  4 
44-7 
34-4 


Mean 
Mi 


l«-4 
17-3 
27  0 
32  1 
45-7 
54-9 
r)<)-l 
59  6 
f)3  0 
43  8 
289 
18-9 


Mean 
Haily 
Range 


l(i-2 
15-4 
21-2 
20-5 
19-5 
21  0 
24  2 
208 
21-3 
176 
15-8 
15-5 


191 


Max. 


53 

9 

5.5 

9 

64 

9 

G(j 

0 

79 

5 

87 

0 

92 

0 

92 

0 

93 

0 

88 

0 

65 

0 

51 

0 

930 

Min. 

Mthly 
Range 

O 

0 

70 

GO  9 

13  0 

G8-9 

GO 

5«-9 

180 

480 

320 

47-5 

410 

460 

37  0 

.55  0 

420 

500 

320 

61  0 

23  0 

650 

110 

54  0 

130 

640 

130 

100  0 

Mthly 
Mean. 


2G-5 
250 
37 -6 
42-4 


65-4    1 

65  4 

71  2 

70  0 

63  6 

52-6 

36-8 

26  7 

47-8    j 

s 


es 
P 


2 

54 

0 

52 

2 

10 

1 

75 

2 

44 

2 

33 

0 

48 

3 

21 

2 

73 

3 

87 

2 

19 

0 

63 

24 

79 

Snow. 

C5 

1 

< 

1 

in. 

210 

8 

2 

0 

1 

290 

9 

0 

2 

1 

* 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

n 

9 

0 

0 

1 

0 

0 

n 

0 

n 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

9, 

0 

13  0 

5 

0 

0 

0 

320 

5 

0 
2 

2 
12 

0 
4 

950 

27 

s 


1 
0 

1 
1 

3 
2 
7 
3 
4 
0 
1 
0 

23 


Monthly  and  Annu.il  Summaries  for  the  Year  1898,  St.  Stephen,  New  Brunswick,  Latitude,  N.  45°  11'; 

Longitude,  W.  G7°  IG'.     Height  above  Sea,  35  feet. 


Temperature. 

Rain-. 

Snow. 

J 

C3 

1 

i 

< 

s 

Me.an 
Max. 

Me.an 
Min. 

Mean 
Daily 
Riinge 

Max. 

Min. 

Mthly 
iinge 

Mthly 
Mean. 

< 

31 

Q 

1 

1 

1 

.January 

.■52  ■] 
43-4 
47-4 
G2  9 
69  7 
77-5 
76-2 
68-2 
57-5 
440 
29  7 

140 
20-9 
27-7 
411 
49-3 
541 
55-2 
45-7 
37-4 
29-8 
100 

181 
22-5 
19-7 
21  8 
20-4 
23-4 

21  0 

22  5 
201 
14-2 
19-7 

0 

41-3 
52-7 
G2-5 
74-8 
861 
95 -5 
83-9 
82-9 
820 
561 
45  1 

220 
50 
6-3 
27-5 
34-8 
41  1 
38  9 
28-2 
22-4 
170 
19-5 

0 

63  3 
47-7 
56-2 
47-3 
51  3 
54-4 
450 
54  7 
GO-2 
391 
64-6 

0 

23  0 
32  2 
37-5 
520 
59-5 
G5-8 
05-7 
56-9 
47-4 
3G-9 
19  9 

in. 

1  53 
0  74 
3-32 
1-58 
3  75 
0-87 
2-49 
2-39 
5-72 
5  33 
1-55 

8 
9 
11 
14 
15 
15 
18 
12 
10 
16 
6 

in. 

45  7 
130 
140 

February  

March    

April 

May 

9 
4 
5 

2 
3 

1 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 

0 
4 
0 
2 
2 
8 
14 
12 
4 
1 
5 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
2 

.Tune ... 

July..                ... 

August 

September 

<j 

October 

Novemlier 

December 

70 
220 

2 
9 

0 
0 
0 

Year             

171 
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.Monthly  imd  Annuul  Sumiimrips  fur  tlic  Yt-jir  ISil.S,  Stuurt's  Liik<-,  British  C'oluinljia     Ijiiiludc,   N.   •'il     2S' 

l-.)iii;ilii(lo,  \V.  IL'4    rj'.      lloiKhl  above  Sea,  ISOO  fi'.^t. 


i 

TkMI'EHATUKB. 

Rain. 

Snow. 

Month. 

MthlylMtlily 
KangeMeiin. 

1 

1 

• 

1 

1 

k 

Mean 
Max. 

Mean 
Mill. 

Mean 

Daily 

Kunge 

Max. 

Min. 

B 
< 

1 

i. 

1 

s 
c 

B 

o 

in. 

in 

•  IjitU)III>                                                                                              .  .1 

25  9 

111 

14-8 

39!) 

141 

540 

18-B 

0  00 

0 

0-0 

0 

(1 

1 

u 

u 

Fehruury 

•.'3-5 

13  7 

9-8 

42  0 

10-6 

D2-0 

18-0 

0-00 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

March 

31  5 

161 

15-4 

46-9  1  24-4 

71-3 

23-8 

0-00 

0 

4-5 

2 

0 

0 

0 

0 

April 

56  9 

30  4 

26-5 

700  i  25-2 

44-8 

437 

0-07 

2 

' 

0 

0 

1 

0 

May                                                                   

67-2 

40-8 

26-4 

85  5 

28  2 

57-3 

.■HO 

0  30 

9 

0 

0 

0 

0 

69-7 
70-9 

43  1 
41-2 

26  (i 
29-7 

86-5 
88-0 

24-2 
32-2 

61-3 
55-8 

06  4 
660 

0  94 
3'frl 

6 
8 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

July 

0 

August 

76  3 

400 

36-3 

88-5 

23-2 

63-3 

58  2 

0-38 

5 

0 

0 

0 

0 

September                       

61  6 

33-2 

23-4 

800 

22-2 

57 -8 

474 

0-6Q 

5 

0 

0 

0 

0 

October. .                                                      

46  6 

■M-2 

22  C 
10  5 

24  0 
207 

56-5 
46  0 

81 
15-2 

48-4 
61-2 

346 
20-9 

1-33 
0-02 

8 
2 

1 

0 
0 

0 

1' 

0 
0 

0 

NovemlH-r. 

8-5 

4 

0 

Uect'inber 

23-8 

5-8 

180 

43  0 

351 

78-1 

14-8 

0-01 

1 

7-0 

O 

^ 

1 
1 

2 
4 

0 

1 

0 

Year 

' 

•j;*  0 

88-5 

15-1 

123-6 

37-2 

6-74 

46 

20-0 

8 

0 

MoNTiii.Y  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Savanne,  Ontario — Latilufie,N.  48    .")5' ;  Longitude,  W.  90'  18' 

Heii(ht  al>o\e  8ea,  l.OOG  feet. 


Month. 

Temper 

ATDRE. 
Mean. 

Max. 

Min. 

WiNll,  1) 

IIKITION  KHOM 

1 

Force 

Of 

Wind. 

1 

RAI.V 

B 
< 

1 

Ssow 

1 

i 

r 

i 

1 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

55 

'A 
"A 

'A 

W 

&■ 



B 

B 
a. 

s 
< 

1 

1 

< 

j 

- 

■= 

° 

= 

o 

in. 

in. 

.laiitiary.  . . 

,  12-9 

5-2 

18-1 

3-9 

300 

300 

3 

0 

6 

6 

7 

11 

10 

20 

24 

II  ( III 

II 

80 

8 

1 

OjO 

0 

Febniary .. 

1  15-5 

9-1 

24-6 

3-2 

400 

43-0 

6 

0 

3 

0 

9 

3 

39 

1.x 

i; 

1  0  00 

0 

14  0 

5 

2 

o!  0 

0 

Marcli     .    . 

32  4 

10-9 

21-5 

21  7 

54  0 

200 

1 

10 

1 

11 

6 

13 

14 

15 

22 

0  00 

0 

140 

5 

4 

0-0 

9 

.\pril 

Miv 

36-5 
60  4 
69-3 
730 

\  69  6 

18  4 
36  8 
43  3 
47  6 
43  3 

18- 1 
23-6 
25-9 
20  0 
26  3 

27  5 
48-6 
56-3 
60  6 
50-5 

63  0 
730 
800 
89  0 
820 

10 
250 
20  0 
30-0 
300 

4 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
16 
9 
3 

1 
0 
2 
0 
0 

7 
1 
G 
5 
3 

2 
1 
4 
1 
2 

7 

12 

I'.l 

"39 

21 

17 
8 
2 
2 
9 

4 
24 

9 
13 
10 

19 
39 
32 
24 
45 

0  00 
1-30 
8-05 
6-8.5 
2  40 

0 

'■* 
11 

5 

1 
0 
1 

1 
0 

0,0 
0    I 

o!  3 

1 

0|1 

I'o 

10 

8 

6 

.lulv 

n 

.A.UgU8t 

September. 
October .  . . 

5 

1  IJ«-2 
,  46-6 

42  1 
28  1 

24  1 
18-5 

54  1 
37  4 

810 
72  0 

25  0 
6-0 

0 
0 

10 

24 

0 
0 

5 
3 

2 
0 

24 
18 

12 

12 

12 

25 
29 

6  (» 
2  .W 

11 

5 

3 
0 

o;  3 

01  0 

9 

2  0 

1 

3 

November.. 

1 
29-4 

9-9 

19-5 

19-7 

.■54  0 

38  0 

0 

» 

0 

4 

5 

9 

9 

10 

45 

II  (H) 

0 

200 

6 

3 

00 

8 

14  9 

7  2 

22-1 

3-8 

370 

46  0 

1 

15 

0 

96 

0 
13 

2 
53 

6 
44 

16 

187 

9 

15 

45 

355 

000 

0 

u-0 

3 
28 

2 
18 

00 

8 

—  - 

—  - 

. 

Ye.ir    . . 

22-3 

32-8 

89  II 

n;  II 

149 

162 

27  70 

48 

04  0 

1 

» 

72 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Schreiber,  Ontario — Latitude,  N.  48°  50' ;  Longitude, 

W.  87"  15'.     Height  above  Sea, feet. 


rEllPEKATURE. 

Wi> 

•n,  DniEtrrioN 

KHO> 

Force 

OK 

Wind. 

E 

n 

1 

Snow. 

5       i 

1 
■.'3 

1 

u 

8  a.m.  2  p.m. 

i 

8  p.m. 

Mean. 

Max. 

Miu 

1 

^ 

K 

H 

03 

^ 

^ 

»■ 

S 

6 

B 

S 

5 

1 

■> 

' 

c 

o 

- 

» 

ill. 

ill. 

1— 

.Tjumaiy 

3-7 

10-3 

9G 

6-7 

33 

0 

25 

0 

4l' 

-1 

■.i 

3 

4 

1 

2 

9 

•in 

0  00 

0 

33  0 

13 

U,  0 

0 

Febmarj'.  .  . . 

71 
18-5 
31-6 

16  6 
26'8 
41  3 

12-9 
22-9 
36  5 

10  0 
20-7 
34  1 

57 
44 
55 

0 
0 
0 

28 
0 
5 

0 
0 
0 

19 
28 

15 

3 

12 

4 

3 
H 
2 

4 
3 
7 

2 
8 
15 

0 
5 
9 

0 
0 
0 

1 
9 
5 

52 
25 
33 

000 
0-30 

II   1- 

0 
2 

24-0 
60 

6 
3 

0 
0 

1 

n 

0 
0 

0 

March 

April 

1  " 

II    0 

May   

40  0 

53-7 

495 

47-8 

70 

0 

37 

0 

30 

3 

3 

5 

14 

2 

0 

4 

32 

2  61 

5 

0 

0 

0 

June 

51-6 

576 

55-4 

53-5 

75 

0 

42 

0 

16 

8 

0 

13 

19 

2 

0 

0 

32 

3  50 

G 

0 

3 

0 

July 

56-2 

63-7 

61-2 

58-7 

72 

0 

43 

0 

10 

3 

0 

7 

16 

0 

0 

1 

56 

230 

5 

0 

4 

0 

August 

54-8 
481 
3.5-5 
25  2 
5  3 

G3  0 
56  9 
40-4 
31  0 
11-4 

GO  1 
53  2 
37-8 
28-4 
8-9 

57-4 
50-6 
36-7 
26-8 
71 

73 
70 
55 
44 
35 

0 
0 
0 
0 
0 

43 
40 
15 
4 
32 

0 
0 

0 

c 

0 

9 
15 
52 
34 
43 

313 

4 
0 
0 
3 
1 

45 

0 
3 
5 
2 
0 

24 

4' 

5 
4 
5 
3 

63 

25 

32 

9- 

6 

G 

156 

3 
1 
0 

1 
0 

24 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
2 

4 

7 

48 

48 
32 
17 
35 
33 

420 

2-57 
1-80 
0-80 
R 
000 

8 
7 
5 

0 
40 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 

1 
1 
0 
0 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

September  . . . 

180 
70 

4 
3 

29 

October 

December 

— 

— 

— 

Year 

320 

39  4 

36  4 

34-2 

75  0 

'^9. 

0 

14-36 

880 

0 

_ 

Monthly  and   Annual  Summaries  for  the  Year  1898,  Sarnia,  Ontario — Latitude,  N.  42°  59';  Longitude, 

W.  82'  24'.     Height  above  Sea,  586  feet. 


Month. 


January... 
February  . 
March .... 
April  . .    . . 

May 

June 

.Tuly 

August 

September. 
October. . . 
November. 
December. 

Year.  .  . 


Tempehature. 


7  a-m.  2  p.m.  9  p.m.  Mean.   Max.    Min 


23  6 
22-4 
30  6 
36-7 
51-6 
R3-9 
66  2 
64-4 
59-3 
47-3 
33  3 
23-7  ! 


31.2 
31-4 
45-4 
49-7 
64-G 
79-3 
83-6 
81-0 
75-8 
58-9 
42-3 
29-6 


43(;      561 


44-4 


47-1 


98 -0 


11-0 
8  0 
2  0 
110 
25  0 
500 
38-0 
420 
300 
28  0 
120 

4  0 

I 

ZZ       i 
11-0  I 


11 
11 

16 
40 
22 

8 
22 
10 

4 
11 
18 

7 

ISO 


Wind,  DiHKCTtON  krom 


H 


12 
22 
28 
3 
27 
19 
16 
17 
27 
26 
20 
17 

234 


102     57 


25 
25 
1 
26 
23 
40 
40 
46 
31 
23 
22 
22 

324 


Force 

OK 

Wind. 


Rain. 


in 

1  27 

0-05 

200 

0-69 

1-32 

2-22 

0-56 

3-28 

1  .53 

3  27 

0-81 

0-77 

17  77 


Snow. 


E 


in. 

12-0 

16-5 

0  0 

3-5 


3  5 
100 

45-6 


^  Em 


1 
2 
3    0 


11    8 
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.Monthly  nnd  AniumI  .Suiiitimries  for  the  Year   189K,  Sudlmry,  (inUiiio  -Latitutlo,  N.  40°  27'  :  Ivonpitudp, 

W.  80°  T)-!'.      Height  nl>.>veSf,i,  8IOfe<>t. 


Mom  , 


.iHliimry 

Kfbniary 

Mnnh 

April. 

May 

.luiH'     .      .. 

.riily 

August  . .  . 
S«fptenib©r 
OctobtT. . . 
XovemU-r. 
DeceiiilHT. 

Voar    . 


Tkjii'kiiatirk. 


WiMI,  UlIlKlTIOX  J'llOM 


C-8 

I'l  0 
2t  0 
4r,  7 

72  2 
fifi  9 
02  4 
35  3 
33  0 
18-3 


;p.iii. 


16-8 
21-8 


9  p.in. 


8-4 
12-0 


33-7      25  4 
r.l   1      23  5 

r.2  1  I  44  0 

I 
r.'.i  9  I  5S  3 

78  3  !  71-8 

70  3     04  3 

09  2     62  0 

47  0     34  9 


30  6 
180 


33-5 
16-3 


38  2     47  9  :  37-9 


Menu. 


Max. 


10  0  45 
13  5  42 
20  4      45 

31  8  !  08 


70 


49  2 

I 
62-6     87 

I 
73-5     87 

I 
06-5     83 

03  9  81 

380  06 

341  ,  53 

100  38 


40-5  ,  87  0 


.Mill. 


>5 

S5 

» 

1 

ir, 

5 

3 

2 

4 

14 

1 

1 

5 

5 

10 

0 

2 

0 

19 

2 

0 

0 

40 

2 

0 

0 

22 

6 

38-0 


4 

1 

0 

1 

0 

6 

0 

4 

1 

1 

32 

37 

i:i 
38 
42 
30 
10 
0 


0  6 

1  n 


258     25  :  12  I  38 


I  10 


FoncK 

OK 

Rain. 

Wish,    j 

a   a 

a 

■^ 

^     d 

± 

a 
<    * 

in. 

Snow. 


216     36 


441 


16  0 


I)  1  U 

•J  I  0 

(I  1  0 

II  II  II 

II  II  ti 

II  II  0 

II  II  0 

II  J  (I 

0  1  tl 


0   0 

o'  0 

1 
0  0 

9'  0 


Monthly   and  Annual  Summaries  for  the  Year  189S,  Stouffville,  Ontario — Latitude,   X.   43°   .jC  ;  Longitude, 

W.  79°  ir.     Height  above  Sea, feet. 


Month. 


Tempf.ratcrk. 


iMean 

Max. 


.I.imiary .. . 

28-2 

Febriiary  .. 

282 

March 

46-0 

April 

.520 

Nray, . 

05-3 

•Tune    .... 

760 

.July 

85  1 

Aiijru«i  . 

82-2 

Septoiiiher. 

:  75-1 

Octnber. . . . 

)<o  0 

November. 

41  9 

l)fC<Miil)er.. 

31-2 

Mi...  ij^*''y 


Mean.  Max. 


Min. 


Y«ar. 


14-4 
13  3 
27  3 
31  6 
40  0 
Ki  1 
56  9 
r*7 
.53  0 
42-3 
26-8 
15  7 


13-8 

14 

17 

21 

19 

20 

28 

25 

22 

17 

15 

15 


19  3     40-2 


970 


17-0 

30 

9-0 

15 

9-0 

!22 

9  0 

44 

33-0 

27 

43-0 

32 

400 

26 

45  0 

25 

37-0 

17 

24-0 

11 

11-0 

26 

8-0 

1  16 

1 

iT-n 

1 
'•xm 

Wi.M),  DrKKcrioN  from 


s 

^ 



3 

9 

8 

" 

6 

5 

4 

9 

9 

2 

9 

1 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

20 

7 

G 

G 

0 

53 

67 

a 
w 

0!J 

09 

^' 

18 

6 

17 

1 
8 

7 

22 

14 

10 

20 

21 

6 

9 

16 

13 

0 

4 

15 

34 

5 

1 

13 

28 

4 

2 

0 

51 

1 

5 

4 

41 

12 

4 

13 

33 

12 

13 

23 

11 

0 

M 

14 

9 

1 

16 

14 

1 

7 

30 

157 

270 

79 

121 

l-'miiK 

OK 
Wl.MJ. 


Rai.v. 


58 


a 
•a 
o 


0 
.0 
0 
0 
0 

P 
0 

0 

1 

0 ; 

"J 
0 ' 

0 


Snow. 


■3  ^ 
'3  'S,  I 


I     I 


1  1-94 

4 

0  47 

5 

2  13 

10 

1  00 

3 

3  09 

9 

2  .">2 

11 

1    0  14 

0-111 

3 

169 


21-3  110 
0-0     0 


4  9      3 


2  81 


3  50 

•", 

5-92 

13 

I   lit 

G 

,  1  10 

4 

25  87 

M 

15-3  I  8| 
26-7    l-.^' 


II    1 

0,  0 

I      I 

n  3 

11  0 

11  :i 
0121 


0  1 

0  I 

V 

00 

II  3 

II  II 

0,  2 

n  2 

1  L' 
0  (I 
o|  0 

O    0 


851  I42ii  1  261  212 
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Monthly  and  Aunual  .Suiuiuarics  for  the  Year  1898,  Sprucedale, Ontario — Latitude,  N  45°  30';  Longitude,\V  79°  40'. 

Height  above  Sea, feet. 


January  . . . 
February  . . 

March 

April 

May  

June 

July 

August  .  . . . 
Septemlwr.. 
October ... . 
November  . 
December.. 


Month. 


TKMPKU.\TrHK. 


Mean 
Mii.\. 


M'  Mean  ' 
ean    ,.   -,      ^.r 

Min.    'J'">y|Ma'<- 
Range 


Year 


•Jl  1 
20  2 
41  2 

52  H 
66  7 
750 
K2-4 
75-8 
6!)  9 

53  3 
38  « 
24  "5 


2 

4 

18 

8 

7 

17 

20 

9 

20 

23 

7 

28 

4,1 

6 

25 

51 

3 

23 

50 

5 

31 

50 

5 

25 

46 

5 

23 

36 

5 

16 

24 

3 

14 

8 

0 

16- 

21-9 


95  0 


Min. 


390 

310 

10  0 

60 

26  0 
34  0 

27  0 
33  0 
230 
12  0 

10 
30  0 


39  0 


Mtlily  .Mtlily 
Range  Mean 


750 
75  0 
06  0 

04  0 
540 
520 
68  0 
520 

05  0 
660 
62  0 
71  0 


1340 


41-4 


Rain. 

Snow. 

s 
< 

4J 
1 

n 
1 

in. 

in. 

0 

43 

1 

200 

9 

0 

37 

1 

260 

10 

3 

19 

11 

0  0 

0 

1 

07 

3 

10 

1 

4 

00 

12 

2 

75 

10 

0 

44 

4 

4 

15 

10 

?, 

49 

89 

11 

9 

3 

3  0 

1 

1 

97 

3 

60 

3 

0 

66 

3 

.54  0 

11 

25 

41 

78 

119-0 

35 

?■; 

'& 

Bi 

2 

O 

i^ 

< 

1 

0 

0 

5 

1 

0 

4 

0 

2 

2 

0 

0 

3 

0 

0 

2 

0 

0 

4 

0 

0 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

2 

2 

Monthly  and   Annual  Suiiiinaries  for  the  Year   1898,   Sussex,   Now  Brunswick — Latitude,  N.  45"  38';  Longitude, 

■     W.  65°  38'.     Height  above  Sea,  feet. 


Month. 

Te.mpeihtlhe. 

Wind,  Direction  from 

Force 

of 
Wind. 

Rain 

Snow 

_^ 
"c5 

O 

0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
0 

9 

to 

0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 

4 

■§ 

s 

J3 
h* 

0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
0 

6 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
D.aily 
Range 

Mean 

Max. 

Min. 

^ 

W 

33 

03 

03 

&■ 

d 

— 

— 

g 
< 

1 

B 
< 

i. 

2 

5 

3 

i 
1 

3 
< 

January . . . 
February . . 

» 

<■ 

° 

41-2 
42  0 
560 
fr4  5 
79-0 
820 
900 
82  0 
840 
81  0 
03  0 
450 

o 

37  0  1 

in. 

in. 

30-3 
42-3 
46-5 
63-7 
69-6 
76  9 
74-6 
66-2 
55-7 
43-3 
28-2 

12-8 
21-3 
280 

39  7 

40  9 

17-5 
210 
18-5 
240 

ia-'7 

. 

21 

31 

37 

51 

59 

06 

04 

55 

47 

37 

20 

0 
8 
3 
7 
7 
0 
9 
0 
0 
3 
1 

28 
4 
15 
24 
32 
41 
39 
23 
20 
19 
28 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

5 
0 
0 
0 
2 

0 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
0 
3 

•7 

0 
17 

6 
2 
9 

1 

5 
2 
0 
2 
3 
6 
3 

45 

3 
S 
2 

1 
2 

0 
1 
2 

4 
3 

20 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
2 

10 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
3 
2 

11 

9 

11 

2 

13 
12 
15 
8 
0 
5 
4 
0 

91 

4 
4 

5 
3 
7 
5 

11 
9 
5 
2 

10 

65 

3 

7 
5 
2 
2 
7 
1 
7 
0 
6 
4 

50 

2 
0 
2 
1 
0 
1 
4 
4 
1 
3 
1 

19 

0-55 
1-84 
3  29 
178 
2  81 
2-40 
407 
2-96 
4-89 
400 
106 

6 

8 

13 

' 

19 

12 
15 

7 

13 
17 

5 

19-3 

12  5 

0-3 

2 
1 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 
October 

0 

1 

0 

0 

55-2 
45-6 
38-2 
31-4 
12-9 

19-4 
20  6 
17-5 
11  9 
15-3 

1 

2 

1 

0-5 
180 

3 

7 

1 

1 

— 

— 

-- 

Year 

900 

S7 

n 

10 

_ 

12 


ITti 
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Monthly  .iml  Annual  Suniiiuiries  for  the  Year  18i)8,  Sable  Mnnd,  Eiist  Point,  Nova  Scotia- -I>.ititu<le,  N.  43"  58' 

Longiiutle,  W.  5<J"   It.  .     Height  above  Sea,  25  feet. 


TeMI'KBATI'IIK. 


Month.      


I  I  I  I 

7  ■■  lii   -2  1.  II,    11  ii.iii.  M^aii.   M;i\.     >li 


Wl.Sli,   DlKBCTlON  ruoM 

/        /'     j  jj    I  OS    I  05         '         ^        -^ 


r..ii.  >. 

()►■  K.MN.  f^NoW. 

WiM.. 


i  \i\ 


■laiiiinry. .. 
Ki'linmry . 
.Miircli       . . 
April  . 
.May 

.luly 

.\ugti.st. . . . 
Sti|>teiiiber. 
October. . . . 
NoveiiibtT. 
|)«'ci'iiiK'r 


27  0 
33  4 

as  2 

i:i  5 


03  8 
600 
530 
4C  0 

»!■(! 


2S  « 
XV', 

a>-7 

41U 
47  G 


Year |i  45-7 


li!l  7 
637 
540 
49  0 
37-8 


27  -1 
Slfi 
33  2 
37 


48  4 


27  5 

45  U 

GO 

32-4 

40  0 

250 

34  1 

45  5 

250 

387 

550 

290 

43  7 

00  0 

340 

."il  fi 

01  0 

44  0 

CO  G 

750 

500 

GO  2 

700 

COO 

Gl  2 

715 

5)1  <> 

52-8 

620 

410 

475 

5y5 

340 

'C  7 

M  n 

•H\  Tt 

9 

19 

4 

4 
3 

7 
3 

13 
6 
7 

\K>  1  ,  7U  0  1     !■  U  ,106 


8 

1 

9  1 

14 

7 

14 

13 

2 

4 

12 

9 

11 

30 

7 

IS 

3 

13 

15 

7 

2 

12 

8 

2 

2 

U 

o 

G 

10 

9 

15 

4 

3 

10 

127 

62 

128 

1 

163 


I 
K. 
211 

4 
11 
1-.' 
21 
L'l 


I  'ji 

II  81 
1  85 
I  64 
1  29 


9 

5 

fi 

IM 

— 

II 

27  71 


9  0 


4-0 


30 
100 


15 

5 

1 

5 

12 

1 

8 

13 

0 

10 

12 

0 

3 

17 

1 

3 

21 

0 

1 

21 

1 

1 

21 

6 

7 

8 

0 

10 

7 

0 

12 

10 

0 

14 

5 

0 

89 

152 

10 

Monthly   and    Ai.nu:.|   Suinin  uie-i   for   the    Yt-ar   1S9S,   Suiu'JierMile,    Prince   Edward   Island— Latitude, 
N.  -IC  l!S';   Longituilf,  W.  C  !'  .51'.      Hi'i;,'lit  iibove  Sea,' feet. 


.lanuary 
FHljniary 
Martli  . 

April 

May 
.TuiH 

.luly    

.\ugiuit  . 
Sciitemlxi . 
October.. 
Novenilier 
D<^cemlK*r 


.Month. 


Ti-:mi'KK.\tlhk. 


Mpai 
Max. 


GS  9 
71-4 
711 
i'.3'G 

:^•^■^ 
43  n 

Lit   .S 


MeanJJ'T    xf       \%-       MtlilyMtl.lv 


."j1  0 
58-3 

m-^ 

50  4 

.VJ  4 

33  0 

1:-)  6 


Year. 


12  9 
131 

12  2 

13  2 
13-9  j  74-5 
10  9  '  GIO 

14  2     430 


740  I  34  0  40  0 
75  5  '  43  0  i  32  5 
845  I  48-5     360 


770  I  50  0 
77  0 


270 


300     470 

290     45-5 

21  0  I  40  0 

7-6  !  506 


o,  .1 
64-9 
650 
570 
46-4 
38-5 
22-7 


1  43 

2  88 
4  29 
5-06 
203 
406 
5-49 


T. 

K.\ix. 

Snow. 

c 

QQ 

d 

e 

& 

1' 

IB 

£ 

i 

< 

O 

<       Q 

a 

fe 

< 

H 

Id. 

in. 

20  1 
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Monthly  and 


Amiiial  Suinimiries  for  the  Year  1898,  Trehcrae,  .Manitoba— Latitude,  N.   49     ^^8' ;  Longitude, 
W.  98'  40'.       Height  above  So,i,  lL'12  feet. 


Month. 


January  . . 
Kt'bnuiry 
March  . . . 
April  . 
May 


•June  . 


July 

August  . . . 
SBpteniber. 
October . . . 
November. 
Ueccuiber . 


Year. 


TkMI'KHATUKE. 


Mean 
Max. 


18-9 
I'J  9 
26  9 
51-4 
06-8 

76  4 
72-5 
65-8 
43  1 
28-9 
200 


Mean 
Min. 


7-9 

6  4 

5  5 

251 

35-7 

46  'J 

50 -4 

48-3 

41-6 

26-9 

7-5 

0-4 


Mean 
Daily 
Range 


23-9 


Max. 


350 
39  0 
450 
75  0 
83  0 
910 
92  0 
860 
820 
540 
520 
420 


920 


Min. 


24  0 
22  0 
15  0 
30 
20  0 
310 
350 
34  0 
28-0 
150 
24  0 
30  0 


300 


MtlilyJMthly 
RiUigo  Mean. 


.59  0 
610 

60  0 
72.0 

61  0 
600 
57  0 
52  0 
540 
39  0 
76  0 
720 


122  0 


0  0 
6-7 
16  2 
38-2 
.51-3 
58-4 
63  4 
60-4 
53-7 
35  0 
18-2 
9-8 


34- 


Kain. 


Snow. 


a 


0  00 

1  33 
000 
0  00 


10-79 


17 


S 


60 


50 
80 


O 


12 


0 
0 
0 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
0 
0 
0 

12 


Monthly  and  Annual    Suniiniu-ie.s  for  the  Yi  ar  1898,  Tobacco  Plain.s,  British  Columbia— Latitude,  N.  49°  1' 

Longitude,  W.  1 15'  5'.     Height  above  Sea,  2300  feet. 


January  . 
February 
March  . . . 
April  .... 
May    ... 


June. 


July 

August 

September. 
October ... 
November, 
December . . 


Month. 


Temperatuee. 


Mean 
Max 


Year 991     16  9   1160 


29  4 
41-9 
38-1 
58-3 
661 
71 -7 
810 
86-6 


53  6 
39-6 

28-2 


Mean! 


Mean' 


™-n>aily  Max. 
Kange 


30 
34 


23 
13- 
13 


380 
531 
511 
781 
78- 1 
88  1 
981 
991 
811 
68  1 
531 
531 


Min. 


90 
3  0 
3  0 
23  0 
28  0 
340 
380 
420 
300 
16  0 
10  0 
16  9 


Mthly 
Range 


Mtbly 
Mean. 


22 '2 
35-2 
30-8 
46  1 
.52' 5 
581 
657 
69-6 


42  0 
327 
21-4 


Rain. 


6 


in. 
00 
10 
24 
20 
75 
06 
59 
87 


Snow. 


in. 
40 
20 
90 


4-5 
4  5 


240 


19 


24 


m 


itu 
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MuNiiii.Y   mill  Aiiiiuitl  Suiiiiiiiiiies  for  the   Year   1898,    Uplnnds,  OnturiK-  Luiiluili',    "<     (•"•    l"^      T/onj,'iluilt', 

\V.  79°  25'.     Height  u'bovo  .Sea,  feut. 


TKMPKlt.VTrUE. 


Wish,  Uikiictkis  i-bom 


>I..- 


.1.,.!.,- 

Miinh     ... 
April 

Muy 

.Iiiiif 

.Ivily. 

Aii^ni- 

S..|,t.-,. 

OfloUr. .  .  . 

November.. 

l)«»iiilxT. 


■I34 
51  0 
00  2 
74-9 

■<1    I 


52-9 
3".)  ;i 


20  7 
24  9 
41-4 
40-5 


43  2 
34  4 
23  3 


23 

2 

12- 

20 

0 

17 

22 

1 

32 

20 

1 

37- 

24 

8 

53- 

23 

4 

02 

:() 

0 

00 

■s> 

4 

02 

24 

7 

57- 

IS 

5 

43- 

10 

2 

31 

1' 

.- 

1.T 

\I,..       M. 


37 ;; 

4'.)'i> 
&5  s 
70  (1 
78  (I 
87  '•' 
!)1G 
84-5 
8S;i 
78  T. 
01  0 
39!) 


34  4 


1  J 

L'7  n 


'] 


- 

- 

a; 

^ 

^ 
K 

,, 

» 

3 

12 

2 

0 

1 

4 

3 

10 

3 

1 

0 

5 

3 

12 

5 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

10 

" 

10 

4 

7 

1 

1 

1 

!> 

12 

4 

0 

1 

.1 

0 

14 

7 

1 

1 

0 

5 

14 

10 

1 

2 

0 

8 

11 

s 

3 

2 

8 

4 

s 

1 

3 

3 

11 

4 

0 

0 

3 

1 

9 

7 

!) 

15 

29 

18 

103 

83 

85 

1  uU  J. 

OK  K.M.N. 

WiSI.. 


0  80 
0  43 
3  17 
0-65 
3  15 
6W) 
0  50 
315 
212 
3-95 
2-24 

(I  0(1 


Snow. 


<•     —       _  c  ■< 


in. 

2!)  5 


2}    20 

81      5 

2112 
12iL. 

!■ 

15     . 

4 

8 
12 

9 

0 

n 


:  10 

I 

;     4 
i  51 


0  ,:.-.|...l-..,|:i0-42  mH  130  1 


12|  1 
11    0 

4'  0 


02 


0 
0 
0    1 
0 


0 
0   3 


0   0 


20 


.Monthly  iinl  Amniiu  Siiiniiiacies  :(ii-  llic  Year  i.SllS,  Vfrnon,  I5rili  li  Ci>luiiibi;i — Latitude,  N.  50°  14' ;  Loiif,'itude, 

W.  119'  ^h'.     Hei'-ht  ahovfi  Sra,  1243  feet. 


Mll.NTll. 


.hiimary.  • 
Ffbrnnry  . 
Marcli 
Apiil 
M;iy 
•hi  lit    . 
.Inly 

.Vu^'iisi ... 
SepUfiiiber 
Octoljer.  . . 
November 
December. 

Year.. 


Trs 

PERATITRE. 

Rain. 

S.NOW. 

1 

t- 

Mean 
Max. 

Mean 
Mill. 

Mean 
DaUy 
KungH 

Max. 

Min. 

Mtlily 
Rang!! 

Mthly 
.Mean. 

S 

< 

i 

'^ 

< 

■0 

s 

° 

- 

0 

" 

ill . 

in. 

440 

10  2 

25  4 

500 

80 

040 

31-9 

0-00 

0 

21-5 

7 

.10 

34  4 

20-2 

70  0 

12  0 

580 

44-5 

0-33 

5 

4  5 

3 

n;-2 

23  it 

22-3 

54  0 

50 

49  0 

351 

002 

1 
1 

■.:{-8 

39  9 

23  9 

70  0 

320 

440 

51  8 

003 

1 

:ti-3 

306 

39  7 

83  0 

20  0 

570 

56  5 

1-48 

4 

77-2 
'HI 

44-5 
45  3 
53  1 

32-7 
38-6 
38  6 

87  0 
910 
97  0 

340 
380 
430 

630 
500 
640 

00-8 
04-6 
72  4 

1-75 
0  90 
000 

!i 
4 
(1 

-19 

40  7 

41-2 

920 

250 

070 

61-3 

1  25 

3 

— 

i;7-9 

.Vi  3 

29  0 
26-2 

38  9 
271 

700 
05  0 

240 
50 

520 
600 

48  4 
39-8 

0-45 
0-00 

0 
0 

^  -, 

li 

Id  0 

11  0 

29  6 

470 

40 

43-0 

26-8 

000 

0 

II  u       0  1 

1 

31-5 

970 

rso 

1050 

494 

6-21 

29 

346 

16 
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-Monthly  ami  Aiiinial 


January .  . 
Feoriiary . 
March. . . . 

A|iril 

May .... 
■lune 


July 

August 

September 
October 
November 
December . 


Year. 


Minniiaiios  for  llie  Year   189S,  Windsor,  Ontario — Latitud  ,  N.  42'  20':  Longitude, 
W.  83°  4'.     Heiglit  above  Sea,  601  feel. 


Month. 


Tkmpkhatlhk. 


Mean 
Max. 


33-7 
32-4 

48-2 
53  0 
GO  7 
83-6 


7(>-2 
59-8 
42-8 
31-1 


Mean 
Min. 


21-9 
19 -2 
31-2 
35-2 

00-2 
000 


571 
45-8 
29-7 
21-1 


Mean 
Daily 
Kange 


Max. 


U  8 
13-2 
170 
17  8 
19-5 
23  •« 


191 
140 
13  1 
10  0 


55  1 
55-5 
67  3 
04  S 
80-4 
!).')■  9 


95-7 
83-3 
03  0 
476 


Min. 


Mthly 
Range 


8-7 
2  5 
150 
1!)  0 
30  8 
411-5 


440 

300 

13  0 

4-8 


2-5 


Mthly 
Mean. 


46  4 
5H0 
.'52  3 
45  8 
43  0 
40-4 


51-7 
53-3 
COO 
42-8 


27'8 
25-8 
39-7 
441 
59-9 
71-8 


(!6-7 
52-8 
36  3 
26- 1 


K.\1N. 


9  ; 

n! 

i 

11   ! 


2-54, 
1-75 
301 
1-44  }  7 
1-81  I  12 
4-87  !  10 


33 


19 


< 

Q 

in. 

70  1    3 

10-4       9 

« 

12 

,1 

0 
0 
0 
0 

n 

0 

0 
0 
0 

7 

2 
3 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 
2 

10 

1 

5 
< 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

Monthly  and  Annual  Suniniaries  fnr  the  Year  1898, Whiteside,  Ontario — Latitude,  N.  45'  0';  Longitude,  W.  79°  30'. 

Height  above  Sea, feet. 


January.  . 
February . . 

March 

April 

May 

.Tune 

July 

August  — 
September . 
October ... 
November 


MOXTII. 


Tkmpebatdre. 


December 26 '  4 


Year 


Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

= 

<■ 

» 

26  0 

71 

18-9 

26  3 

11  3 

15  0 

40-3 

23-4 

16  9 

51  0 

290 

22  0 

63  9 

441 

19  8 

72-3 

55-3 

17  0 

77-5 

50  ? 

20  6 

72-3 

.56-3 

10  0 

67-4 

50-9 

16  5 

53-8 

41  0 

12-8 

401 

27-9 

12-2 

26-4 

13-4 

13  0 

10  7 

Max. 


35-5 
420 
51-5 
65  0 
750 
SOO 
85-5 
81 -5 
850 
740 
50  0 
38  0 

85-5 


Min. 


Mtbly  Mthly 
Range  Mean. 


33-5 

20  3 

10 

7-5 

310 

44  0 
38  0 

45  0 
350 
240 

70 
170 

^3  5 


890 
68-3 
50  5 
.')7'5 
44  0 
360 
47-5 
36-5 
50  0 
500 
490 
55  0 

119  0 


16  0 
18-8 
31  9 
400 
540 
03  8 
07-2 
64-3 
591 
47-4 
34  0 
19-9 

43  1 


R.MN. 


< 

1 

in. 

27  0 

10 

24-5 

12 

05 

1 

0  5 

1 

10 

1 

5-5 

7 

77-0 

17 

130  0 

• 

49 

i 

to 

? 

a 

o 

O 

fe 

<i 

3 

1 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

!l 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

6 

0 

0 
0 
2 
0 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
0 
0 

18 
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MosTiiLV  and   Annual  Suinimirics  for  the  Your  1SU8,  Wi-llniicl,  Ontario — Latitude,  N.  42    TiO'  ,  Ixjngitude, 

W,  70    17       Height  above  Sea,  feet. 


.Innimry 
Fpl>riiary 
Manli 
Apiil.. 
Miiy   . . 

.lulv 

August.    . 
Se|itoml><>r 
Octobf  r . . . . 
Novpnilicr 
Dpconiber . 

Y.ar 


Month. 


TKSirKKATl'KK. 


M.an'  M.an    "'.'"'   ., 


18-4 
17  2 
28-8 
33  0 
47  0 
.-)7-3 
Gl-7 
GO-7 
54  3 
44  3 
29  0 
20-7 


15-9 

14  5 
190 
201 

19  9 

20  2 

21  9 
19  4 
21-6 

15  4 
15  4 
121 


180 


650 
64  0 
U4'0 
080 
82  0 

88  0 
94  0 

89  0 
93  0 
85  0 
G3  0 
47  0 


940 


,,        .Mil.lv -Mtlilv 


-5 

-7 

C 

18 

3G 

42 

44 

47 

34 

20 

10 

-5 


GOO 
61  0 
58  0 
500 
46  0 
460 
500 
42  0 
590 

mo 

53  0 
52  0 


-70    1010 


26  4 

24  5 
38-6 
43  0 
670 
67  4 
72-7 
70-4 
650 
52  0 
30-7 
26-8 


48'4 


,     Rain. 


a 
< 


in. 
2-53 

1  22 

2  43 
107 
2-42 

4  15 
0-52 
l(i^ 

5  05 
6-58 
2-87 
1-42 


& 


131-49 


S.vow, 


25  0 

'  65  0 

3  0 

5  5 


90 


50 
.34  0 


<        _< 


137  5 


29 


i 

?f 

^ 

Ui 

<i 

1 

0 

3 

0 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

8 

0 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

21 

3 

5 

n 

4 
4 
4 
1 
0 
0 

29 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  tlio  Ye.-ir  1898,  Whitehead,  Nova  Suotia— Latitude,  N.  45°  l.">';  Longitude, 

W.  61°  18'.     Height  above  Sea,  20  feet. 


Mo.STlI. 

Tk.MI'F1 

.\TritK 

Wind,  Direotion  from 

'    FoncK 

OK 

Wind. 

Rai> 

Snow. 

i 
1 

2 
2 
0 
0 
0 
0 

3 
10 
6 
9 
14 
19 
11 

d 

7  a.m. 

2  ixm. 

9  p.m. 

Mean. 

Max. 

Min. 

55 

24 
16 
9 
6 
1 
6 
a 
3 
4 

n 

7 
8 

101 

^ 

10 
8 
7 

10 
7 
3 
3 
2 
6 
4 
3 
6 

68 

a 

5 

12 

2 

19 

18 

17 

J 

6 

6 

8 

12 

0 

107 

e4 
oi 

5 
13 
12 

9 
11 
11 

7 
12 

8 
12 
14 

6 

120 

aj 

4 

7 
6 
3 
12 
5 
5 
4 
7 
4 
1 
5 

62 

CO 

15 
23 
23 
23 
21 
31 
46 
51 
23 
21 

24 
326 

7 

1 

11 

8 

5 

8 

8 

6 

13 

10 

6 

9 

92 

"ia. 

3 

18 

10 

12 

8 

7 

8 

22 

22 

20 

33 

185 

1 

1 
1 
3 
2 
6 
■  1 
7 
2 
2 
1 

3 
31 

s 

c 

< 

4 
4 

9 
7 
5 
10 
7 

8 
10 
13 

6 

93 

1      ■ 

4 

2 

2 

.Tanuarv .  . . .  i 

o 

18-4 
20  9 

29  0 
34  1 
41  9 
49  0 
.57  3 
61-8 
55  9 
47-7 
41-5 

30  1 

o 

22  3 

o 

20-2 
27-3 
30-5 
34  4 
40  5 
48- 1 
57  3 
620 
566 
48-7 
43  1 
31-4 

o 

20-3 

O 

400 
36  0 
420 
46  0 
620 
69-0 
690 
72-5 
71-0 
63-0 
64-0 
45-5 

-70 
70 
20-0 
27  0 
32  0 
420 
49  0 
55-0 
42  0 
37  0 
29-5 
60 

irt. 
2-41 
0-78 
3-87 
6-03 
2-58 
3  12 
330 
4-34 
2-84 
4-40 
6-87 
2-41 

in. 
13-8 
U  8 

2  8 

0 

February  . . . 

March 

April 

30 
35 
3!) 
47 
53 
63 
66 
61 
52 
45 
32 

3 
5 
2 
2 
7 
4 
1 
6 
3 
0 
6 

28 
31 
35 
42 
49 
58 
63 
57 
49 
43 
31 

0 
5 
5 
5 
7 
8 
0 
7 
4 
2 
4 

0 
0 
0 

M.-»y 

0 

June 

0 

.ruly 

0 

.■\ugust  .    ... 

I 

1 

II    21 
0      6 

0 

•Spptember  . . 

0 

October ' 

1 
1 
0 

7 

4 

8 
6 

117 

n 

November  . . 

0 

December. . . 

9-1 

3 
11 

0 



— 

— 

Total.. 

41-2 

45-8 

41-7 

42 

6 

72-5 

-7  0 

40  95 

37-5 

0 
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MoNTiir.Y  anJ  Annual  Summaiies  for  the  Year  1898,  Wolfville,  Nova  Scotia— Latitude,  X.  4o'  7'  ;  Longitude, 

W.  64    20'.     Height  above  Sea, feet. 


.Month. 


Jaiuiaiy. . . 
February  . . 
Marcli    ... 

.April 

May. 

.Tune  

July 

A  iiguist. . 
September. 
Octolier . 
NoveinlxM- 
December . 

Year . . 


Temper.\ti'hk. 


Mean 
Mtt.x. 


Mean 
Min. 


41!) 
■W  7 
Gl  3 
CC-8 
75-3 
74-8 
C.5-8 
">7  1 
47  1 
34  4 


23-7 

.•50-4 
401 

•w-s 

55-8 
58  3 
45-6 

.•?n-3 

i  ■20-2 


I 


Mean 
Daily 
Range 


Max. 


Min. 


Mthly 
Range 


Mtlily 
Mean. 


Rain. 


5     150 


19  .-) 
290 
40  0 
450 
440 
.S3  0 
29  0 
26  0 
20 


42-5 
41-3 

42  8 
40-8 
44-8 
373 
47-8 
48-8 
41  0 
53  5 


S 


0-48 
519 
1-92 
3  42 
1-28 
05  3 
208 
5-48 
6-62 
1-55 


SNOW. 


5 
< 


U 


■IL'   II 

1-5 


20 

lC-8 


MoxTHf.Y  and  .\7inual   Siminiario.s  for   tlie  Year  1898,   Y'^arrow,    North-west  Territories — Latitu   e,  N.  4&    !;">'; 

Longitude,  W.  11-5"  42'.     Height  aViove  Sea,  4000  feet. 


.Month. 

rEMPERATLRE 

Min. 

Wind,  D 

IRECTION 

I'ROl 

FOUCB. 

ok 

WiNn. 

Rain.        Snow. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean.   Max. 

^ 

si 

03 

aj 

CO 

i- 

S 

3 

- 

S 

4^ 

1 

il'l 

II 

c 

. 

V 

in. 

in. 

i 

.Tan  nary 

24;-) 

14-5 

200 

245 

480 

12  0 

0 

2 

G 

2 

0 

4 

48 

0 

n 

■'   .    ,  . 

..     9 

0 

0 

February  .... 

39  1 

U  8 

27-3 

25-4 

520 

220  ' 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

35 

0 

1 

..     5 

1 

0 

March 

?&1 

6-5 

20-7 

19-9  '  490 

250  j 

0 

4 

IG 

0 

0 

0 

34 

2 

! 

•i 

1 

0 

April 

■  50-5 

20  9 

23  G 

38-7 

740 

00  , 

3 

4 

12 

0 

0 

0 

41 

0 

0 

1 

II 

Mav 

j  59-2 
G7-4 
78  fi 

32-9 
40-8 
45  1 

2G-3 
2G  G 
33  D 

4G1 
.'54  1 
Gl-8 

740 
81  0 
93  0 

10  0 
310 
350 

0 
0 
0 

0 
2 
0 

22 
6 
G 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

39 
52 
56 

0 
0 
II 

0 
0 

4 
1 

0 

0 
0 

(1 

0 

.Tilly 

0 

August 

78-2 

4G  7 

.31  •  5 

G2  4 

93  0 

410 

0 

2 

32 

0 

0 

0 

28 

0 

(1 

II 

0 

•■■ 

September  . . . 

67-4 

38-3 

291 

52-8 

82  0 

290 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

40 

0 

2 

G 

(1 

0 

October 

50-2 

280 

22-2 

391 

61  0 

4  0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

52 

G 

0 

7 

0 

0 

November  . . . 

.59  0 

200 

8 

1 

0 

530 



33  0 

0 

2 

6 

0 

0 

0 

48 

2 

II 

'_ 

7 
65 

0 
4 

0 

i" 

■ 

1 

3 

IPJLI^T     I"V^- 


Bi-Hourly  and  Hourly  Temperature. 


18(i 


MKTKOnOLOIilCAL,    TAIILEH. 

(>,..,,..  !!■  I'.i  Iti>url3' Temperntiim  :if   l.'oiriiri,  Nnrtli  %vp>t  Torritorip.s     .luiiunry,  1898. 


IMV. 


S   .. 

!t.  . 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 

IS 

19 

20 

21.. 
22. 
23   . 

24 

m  

20.. 

27 

28... 

29 

.■» 

31 

Mi'.ins. 


i 

1 

2.30  a.m. 

i 

CO 

S 
o 

0.30  p.m. 

4.30  p.ni. 

8.30  p.m. 

• 

S 

s 

1 
?5 

0 

o 

o 

„ 

120 

1 
— ISO 

-18  0 

-15  0 

— 12  0 

—  5-5 

5-5 

80 

1       11  0 

15  0 

1 

130 

15  0 

—  i-os 

IGO 

l!l  0 

12  0 

80 

«-5 

10  5 

no 

10  0 

9  0 

SO 

k;  0 

13  5 

11  i;2 

In   11 

r,  ,"> 

14  .'i 

l«-5 

18-5 

280 

31  0 

27-5 

22  0 

20  0 

21  0 

18  0 

!      11.  4n 

110 

i:i  0 

15  0 

11  0 

9  0 

10  0 

11  0 

no 

100 

no 

15  0 

IS  0 

1 

'>      12  .« 

IS  u 

20  0 

15  0 

200 

18  0 

17  0 

20  0 

21  5 

19  0 

10  0 

9  5 

13  0 

17  2r. 

7-5 

—  15 

—  70 

00 

10 

70 

11  0 

130 

11  0 

11  0 

12  0 

9  5 

6  21 

70 

0-5 

15  0 

I'l  n 

22  0 

16-5 

170 

l.j  0 

0  0 

3  0 

10  0 

130 

12  75 

1.T    0 

i:vo 

IS  0 

19  0 

23  0 

270 

290 

270 

230 

IS  0 

12  5 

15  0 

1  !l  '.Mi 

10  0 

3  5 

5  0 

-  G-5 

-  80 

-  SO 

—  3-5 

-  60 

—  8-5 

-11  0 

—19  0 

-18  0 

—  5  8:< 

—  8  0 

—  (!0 

-10  0 

-12  0 

— IfiO 

— 12  0 

-  20 

30 

20 

2  0 

-  10 

1-5 

—  4  88 

7  0 

9  0 

80 

85 

10-5 

110 

14  0 

14-5 

110 

20 

—  20 

-  60 

7  2!! 

-  9» 

—  90 

-  9  5 

-  30 

1-5 

90 

150 

20  0 

20  5 

ir,  0 

12  0 

13  0 

r,  37 

110 

no 

—  20 

—  2  0 

30 

70 

100 

150 

140 

GO 

-  40 

—  50 

5  17 

—  70 

—  '■.o 

-  70 

-  2  0 

3  0 

30 

50 

40 

-13  0 

-  9-5 

—  4  0 

-  30 

—  3  12 

10 

5  0 

7  5 

5  0 

-  4  0 

70 

12  5 

12-5 

12  0 

120 

100 

70 

7  29 

40 

no 

— 10  n 

—120 

—12  0 

—  3-5 

10 

—  10 

—  30 

-  5-5 

—  40 

-70 

—  3  91 

-  90 

-120 

—12  0 

l-i  11 

i:.  .-. 

8  0 

-  2  0 

15 

—  3  0 

-  4  6 

—  30 

—  20 

-  7  04 

40 

7  0 

170 

14  0 

10  0 

10-5 

140 

12  0 

70 

3  5 

60 

7-5 

<.yT, 

5  0 

10  0 

10  0 

10  0 

15  F 

20-5 

25-5 

230 

220 

18  0 

14  0 

10  0 

15-20 

4  0 

10 

—  2  0 

-  5-5 

—10  0 

—  7-5 

-  4-5 

—  10 

10 

30 

CO 

9  0 

—  0  46 

ilO 

60 

3  0 

10 

—  15 

10 

3  0 

3-5 

—  80 

—12-5 

— 15  0 

—15  0 

—  212 

14  0 

-  9  0 

00 

3-5 

10 

50 

100 

11  5 

12  0 

IG  5 

180 

120 

5  54 

100 

50 

—  40 

7  0 

120 

100 

8o 

80 

6  5 

5  0 

-  7  0 

—100 

3-58 

—12  0 

— 15  0 

-18  0 

-17  5 

—23  5 

-17  0 

-12  0 

-10  0 

—15  0 

-20  0 

-21  0 

-22  0 

-10  83 

—230 

—230 

—250 

—25  5 

—25  0 

—11  5 

2  0 

80 

12  0 

11  0 

—  10 

—  30 

-  7  83 

—100 

—130 

— 13  0 

—23  0 

-23-5 

— 17  0 

—11  0 

—  70 

-   9  0 

—  G  5 

—  10 

20 

—1100 

100 

GO 

90 

190 

25  0 

250 

23  0 

260 

27-5 

21  0 

100 

70 

17  M 
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Observed  Bi-Hourly  Temperatuie  at  Regina,  North-west  Territories — February,  1898. 
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Observed  Bi-Hourly  Ten)perature  at  llegiaa,  North-west  Territories — March,  1898. 
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Obskiived  Bi-Hourly  Temperature  at  Regina,  North-west  Territories     May   1  s;»8 
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Observed  Bi- Hourly  Temperature  at  Regina,  North-west  Territories — August,  1898. 
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METEOROLOGICAL  TABLES. 

Observed  Bi-Hourly  Temperature  at  Kingston,  Ontario— February  1898. 
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UussKVEU  Bi-Hourly  Temperature  at  Kingston— May,  1898. 
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Observed  Bi-Hourly  Temperature  at  Kingston,  Ontario— August,   1898. 
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OnsEUVKD  Bi  Hourly  Tonipeniture  at  Kingston,  Ontario — .Septonilier,  1n9h 
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Observed  Bi-Hourly  Temperature  at  Kingston,  Ontario — OctoKor,    l*OS. 
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MtTROItOI.OGlCAL    TAUI.IC.S. 

OiisKUVKii   JU-IIourly  Temperature  at   KinjrHton,  Ontario — November,   1898. 
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METKOROLOCICAt,  TABLKS. 

Obsbkvkij  Di-Houily  Temperature  at  Kina;ston,  Ontaiio— Decomber  1898. 
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48  9 

49-0 

49  0 

48  0 

47  8 

48-3 

47-2 

4G  1 

47 -i: 

.52  0 

19  7 

43-80 

27-2 

28-3 

29  0 

291 

29  0 

27-8 

27  1 

2G  G 

260 

25  8 

25-1 

24-3 

30  34 

3G  9 

3(!1 

37  5 

37-0 

37  0 

35-8 

34  4 

31-9 

.31-8 

32  3 

31  G 

30-0 

30  61 

440 

44  8 

45  1 

44  fi 

42-0 

39  0 

.37  4 

3G  9 

37  0 

36-9 

■3G  G 

,3G-2 

37  0.3 

50  0 

50-2 

52-G 

527     i 

51-4 

50  2 

48-5 

4G  9 

4G  4 

4G  7 

45-0 

42  9 

43  73 

45  0 

44  9 

45  9 

45-8 

40  2 

4G  9 

470 

4G  9 

4G  2 

45  9 

46  0 

4G  0 

44  51 

49  9 

48 -9 

4G  2 

45-8 

45-4 

42  G 

43  0 

42  9 

44  1 

42  3 

41-1 

39 -(i 

4C-8G 

40  4 

42  0 

43  2 

44-7 

44-8 

42  G 

40-0 

37-9 

34-G 

32  1 

32  G 

;«  2 

37-64 

37-4     ' 

1 

37  n 

3G-7 

30 -0 

.■54  0 

33  0 

.31-8 

30  9 

30-0 

29-7 

29-7 

29  0 

32  GO 

37-2 

37-9 

37  9 

37  1 

34-9 

.31-9 

29-7 

29  0 

28-2 

27  G 

27-2 

2G  3 

31-48 

40-90 

41-29 

41-53 

41-39 

40  41 

,39  00 

37  92 

.36-86 

3C-25 

35-54 

.35-07 

34-30 

36-37 

15i 


;i28 


MKTEOKOLOOICAI.   TAIILIW. 
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HouK  Kniiino 


Kav. 


I  ».ni. 


2 

4 

r. 

i; 

s 

.  .  .1 

!) 

to 

11 

12 

13 



11 



15 



IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

! 

23 



24 

25 

20 

27 

28 

20 

30 

Means.. 


2(;  i» 

2S  0 

21  1 

277 

17  2 

281 

2;  13 

2'.f8 

33  9 

:w  4 

44  s 

48  1 

42  2 

49  fi 

54  7 

48  6 

47  3 

45  9 

40-7 

42  4 

38  2 

37  0 

42  0 

47  II 

50  0 

45  0 

37  3 

39  7 

471 

45  1 

39  10 

45  2 


38  43 


3  a.m. 


25  0 
27  1 
20  0 
23  3 
Ifi  3 
27-8 
29  8 

:«)  7 

32-9 
38-6 

42  9 
47  0 
37  9 
513 
52  6 
45  4 
42-9 
13  5 

40  8 

41  1 
39  3 

3(;  8 

43  3 

47  0 
45  8 

43  0 

a5-9 

37  0 
470 

44  9 

37  !K) 


4  a.m. 


I 


24  2  I 
27  o 
18  9 
21  2 
1<;  1 
27  0 

30  2 
292 

31  (i 

39  0 
41  9 
47  3 

37  0 

50  i; 

50  0 
43  7 

41  1 

42  3 
40fi 

40  1 

39  7 

38  0 

43  3 

40  1 
45  0 

41  9 
34  9 
37  8 
45  0 
44-2 

37  16 


24  0 

27  2 
IX  II 
21  0 
15  9 
20  9 
30  0 
277 
30  1 

39  0 
41  0 

46  9 

;i-  0 

47  9 
48-8 

43  3 
41  1 
41  4 
409 

40  II 
391 

38  3 
43-3 
45-2 

44  2 

41  0 
34  0 

39  0 
44-7 
43  2 

36-73 


6  ».ni. 


42  0 


46 
39 
49 
48 
44 
41 
40 
41 

:«) 

39 
38 
43 
40 
43 
42 
34 
40 
44 


43  8 


3702 


20  0 

:to  9 

18-7 
212 
18-4 
25  9 
.■«!  9 
34  0 
33  9 
40-2 

45  5 
480 
42  3 
61-3 
49  7 
470 
480 
41-7 
41  6 
400 
41  0 
41  0 
43-8 
47-2 
44  4 

46  3 
41  7 
42-3 
44-7 
46-3 

39  12 


30  1 

28-8 
21  0 

21  0 

22  0 
28  0 
.33  4 

40  8 

41  4 

44  9 
51 -9 
.53  9 
480 
54-2 
55  2 
63  5 
54-8 

45  0 
41  1 
39-7 
450 

43  0 

44  7 
50-7 
47  0 
49-3 
613 
47-8 
47-3 
51  0 

42-90 


9  a.iii. 


32  0 
298 
24  0 
22  8 
24  9 
2!l  7 
35  4 

44  3 

45  8 
48  0 
57  ■  7 
r>0  3 
52  9 
58-7 
60  9 
.50-2 
50  0 
40-9 
38  0 
40-4 

47  2 
43  0 
45  8 
55-0 

50  0 

51  0 
49-3 

48  4 
.50-6 
54-2 

45-04 


10  a.m.    '    II  a,m.       Nikiij. 


330 

311 

25  8 
22  5 
2<;  7 

:«  2 

."ifi  9 

47  0 
45  3 
49  0 
57  9 
.55-8 
54  9 
01  0 
58-2 
59  0 
53-4 

48  2 
37  4 
41  8 
48  0 
39  9 
40-4 
670 
52  0 
60-2 
51-6 
49-9 
62  3 
57  7 

46-06 


840 

32  0 

27  2 
21  8 

28  8 
31  2 
38  8 
49  0 
48-7 
52  0 
.57-9  I 
.59  0 
57  2  I 
00  0 
61  8 
0(1  3  1 
560 
48-6 
37-4 
42-7 
49  9 
41  1 
47-7 
58-9 
53-7 
49-0 
520 
51-8 
54  1 
60  0 

47-46 


35  5 
32  4 
28  8 
22  4 


28 
31 
39 
49 
48 
58 
56 

59 
01 
r.4 
02 
66 
48 
37 
42 
61 
42 
49 
60 
65 
60 
53 
51 
66 
61 


48-48 
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Horn  1 

•yNDlNO 

I 

Mean. 

I  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  [i.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  ii.m. 

Midniglit. 

" 

•' 

1 

" 

« 

" 

0 

° 

" 

•^ 

" 

36- 1 

30  2 

37  4 

40-6 

40  2 

37-8 

35  2 

33  2 

31  7 

30  4 

29  7 

28-8 

31  49 

34  0 

32  8 

27-9 

300 

20-9 

25-7 

25  0 

240 

23  1 

22-7 

22  0 

21  3 

27  78 

30  il 

SI -7 

31  0 

32  0 

31  6 

30  9 

31  0 

31  0 

30  6 

28-7 

28  0 

27-9 

26  11 

23   1 

23  2 

22-7 

21-6 

200 

19-9 

19-4 

19  0 

18  0 

18  1 

18-0 

17-7 

21   43 

21) -8 

32  0 

310 

31-5 

31-8 

30-9 

29-4 

28-9 

28  0 

27-0 

27-7 

28-0 

25  19 

32  0 

31  8 

30  7 

30-8 

30  9 

31-1 

30  9 

30  0 

30  0 

29  9 

29-7 

29  9 

29-48 

40  2 

40-8 

41-2 

42  3 

42-1 

40-6 

37-8 

36  7 

35  ■  8 

34  2 

33  1 

313 

35  39 

51  0 

50  1 

50  1 

50-8 

500 

47-5 

43  6 

40-8 

38-2 

37  9 

38  0 

34  0 

40  00 

50  2 

50  6 

508 

49  0 

47-0 

44  9 

43  8 

42  3 

413 

40- 1 

39 -0 

38  8 

41  39 

..30 

6.")  0 

55  0 

53  8 

55  8 

54  0 

49  0 

51  3 

49  0 

47  1 

45  7 

44  0 

47  54 

581 

57-7 

571 

00  0 

59-9 

57  4 

56  0 

53  1 

51  ■  1 

18  9 

49  0 

48-4 

51  69 

HO  0 

60  2 

60  4 

01  5 

61  0 

58  0 

53-0 

49-0 

40  9 

40  0 

45  3 

41-8 

.52-36 

013 

(;2() 

01  3 

61  9 

60  0 

57-8 

54  11 

51  9 

50  0 

50  1 

500 

49-9 

50-78 

01  9 

62  2 

03  3 

59-3 

58-4 

55-4 

53  5 

52-2 

51-9 

,51  0 

54-3 

54  9 

55  25 

65- 1 

06  8 

00  3 

04-8 

61-9 

59  4 

55  6 

54  4 

.53-0 

52  2 

50 -0 

49-0 

56-38 

63-2 

04-9 

00  0 

001 

62-8 

60-2 

57-9 

55-1 

53-7 

519 

.51  U 

49-6 

54-72 

59-9 

00  () 

580 

57  6 

56  0 

53-8 

49  1 

47  0 

46-3 

45-9 

45-9 

460 

50  39 

48-6 

47-8 

478 

49  0 

47-7 

40-9 

43-2 

42  6 

40-3 

38  9 

38-8 

40  1 

44 -.54 

37-2 

371 

371 

37-2 

371 

37  2 

38  3 

40  3 

41  0 

42  7 

44-1 

43  9 

39  67 

43  0 

43  8 

41  0 

42- 0 

410 

41-0 

40  3 

39  7 

39  4 

39  1 

39  2 

38  1 

40  85 

52  0 

52  6 

540 

520 

53  3 

.51-2 

47  (t 

43  9 

41  2 

40  6 

39-8 

38  9 

45  15 

41  8 

40-9 

40  4 

400 

400 

40  2 

41  0 

41  1 

41(1 

41  3 

420 

42  4 

40  31 

51  0 

51  0 

51-3 

.50-3 

49-3 

49-8 

48-6 

47-2 

40  2 

45  2 

4(i  5 

40  7 

46  70 

61-6 

020 

620 

63  5 

56  2 

59 -1 

53-8 

,50-7 

51  0 

51-9 

.51  1 

51-9 

53-41 

56-9 

56-8 

55-8 

550 

54  3 

53-3 

50  3 

47-9 

47 -7 

40-2 

44  7 

45-7 

49  73 

50-8 

50-9 

51-9 

51-8 

520 

51-0 

47-9 

44  7 

42-9 

410 

40  8 

39  2 

40  50 

537 

53  3 

54-4 

54  2 

53  8 

.52-1 

48  0 

44  8 

43-8 

42  0 

41-1 

40-5 

45-57 

51  0 

52-6 

51-9 

510 

50  1 

49  8 

49  0 

48  0 

47  2 

47  0 

471 

47  0 

46  54 

57  0 

57-5 

57-7 

56-2 

56-1 

.57 -0 

520 

490 

51  1 

488 

46  3 

45-8 

,50  03 

63  7 

04  3 

650 

64  3 

62-9 

00-8 

56  9 

53-1 

52  0 

5]  2 

49  2 

49  2 

.53-78 

49-28 

49  62 

49-35 

49-36 

48-38 

47  18 

44-70 

43  10 

42 -17 

41-27 

40-92 

40-38 

43-38 

■2M 
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\  I  ,  , 

llolll    1 

.N'lUNi: 

I  '  \  ^ 

1  n.lli. 

2  a.  III. 

3  11.111. 

4  I1.UI. 

5  a.ir. 

6  n.iii. 

7  a.ui. 

8a.ni. 

9  n.in. 

10  a. m. 

II  a.ni. 

Niioii. 

1 

I>    1 

17  0 

44  0 

43  n 

43  1 

4.(  \i 

411  » 

r.4  It 

Tlli  II 

55  IJ 

Ik)  9 

.■|7  --^ 

(;•  7 

47  1 

45  9 

400 

47  0 

47  2 

49 

2 

50  3 

52-2 

52-3 

63-7 

.54  2 

:! 

17  '." 

4S  0 

■17  7 

47-7 

47  9 

480 

48 

3 

48  0 

49  0 

eo-3 

61-0 

51  H 

^ 

4.-.  (1 

44  5 

41  5 

44  7 

44  0 

44  9 

40 

2 

40  0 

46  9 

48  0 

411  2 

50  0 

•'>     .  , 

42  4 

42  7 

43  0 

43  1 

43  0 

42  9 

43 

0 

43  8 

44  3 

457 

40  2 

40  0 

li. 

38-7 

39  2 

39  0 

:i8'8 

38  0 

400 

42 

9 

48  8 

62  3 

53  0 

54  0 

.54  0 

1 

40  3 

311  0 

;»  1 

401 

41  9 

44  7 

49 

0 

56  3 

69-7 

61  2 

62  0 

59  0 

8 

50  y 

49  8 

48  2 

400 

44  7 

400 

48 

0 

53  0 

650 

55  0 

54  0 

.55  0 

<» 

41  8 

41  0 

41  1 

41  0 

40-8 

41  9 

46 

5 

54-5 

58-9 

59-4 

<iO  3 

lilO 

10 

4a  0 

4C  f 

45  9 

45  0 

440. 

47  0 

52 

2 

57-7 

56  0 

550 

59-9 

00-4 

11        . 

48  a 

48-2 

40  0 

4GG 

46  1 

47  0 

49 

3 

49-0 

50-7 

66-6 

57 -8 

.59  7 

12 

44  0 

43  7 

43  2 

42  3 

42  2 

43  0 

45 

II 

.WO 

52  0 

53-2 

55  6 

5,5  X 

i:i.      . 

14  8 

43  7 

42  2 

41  7 

4(1  0 

43  3 

46 

0 

53  4 

50  0 

50 -7 

57  2 

.54  II 

11 

ti;  11 

15  9 

43  7 

43  4 

42-4 

450 

48 

1 

53-2 

.-)5  0 

55  0 

56-8 

57  3 

\:> 

47  8 

16  7 

40  0 

45  6 

46  7 

48-8 

51 

9 

52  2 

53  4 

57  2 

60  7 

03  0 

>" 

4!tO 

49  2 

49  0 

49  3 

49  6 

50  0 

50 

9 

640 

501 

59  7 

62  0 

01  2 

1- 

44  II 

43  2 

.43-3 

43  2 

43  8 

40  0 

47 

8 

50  8 

51-9 

54  0 

55-5 

68  4 

18 

43  2 

13  (1 

41  9 

311  9 

39  8 

46  0 

49 

9 

.5:5 -7 

560 

57  9 

.".9  8 

02  0 

Ill 

48-3 

5U  3 

50  9 

49  3 

48-6 

49-7 

54 

1 

55  9 

600 

610 

59-2 

o:  9 

2(1 

."iC,  s 

55  6 

55  0 

55-2 

i>5  1 

55  9 

56 

4 

58-2- 

59-3 

63  0 

660 

05  0 

21 

."tl.   A 

.Mid 

55  9 

55  9 

560 

57-5 

69 

4 

61  7 

619 

64  0 

62  2 

i;i  8 

22. 

'i'  1    '  . 

'I'.i  ^ 

.V.I -2 

.59  0 

59  1 

60  1 

64 

0 

67-8 

68-0 

70-2 

70-6 

71  0 

23 

.",:  ■' 

.-)S-9 

58  0 

58-7 

58  8 

600 

61 

5 

61-9 

67  1 

660 

67-7 

07  3 

2t 

.v.,  :; 

.%s   'A 

.^>8-2 

58-3 

571 

580 

62 

8 

660 

670 

670 

67-9 

OS  4 

25.. 

'.1.    ',  • 

."'7  <'■ 

.")S0 

57-3 

561 

56  9 

68 

1 

69  6 

63  9 

66  5 

658 

07  9 

20. 

.■■7  7 

■  u    1 

.-.7  9 

57 -9 

57  3 

56  9 

57 

3 

57-7 

57  7 

58-8 

601 

62  4 

ir7 .  . . 

1        53  3 

54  7 

54  8 

55-6 

55-2 

ai  0 

67 

1 

59-2 

62-6 

61  8 

01  4 

02  9 

28.    .      .. 

ao-8 

500 

48-8 

48  0 

19  0 

53  3 

57 

2 

61  6 

62  7 

C3  3 

65-0 

(-5  1 

2!1 

'60-8 

58-2 

56  7 

57  0 

58-6 

00-5 

59 

8 

(»  4 

62  0 

06  0 

671 

1^  1 

M 

49  6 

483 

48  3 

48  2 

480 

50  2 

52 

7 

56  0 

57-7 

58  1 

59-0 

01  3 

31 

46-7 

45-0 

451 

4-17 

44  7 

500 

.54 

2 

06  0 

(»  1 

70  7 

68  6 

68  1 

Mu;ili»*. 

49  50 

IS    0"! 

IS    11 

4819 

4807 

49-74 

52 

21 

65-51 

57  42 

58-72 

69-72 

6061 
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Horn 

E.NDIXC 

Mean. 

1  |i.m. 

2  p.iii. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

■> 

o 

» 

- 

• 

= 

o 

<■ 

o 

0 

o 

59-8 

59  2 

54-2 

.52  8 

51  8 

i-)0-9 

48  9 

49  1 

19  0 

47-S 

46  4 

IS  (. 

.50  66 

53  2 

52  0 

53  6 

55  3 

52  2 

51  5 

.50  1 

i50  3 

501 

48  7 

48  9 

48  1 

50  37 

.^2  2 

53  0 

51-8 

54  2 

53  0 

51  3 

50  7 

49  2 

480 

47  0 

46  0 

45-9 

49-63 

I'.i.'.i 

51-4 

51  0 

.50- 1 

48-5 

47  2 

45  0 

43  0 

42  0 

42  1 

42  2 

42  0 

46-23 

4G  9 

17 -5 

48-3 

4.S  1 

47  7 

47  0 

13  3 

12  1 

411 

4111 

39  1 

39  3 

44  06 

.=.3-9 

54  7 

54  0 

54  0 

.52-2 

.53  6 

48!) 

46  2 

45  5 

43-9 

43  2 

41  K 

47  13 

GO-8 

59  2 

60  9 

67 -8 

66  2 

65  0 

60  0 

,56-4 

.55  9 

54-2 

52  3 

520 

54  32 

53-5 

53  9 

54  2 

.55-2 

54  0 

53  9 

50  1 

46-9 

44  9 

437 

42  1 

42  0 

50  03 

(;.■)  0 

65  9 

(•>)  0 

61-6 

63-3 

62  7 

61  0 

56  9 

.54  9 

53-7 

54  2 

54  0 

54  52 

60  0 

58-8 

57  8 

56-4 

.55-4 

o5-9 

.55-2 

.53-7 

.51  0 

49  3 

49-6 

49  0 

52  96 

59-2 

61   2 

616 

57-7 

54  0 

53  2 
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36  83 

48  2 

48  2 

47  9 

40-0 

43-8 

41  9 

40  9 

10  0 

39  0 

37  8 

37 

1 

37  0 

40  65 

43  9 

43  7 

43-2 

43  3 

42  9 

42  6 

42  3 

42  4 

41  7 

417 

41 

6 

41-2 

42  (14 

400 

3S-7 

380 

37-2 

37-0 

36-8 

36  7 

36  1 

36  2 

360 

36 

0 

35-8 

38-55 

54-92 

54-92 

.54  .34 

53-57 

.52-20 

50-76 

49-80 

49  03 

48-25 

47-86 

47-75 

47  47 

1 

.50-30 

16 
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HKTEOROLOnU'AL   TAIILKR. 
Tkmi'KHATI'hk  at  Toronto  Observatory  for  ciu-li  llmir,  from  Self  registering 


Hour  ENniKo 


I>AT. 


1  s.in. 

2  n.in. 

3  a.m. 

4  a.ui. 

5  a.m. 

C  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  u.m. 

10  u.ia. 

11  a.ni. 

Noon. 

1 

1         . 

1 

ST.  7 

X\  0 

31   0 

30  0 

:«i  0 

29  0 

o 

31  9 

37  5 

42  2 

4.'i-9 

48  1 

47  9 

■J 

III  7 

.'id  3 

51)  0 

503 

61  0 

51  0 

512 

51  3 

50  7 

51  8 

60  8 

51  0 

•A 

■  i-J  '■> 

:t!  11 

:n  0 

31  0 

;io  2 

31  () 

31  3 

.35  2 

40  7 

40  3 

49-0 

510 

4 

:t7  1 

3(;  ;i 

:«  G 

3!)  8 

;t!i  II 

:t8  0 

.37  3 

42  3 

47  9 

60  2 

53  2 

.-•►I  3 

r. 

I'.i  1 

4.S-2 

50  H 

51  CI 

512 

M    1 

51-9 

52  7 

53  9 

54  7 

66-2 

.'•iG  0 

i\ 

n;  0 

It  2 

43  2 

43  0 

40  3 

41  0 

390 

40-8 

450 

40-2 

42-2 

44  0 

7 

:ii  i; 

31  0 

34  1 

34  2 

.35  2 

35-2 

35  8 

36- 1 

38  1 

40  2 

40-9 

11   4 

8 

1.".  -J 

i:.  '.1 

1.".  2 

43  8 

43-7 

44  0 

4G  0 

47-8 

500 

51  8 

52  6 

■.3  0 

<.l 

tJ  3 

42  0 

411 

40  (', 

40  1 

III  (1 

39  9 

40  1 

40  2 

37  0 

:«  1 

:h  0 

lu 

32  ;' 

33  0 

:a  0 

Xi  II 

33  1 

32  8 

31  2 

31  3 

31  9 

32  0 

32  1 

:«  3 

11 

311  :i 

30  0 

29  5 

29  2 

29  3 

27-7 

26  0 

26  0 

.       27  0 

278 

28  7 

29  H 

12 

IS  ',1 

20  0 

20-8 

20  3 

24  0 

25  1 

21  9 

2G  8 

.32  G 

31  0 

.34  8 

X,7 

13 

■J3  IP 

22  ■  2 

23  0 

23  0 

23  4 

25  0 

26  7 

2!l  0 

31.-. 

X>  0 

.37  8 

39  9 

14 

;;."»  !t 

3.".  i; 

:{5  1 

a5  8 

35  8 

3G  0 

IJGl 

3G  7 

.3r.  7 

.37  li 

3>l  0 

39  G 

15. 

32  X 

31  8 

31  3 

32-8 

;«  G 

.34  0 

34  4 

.35  2 

:*G_ii 

39  0 

:!9  1 

39  8 

16. 

32-8 

31  9 

31  0 

30  8 

30  1) 

27  9 

27  0 

27  3 

.32  0 

:c.  3 

37  7 

40  0 

17 

33  5 

34  0 

34  2 

34  5 

.34  2 

3o  8 

32  8 

.33  1 

;<5  8 

40  2 

41  7 

43  G 

18 

31)  3 

380 

37  0 

37  0 

39  3 

41  0 

41  1 

411 

12  0 

42  9 

45  0 

40  1 

IH 

372 

380 

38  3 

38  0 

38  8 

390 

402 

41  II 

12  1 

43  2 

44  4 

40  0 

20 

rj  :'. 

12  0 

41   2 

40  9 

40  2 

40  0 

.39  6 

40  0 

39  7 

40  0 

41  0 

41  9 

21. 

:«  2 

32  2 

31  3 

38  0 

.39  0 

39  0 

.39  0 

39  8 

40  8 

41  0 

42  1 

42  8 

22              ' 

45  3 

40  0 

45  9 

4G  0 

45  9 

40  0 

46  2 

40  6 

48  0 

.50  0 

48-2 

49  5 

23 

25  9 

25-8 

25  8 

25  3 

25  1 

24  9 

23  2 

238 

25  0 

27  0 

286 

28-8 

24 

24-8 

25  2 

25  1 

25  3 

25  2 

25  2 

25  2 

26  0 

270 

28  3 

.-to  6 

3(i  4 

2r. 

22  5 

218 

22  0 

20  G 

19-8 

190 

19  1 

20  6 

200 

21  3 

23  0 

2<!  1 

26.      ... 

25  4 

25  4 

2G  1 

2!)  0 

287 

27  9 

27  9 

28  0 

28  4 

28  7 

28-9 

25  9 

27 

IG  9 

14  G 

13  2 

12  1 

12  0 

120 

9  0 

10  1 

13  2 

10  9 

18-7 

21  0 

28 

21  3 

21  0 

20  5 

20  1 

20  3 

20-5 

190 

19  9 

24  9 

27  7 

:eo 

327 

29 

250 

25-7 

26-8 

27-8 

28  8 

28  8 

29  0 

30  0 

.30-8 

33  2 

.33  8 

33  2 

30 

32  0 

32  0 

32  0 

32  3 

31  2 

30  9 

31  8 

32  4 

3-,  II 

37  3 

:«i  9 

.37  0 

Means. . . 

33'48 

33  12 

33  04 

33  18 

33-28 

33  23 

.33  02 

34  28 

36  27 

37-90 

.39  07 

39-84 
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HOUF 

Ending 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

i     4  p.m. 

5  p,m. 

6  p.m. 

7  p.ni. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m 

Midnight. 

Mean. 

48  i) 

4!l  2 

49  7 

48-8 

48  1 

48  0 

47-5 

47-9 

49  3 

1         49  3 

49  0 

49  0 

1 

42-84 

51-7 

51  y 

TjO  9 

49  9 

■     47  0 

43  9 

41  0 

,S8  1 

30  1 

;       .34-2 

.33-8 

:«-3 

46-70 

54  2 

55-0 

540 

510 

,50  3 

48-2 

470 

40  0 

40 -il 

.         -10  1 

.38-4 

.37-1 

42  04 

5.5-4 

55-7 

,50  0 

55-2 

52-6 

51-0 

54  0 

53  3 

.53  0 

'         52-0 

51    1 

50-7 

IS   11 

500 

55  0 

,54  5 

55  -  7 

.54-1 

54  0 

,53  0 

.53  0 

r>2o 

51-9 

50 -0 

47-7 

52-65 

42  8 

43-2 

42  3 

41  ■(> 

4(1  1 

38  0 

38-3 

37  4 

.37-0 

30  9 

36  3 

.35  0 

40-74 

41  !) 

43  8 

41.9 

4r(l 

10  2 

41  2 

41  0 

42-2 

43 -0 

43  0 

43-9 

45-0 

.39  52 

53  0 

53  1 

52  2 

.51  2 

.50  0 

49  8 

48-8 

47  0 

45-2 

44-7 

43-8 

43  0 

47-95 

33  3 

33  0 

32  8 

32  8 

32-8 

32-9 

32-9 

32  9 

32*2 

.32  2 

32  0 

32  8 

36  09 

32-8 

32-9 

32  9 

;«  0 

32  7 

32  0 

31  3 

31  3 

30-9 

31-7 

.31  0 

31  () 

32-17 

300 

30  5 

30  3 

29  3 

27  6 

25-3 

23  0 

220 

21  8 

20  5 

18  0 

18-2 

2(i  (H) 

35  9 

37  0 

37-8 

3(i-6 

35  1 

.34  2 

33  8 

32-8 

28-7 

20  0 

25  0 

23-8 

2i,  23 

401 

.S9  9 

39  1 

,37  4 

.35-9 

,30-6 

39 -2 

38  0 

,37  1 

,37-0 

37  0 

,-«;() 

,33  03 

3!) -8 

39  7 

39- 1 

:?8-8 

37  0 

.35  3 

34-8 

.■i4  0 

31-7 

.31  0 

31  9 

32  3 

.36  01 

40  8 

41  7 

41  7 

40  2 

.39  0 

38-0 

37-2 

36-8 

35-3 

.34  9 

34  0 

33  2 

36  .36 

40  3 

40-4 

40  0 

39  9 

30  8 

.S4  7 

32  1 

.32  5 

32  8 

32-9 

,33  0 

33  6 

33  83 

43  3 

43  0 

42() 

40  7 

38  8 

.■?6-8 

.30  3 

.37  0 

.30  9 

35-0 

37  2 

39  4 

37-41 

48  0 

48-(; 

48  3 

48() 

47  9 

44  0 

44  1 

40  2 

39 -0 

.39  1 

38-1 

;!7-9 

42  21 

47  0 

47  0 

47  0 

45  8 

44  7 

44  0 

43  2 

43  3 

42  6 

42-8 

42  1 

42-2 

42  41 

42  fl 

44  0 

43-5 

42  0 

40  3 

.39  0 

30  0 

.36  0 

.30 -9 

34  7 

34  1 

.37  9 

.39-86 

43  8 

43  3 

43-4 

43  7 

44  0 

44  1 

44  3 

44-2 

44  1 

44-8 

45  4 

45-6 

41  20 

47  r. 

46  8 

40  2 

j 

40  9 

45  6 

42  0 

38-2 

32  9 

30  9 

280 

270 

2(>  0 

42-58 

27-4 

27-7 

2G-8 

20  (1 

25-7 

25-8 

25  9 

260 

26-0 

25-0 

251 

25  0 

25  93 

30  8 

31  0 

30  4 

30  1 

29  9 

28-8 

27  4 

27  0 

26-4 

25-9 

24  9 

23  9 

27-28 

270 

26  8 

20-9 

26  3 

20  0 

25  0 

24  9 

250 

250 

24  0 

24  0 

25-2 

23-44 

24  2 

25-8 

24-9 

23  6 

22  3 

22  0 

200 

19-0 

20  0 

19-7 

18-7 

171 

24-48 

221 

23-7 

24-8 

24  3 

22  9 

21-7 

19-8 

18-2 

18  2 

21  2 

23-0 

23  0 

18  03 

34  1 

35-0 

34  2 

33  1 

30  5 

271 

27  2 

20  2 

24-9 

23  2 

23  3 

23  1 

25  91 

33  9 

33  9 

33  2 

32-9 

32  7 

32-8 

32-9 

32  9 

32  8 

32  3 

32  2 

32  0 

.31  14 

36  6 

30-1 

35  0 

34  0 

33-4 

32-8 

,30-9 

29  8 

27-8 

28-7 

29  4 

29  0 

32  116 

40-20 

40 -49 

4006 

39  32 

.38-13 

36  97 

36-22 

35-43 

34  62 

.34-11 

33-82 

33-05 

35  95 

16i 
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TRMi-KKATi'itK  at  Toront<j  Observatory  for  each  Hour,   from  Self-registering 


Day. 


lo 

11 

12 

13 

14 

15.   .   . 

1« 

17 

18 

1!» 

20 

21 .      ... 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Means. 


1  a.111. 


28  U 
312 

2.S  2 
28  0 
.to  7 
211  B 
24  1 
20  2 
U  0 
23  2 


37  1 
34  0 

17  2 

:«  0 
:«;  0 

3>i  2 


39 
34 
25 
15 
30 
5 
27 
42 
14 


26  17 


24  80 


1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
9 
0 
1 
0 
0 
6 
3 


3  ii.111. 


it    I 
32  9 


2.H  7 


29 
29 
22 
18 
II 
22 
24 
20 

1 
11 
17 
1.5 
.•JU 
34 
13 
30 
35 
35 
37 
30 
24 
15 
31 

3 
30 
42 
11 

24-73 


HoiH  E.si>ixo 


I  U.lll. 


U  a.m. 


27  3 

33  0 

:ui  0 

•^.1  0 

2!t  2 


0 
0 
1 

0 

8 

8 

2 

0  I 

0 

3 

0 

2 

2 

9 

9 

8 

9 

0 

1 

9 

0 

0 

8 

7 

0 


24  51 


27  2 
3:!  0 
:tl  3 

28  9 

29  1 
28 -2 
24  0 
19  3 
12(1 


35  9 


31  0 

43  6 

6  8 

24  :fO 


27  2 
3;i  0 
31  II 

29  (1 
2!l  0 

28  0 
24  3 
19-2 

13  .S 

21  9 

22  2 
19  0 

-  40 
12  7 

14  2 
lC-2 

35  8 
.34  0 
12  0 
37-7 
3«  0 
3G  9 

36  0 

30  0 

23  9 

15  0 
33  4 

-  0  (i 

31  5 
43  3 

5-2 

2409 


36  8 
:«  8 
2'.l  9 


28 
29 
27 
24 
20 
14 
22 
23 
18 
-  4 
12 
13 
16 
35 


34  0 
12  2 
37  9 

36  2 

37  0 


8  a.  III. 


36  0 

30 

2 

23 

2 

17 

0 

33 

5 

-  2 

2 

33 

2 

42 

9 

4 

0 

24 

07 

27-2 
:«  7 


28 
32 
29 
27 
23 
20 
19 
22 
23 
17 

—  4 
11 
12 
18 
35 
3^1 
12 
38 
36 
36 
.36 
28 
23 
18 
33 

—  3 
34 
43 

2 


9  a.iii. 


24  22 


28-8 

34  8 
;15  (I 

:t7  0 

29  9 
28  0 
24  2 
2(1  1 
211 
22  5 
24  4 
17  6 

—  3  0 
12  2 
14  1 
21  0 

35  1 
M  '.< 
12  0 
39  0 

36  9 
38  0 

:«  (i 

27  8 

24  0 
21  3 
33  0 

-  3  0 
36  2 
43  0 

19 

25  32 


1(1  a.m. 

<- 

31  7 

:m  0 

;w  0 

37  1 

30  0 

28  4 

25  8 

11  a.m. 


21  .s 

22  4 

22  9 
24  8 
IS  0 

1  (I 
13  2 
17  3 

23  4 

35  0 

36  (I 
13-8 
39  7 
37-7 
39  3 
36-7 
27-4 
250 

24  9 
33  6 

0  0 
38  1 

37  8 
3  4 

26-33 


3:5 
34 
40 
37 
30 
29 
26 
23 
•J3 
24 
25 
18 

0 
16 
18 
25 
.35 
36 
22 
39 
38 
39 
35 
27 
25 
26 
34 

I 
39 
37 

4 


27-34 


Noun. 


32  2 
0 
9 
3 


:« 

40 

37 

30 

31 

27 

2.'-) 

26 

24 

26 

18 

1 

16 

21 

28 

36 

37 

25 

39 

38 

I  39 
I 
35 

26 

1  26' 

29 

32 

3 

41 


II 
0 
i 

8 
3 
0 
9 
8 
0 
0 
2 
0 
7 
0 
0 
7 
2 
0 
9 
9 
3 
2 
1 
0 

28-34 
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Hour 

Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  ji.ni. 

7  p  111. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

o 

■> 

° 

o 

o 

- 

o 

o 

« 

o 

o 

■> 

31 

4 

31 

0 

30  3 

.31  0 

30-5 

.30 

6 

,{0  9 

.  31  2 

.31  0 

29  2 

30  7 

31 

0 

29-81 

.  36 

0 

36 

3 

36  2 

35  0 

310 

29 

6 

29  2 

30  0 

30-2 

30  1 

29-8 

27 

8 

32  58 

40 

7 

40 

o 

40- 1 

39  2 

3()  0 

34 

6 

33-0 

32  9 

30  8 

:«  6 

29  2 

28 

2 

33  63 

37 

4 

37 

7 

36  9 

.■(6  0 

34  0 

32 

8 

.32  0 

317 

31  2 

31  » 

.3(1  9 

30 

1 

32  63 

32 

0 

32 

0 

330 

32  9 

32  1 

32 

0 

31  6 

32  0 

31  9 

31  2 

30  9 

30 

1 

30  82 

32 

0 

31 

3 

30  2 

31-2 

32  5 

31 

6 

30  3 

30  0 

.30  1 

28  0 

25  8 

25 

6 

29  26 

27 

6 

27 

3 

26  0 

25  1 

24  4 

23 

7 

22  9 

213 

210 

20  9 

20  7 

21 

0 

23  92 

26 

4 

26 

0 

26  2 

25  0 

23  9 

22 

0 

20  2 

20  9 

21  6 

19  4 

15  9 

14 

0 

21-13 

2B 

3 

27 

] 

27  2 

27  6 

26  0 

24 

9 

25  5 

25  3 

24  7 

23  3 

23  2 

23 

0 

21  35 

24 

8 

25 

4 

25  0 

23  7 

23  1 

22 

7 

22  1 

22  0 

22-0 

22  0 

22  2 

23 

0 

22  93 

27 

5 

28 

6 

29  0 

2!»  3 

29  3 

29 

7 

30  0 

30  0 

30  1 

:»  0 

29  1 

26 

0 

26  48 

16 

8 

16 

2 

14  7 

13  0 

12  7 

11 

9 

10  3 

9  6 

8  0 

6  9 

5  9 

4 

2 

15  09 

2 

0 

3 

3 

2  9 

2  0 

0  0 

-  0 

1 

10 

IK 

2  8 

2  9 

4  0 

4 

7 

0  52 

18 

0 

18 

5 

19-3 

18  1 

17  3 

16 

3 

16  0 

14 

0 

13  5 

14-8 

14-8 

15 

0 

14  29 

22 

2 

24 

0 

24  6 

24  0 

22  3 

21  6 

20  0 

22 

0 

22-1 

212 

20  7 

19 

2 

19  U 

33 

1 

34 

1 

35  8 

35  7 

35  4 

36  0 

36  0 

36 

3 

37  2 

37  2 

37  0 

37 

0 

27  53 

34 

8 

34 

3 

34  2 

34  1 

34  0 

34  0 

34  0 

33 

3 

32  8 

32-9 

.32  8 

34 

0 

34  78 

39 

0 

39 

6 

39  7 

.38  0 

35  7 

34  0 

31  3 

29 

9 

280 

25  0 

21  9 

19 

6 

r«  31 

25 

1 

26 

0 

20  0 

22-9 

25  0 

28 

3 

29  t) 

30 

0 

31  0 

31  8 

.32  7 

33 

9 

21  53 

40 

0 

39 

4 

39  3 

38  9 

38  0 

37 

2 

37  1 

36 

9 

36  7 

36  2 

36  0 

36 

0 

37-71 

38 

3 

38 

3 

37  9 

37  3 

37  2 

37 

0 

36  1 

35 

4 

36  0 

35  0 

a5 1 

35 

8 

.36  59 

lis 

8 

38 

8 

38-8 

39  0 

39  2 

40 

1 

407 

41 

0 

41  1 

41  0 

41  2 

41 

0 

:«  72 

3fi 

9 

35 

7 

35  0 

35  (( 

34  3 

33 

9 

34  0 

34 

II 

35  0 

36  1 

3«;  2 

33 

8 

35-88 

26 

8 

27 

0 

27  0 

25  9 

26  0 

26 

2 

26  4 

27  0 

27  1 

27  0 

26-3 

25 

8 

28  06 

27 

0 

26 

9 

26  6 

26  2 

24  9 

23 

4 

21  8 

20  1 

19  2 

19  3 

18-2 

17 

0 

23  51 

31 

2 

31 

0 

31  1 

31  9 

32  2 

31 

9 

31  8 

31  7 

314 

.-Jl  3 

31  0 

31 

0 

25  .60 

29 

1 

28 

7 

27  0 

25  0 

23  5 

22 

6 

21-8 

".SO 

16  0 

12  4 

8  6 

7 

0 

26-35 

6 

4 

9 

6 

9  0 

9  7 

9  9 

11 

1 

13  7 

20  1 

21  3 

22  7 

23-8 

25 

3 

818 

42 

2 

42 

4 

42  4 

42  0 

41  6 

41 

0 

40  2 

39  7 

42  4 

42  7 

42  9 

43 

0 

37  70 

37 

0 

36 

0 

33  2 

30  7 

28-8 

26 

0 

24-8 

23  2 

20-8 

20  0 

18  0 

:6 

8 

33  95 

B 

0 

6 

7 

5  9 

5  1 

49 

4 

7 

4  0 

3  2 

17 

0-2 

-  10 

2 

1 

4  96 

28-82 

29  01 

28  53 

28  10 

2728 

26-82 

26-38 

26-28 

26  02 

25-57 

24  98 

24-44 

26-06 

246 


MBTEOHOLOiilCAL    TAinUS. 

BAltOMETKlc  Pri'ssure  (iit  ',i'2    FaK.  )  at  Tonmto  Ubaurviitory  for  eucli  Hour,  froui 

■s:  KMil.lsil   INCIIKtJ  -r  TUK 


Hour  Eniunu 


1 

1  .1.111. 

2  u.iii. 

3  II.  Ml. 

4  tt.iip. 

5  11.111. 

li  a.m. 

7  U.III. 

K  11.  ni. 

9  a.m. 

10  U.III. 

11  a.ni. 

Noun. 

1 

in. 

in. 

in. 

lit. 

ill.     • 

in. 

in. 

in. 

ill. 

111. 

in. 

in. 

1 

■J  ^••l. 

2  47'.l 

2  490 

2'486 

2-490 

2-502 

2  538 

2  562 

2  584 

2  598 

2  599 

2  004 

•J 

■J  >! 

2  792 

2  791 

2  773 

2  733 

2  726 

2  717 

2699 

2-005 

2-664 

2-607 

2  494 

2  283 

2  313 

2  358 

2-383 

2  411 

2-457 

2-494 

2-561 

2-613 

2-684 

2-713 

2-7811 

1 

2  S2K 

2  819 

2  815 

2-7f)*i 

2-726 

2  710 

2  692 

2  071 

2  668 

2  620 

2S70 

2  632 

.-) 

2  ^70 

2  .■)«; 

2  010 

2  626 

2  640 

2  664 

2-682 

2  698 

2  734 

2  744 

2  747 

2  733 

i: 

2  i;r.7 

2  663 

?  053 

2  (»4 

2-615 

2  583 

2  541 

2  523 

2  503 

2-485 

2  413 

2  889 

7 

2  445 

2  495 

2  536 

2  565 

2  587 

2  615 

2  641 

2-664 

2-692 

2  701 

2  095 

2666 

- 

2  22'.' 

2  18S 

2  143 

2  077 

2  034 

2-015 

2  019 

2  031 

2  059 

2  130 

2  165 

2- 188 

•.1 

2  .V.l.'i 

2  620 

2  057 

2  655 

2  601 

2-660 

2  684 

2  703 

2  715 

2713 

2-682 

2-669 

1(1.        . 

2  .".42 

2  562 

2  578 

2-586 

2  592 

2  608 

2  640 

3-ta3 

2056 

2-604 

2683 

2-674 

11      .    .. 

2  SWl 

2  812 

2  814 

2-798 

2-790 

2  794 

2  790 

2-780 

2-784 

2  767 

2-740 

2  710 

12   

2  427 

2  435 

2  4i;t 

2  399 

2  377 

2  375 

2-359 

2  331 

2  2!t3 

2  209 

2  231 

2  177 

i:< 

2  131 

2  155 

2  203 

2  217 

2303 

2  853 

2  405 

2  463 

2  532 

2  577 

2  609 

2-619 

n  

2  744 

2  772 

2  781 

2  780 

2-792 

2-818 

•2-8o5 

2-872 

2-858 

2-858 

2  850 

2-802 

l;i 1 

2  672 

2  (BG 

2  602 

2-574 

2 -.530 

2  494 

2  403 

2  452 

2-407 

2-400 

2  358 

2-332 

Hi ' 

2  408 

2  531 

2-559 

2-575 

2-699 

2-629 

2  659 

2-677 

3  691 

2-709 

2711 

2-697 

17 

2  9()7 

2  921 

2  923 

2-930 

2  943 

2  965 

2-979 

2  992 

3-011 

3014 

3  001 

2  979 

IS 

2  '.H'.i 

2-960 

2  971 

2  974 

2  999 

3  013 

3  035 

3051 

3  005 

3  065 

3  0<» 

3-049 

l!l 

3  07: 

3  081 

3085 

3065 

3  069 

3  Wil 

3  061 

3  065 

3  0fi9 

3  041 

3  026 

2-979 

2<l 

2  641 

2  635 

2  .573 

2  517 

2  474 

2  409 

2-369 

2  321 

2  23;j 

2  2(t6 

2  160 

2-105 

21 

2-3(Kt 

2  431 

2-482 

2  529 

2-581 

2  629 

2  669 

2  709 

3  758 

2  781 

2  784 

2-783 

22 

2-859 

2-867 

2  864 

2-857 

2  843 

2  845 

2-820 

2-830 

3-833 

3  830 

2-816 

2-766 

2:t ' 

1-982 

1  935 

1-868 

1  827 

1-794 

1-807 

1-790 

1-788 

1  781 

1-774 

1-768 

1-738 

24 

2  484 

2  520 

2 -.564 

2-616 

2  055 

2-678 

2-710 

2  730 

2  762 

2  796 

2-800 

2-806 

25 

2-H.-)0 

2  8411 

2-838 

2  834 

2  832 

2-784 

2-784 

2  746 

2-710 

2  690 

2628 

2-586 

2i;. . 

2  lei 

2  (W2 

2  131 

2-16<i 

2-236 

2-288 

2  336 

2-369 

2  406 

2  434 

2-454 

2  453 

27 

2  47.-! 

2  4S2 

2  482 

2  474 

2  468 

2408 

2  473 

2-468 

2  469 

2  408 

2-452 

2  418 

28 

2  7.^4 

2  7(i2 

2  765 

2-748 

2-T37 

2-728 

2  713 

2  669 

2  672 

2  642 

2  606 

2-644 

2'.».    ...    I 

2  4W 

2  492 

2  512 

2  544 

2  574 

2  596 

2  633 

2  678 

2  708 

2-726 

2-737 

.     2-729 

30 

2-92S 

2  941 

2  954 

2-958 

2-9.57 

2  950 

2-938 

2-935 

2-937 

2-935 

2-906 

2  846 

:n 

2  41S 

2  :i77 

2  339 

2  307 

2  272 

2  249 

2-232 

2212 

2  191 

2-186 

2  171 

2  147 

MeuiiH. 

3  576 

2  587 

2  592 

2589 

2-591 

2-596 

2-604 

2-609 

2-616 

2-619 

2-606 

2  579 

METEOROLOGTCAL   TABLES. 

Self-registering  Photographic  Instruments,  during  the  .M-jath  of  January,  1898. 
NUMBERS  IN  THE  T  \BLE. 


247 


Hour 

Endinq 



Mkax. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m.. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

ill. 

in. 

in. 

in. 

ill. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

iu. 

in. 

2-613 

2  639 

2  ('i6(i 

2  695 

2  714 

2  741 

2  76tl 

2  779 

2  779 

2  783 

2  784 

2  779 

2  (MiO 

2  454 

2-389 

2  372 

2  331 

2  315 

2  320 

2  312 

2  309 

2  298 

2  289 

2  269 

2  271 

2  .515 

2-718 

2  746 

2-792 

2-816 

2-822 

2-838 

2-847 

2  862 

2  874 

2  866 

2  866 

2-843 

2  603 

2  504 

2  492 

2-498 

2-502 

2  503 

2-496 

2-500 

2  .520 

2  524 

2  538 

2-538 

2-548 

2  1108 

2  724 

2  735 

2  747 

2  747 

2  743 

2  740 

2  740 

2  740 

2-728 

2-728 

2  720 

2-689 

2  701 

2-359 

•2Xi2 

2  3117 

2  296 

2  -  2S9 

2  304 

2  317 

2  343 

2  366 

2  381 

2  405 

2  417 

2  451 

2-656 

2  639 

2  620 

2  618 

2  6(J9 

2  575 

2  549 

2  506 

.2  461 

2  415 

2  349 

2  275 

2  .566 

2  217 

2  268 

2-312 

2  373 

2  410 

2  450 

2  473 

2  506 

2  530 

2  556 

2  563 

2  579 

2  271 

2-642 

2  622 

2-614 

2  614 

2  608 

2  .594 

2  600 

2  608 

2  578 

2  565 

2  556 

2-538 

2  631 

2  675 

2  685 

2  709 

2  731 

2  756 

2-778 

2-787 

2-805 

2 -802 

2  811 

2  805 

2  808 

2  692 

2-663 

2-641 

2  617 

2  589 

2  5!K) 

2  .567 

2  558 

2-535 

2-519 

2  498 

2  467 

2  447 

2  670 

2  14!) 

2  137 

2  129 

2  125 

2  105 

2  097 

2  069 

2  017 

2  o:«i 

2  Oil 

2  069 

2  087 

2  213 

2-640 

2  648 

2  680 

2  690 

2  705 

2-728 

2-747 

2-747 

2  755 

2  747 

2  745 

2 -740 

2  .549 

2  784 

2-788 

2  796 

2  820 

2-818 

2  810 

2-788 

2  780 

2  757 

2  729 

2  710 

2-686 

2  794 

2  311 

2  321 

2  313 

2  321 

2  337 

2  382 

2-403 

2  427 

2  445 

2-465 

2  475 

2-485 

2  442 

2  6811 

2  (i'.IW 

2  713 

2  739 

2  773 

2  793 

2-819 

2-837 

2-858 

2-869 

2-875 

2-884 

2  712 

2-073 

2-965 

2-967 

2-969 

2-974 

2  975 

2  981 

2  971 

2  970 

2  959 

2  953 

2  945 

2  965 

3  041 

3-041 

3  OM 

3  051 

3 -062 

3  070 

3  075 

3  078 

3  081 

3  097 

3  101 

3  091 

3  (143 

2-939 

2-915 

2  897 

2-881 

2  873 

2-851 

2  830 

2-797 

2-785 

2  763 

2-724 

2  693 

2  943 

2  077 

2-0.58 

2  043 

2 -057 

2-079 

2110 

2  147 

2-180 

2  206 

2  220 

2-250 

2  299 

2  265 

2  776 

2-775 

2-801 

2-828 

2-840 

2-855 

2-854 

2-842 

2-848 

2  842 

2-845 

2  846 

2  727 

2  720 

2-695 

2  658 

2-628 

2-596 

2-5.58 

2  528 

2-465 

2-388 

2  310 

2-210 

2082 

2  661 

1-712 

1-745 

1-803 

1-870 

1  940 

2  032 

2  106 

2  180 

2  258 

2  322 

2-380 

2-422 

1  943 

2  795 

2  802 

2  825 

2-842 

2-852 

2  866 

2-881 

2-876 

2-890 

2  869 

2  866 

2  865 

2  764 

2  540 

2  460 

2-452 

2-358 

2-208 

2  184 

2 -092 

2  050 

2  026 

1  994 

1-982 

1-996 

2  478 

2-456 

2-459 

2  466 

2-474 

2-489 

2-502 

2-507 

2  517 

2-522 

2 -.514 

2-504 

2-490 

2  387 

2  394 

2  414 

2  457 

2-498 

2-545 

2-588 

2-619 

2-638 

2-662 

2-694 

2  723 

2-732 

2 -.524 

2-504 

2-476 

2  463 

2  446 

2  436 

2-434 

2  422 

2-411 

2  411 

2  420 

2  436 

2  454 

2  569 

2-728 

2  736 

2  742 

2  765 

2  783 

2  811 

2-846 

2-866 

2-884 

2  !K)6 

2  921 

2  922 

2  721 

2  816 

2  803 

2-780 

2-750 

2-728 

2-686 

2-654 

2-625 

2-593 

2  544 

2-497 

2  459 

2-797 

2128 

2  136 

2  153 

2-177 

2-203 

2-232 

2-258 

2272 

2-298 

2-330 

2-35« 

2-380 

2-251 

2  561 

2-557 

2  563 

2-668 

2-571 

2-580 

2-583 

2-584 

2-585 

2  582 

2  579 

2 -.573 

2  585 

2-18 


MKTEOBOLOIilCAl,     TAMLfcS. 


B\iiOMKTKic  Pressure  (iil  .12    Fuh.)  at  Toronto  Ubserviitory  from  Each  Hour,  from 

27  KMJI.ISH   INCHES  +  THK 


1 

Hoi  K  K 

sr>iN<i 

Uav. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1    Ik. HI. 

2  a.ni. 

-:      ,    ,:            ' 

4  a.ni. 

G  a.111. 

6  «.iii. 

7  a.m.     I 

8a.ni. 

1 

9  a.ni. 

10  a.m.   1 

Ua.m. 

Noon. 

ill. 

III.        1 

ill 

ill. 

ill. 

ill. 

ill. 

ill. 

1 
in. 

in. 

1 
ill. 

in. 

1 
] 

2  :«H 

2  422 

2  445 

2  455 

2-478 

2  500 

2-520 

2667 

2-682 

2  610 

2  IklO 

2  625 

2 

2  774 

•2-rM 

2-757 

2  746 

2  710 

2-683 

2  662 

2651 

2038 

2  612 

2  568 

2  518 

3 

2 -720 

2  7.5'J 

2-787 

2  804 

2  824 

2  851 

2-870 

2  877 

2-889 

2-881 

1 

2-872 

2  853 

4 

2  '.>17 

2  939 

2  942 

2  931 

2  946 

2  a'a    ' 

2  964 

2  967 

2  971 

2  970 

2  973 

2  938 

1 

2704 

2  674 

2  649 

2  618 

2-585 

2  586 

2  589 

2  578 

2  .JSO 

2  580 

2580 

2  678 

1 
6 

3  l(l("> 

3  015 

3  02.'J 

3  050 

3  012 

3  058 

3  065 

3  085     , 

3  080 

3  076 

3  062 

3026 

7 

2  808 

2-863 

2  861     , 

2-8(J3 

2  862 

2  874 

2-872 

2  892 

2  898 

2  894 

2  890 

2-881 

« 

2  835 

2  836 

2-840 

2834 

2  830 

2-828 

2-825 

2  835 

2  846 

2  847 

2  846 

2  840 

9 

2  873 

2-881 

2875 

2-871 

28T3 

2  873 

2  879 

2-879 

2  879 

2-874 

2  874 

2-848 

10 

2  813 

2  810 

2-805 

2823 

2  845 

2-847 

2-859 

2  872 

2-880 

2-893 

2  8;»9 

2  895 

11 

2  825 

2-809 

2-789 

2  772 

2-761 

2-757 

2737 

2  731 

2-720 

2-703 

2  683 

2  661 

12 

■J  ,V2(i 

2  513 

2-475 

2-467 

2  483 

2-503 

2-518 

2  552 

2  587 

2  605 

2  625 

2  (KB 

i:v 

2  .S(J1 

2  871 

2  8t;7 

2  865 

2  865 

2-869 

2-871 

2  .S74 

2-8ti7 

2-857 

2-845 

2  821 

u 

2-457 

2  405 

2  359 

2  321 

2-298 

2  280 

2  2li.s 

2  2'.);t 

2  333 

2  .Wi 

2  385 

2  409 

15 

L>    l-.'l 

2-392 

2  3(i8 

2-340 

2  314 

2  288 

2-272 

2-248 

2  222 

2-i8;j 

2  l.'-^ 

2  105 

l.i.    .    .. 

2  348 

2-368 

2-386 

2-418 

2-454 

2-488 

2-628 

2-558 

2-601 

2-636 

2-663 

2  erf's 

17 

2  891 

2  903 

2  909 

2  923 

2  9.11 

2  982 

2  '.t64 

2957 

2  958 

2  947 

2  945 

2  921 

18  

2C<i2 

2  659 

2  653 

2  644 

2  649 

2  618 

2  645 

2  665 

2  K7 

2  ffi>3 

2  651 

2  Oft; 

I'.l     .. 

2'J15 

2  921 

2  9:54 

2  947 

2-952 

2  954 

2  973 

2  995 

3  011 

3  017 

2  989 

2  9.><3 

•JO. 

•J  72;i 

2  695 

2-063 

2  619 

2  617 

2-5ft5 

2  593 

2-582 

2  567 

2  555 

2  545 

2  r.13 

21    

2.412 

2  420 

2  4a-j 

2  389 

2384 

2-388 

2  394 

2  3.S1 

2  a<8 

2  392 

2  390 

2  381 

22 

2-40'J 
2-547 

2-406 
2-553 

2  3!I0 
2  552 

2  394 
2  543 

2  402 
2-544 

2  402 
,       2  553 

2  418 
2-571 

2  420 
2573 

2  422 
2569 

1      2  425 
2.555 

2  416 
2-537 

2  418 

23 

2  523 

24 

2- 3417 

2  351 

2-345 

2-344 

2355 

2  362 

2  384 

2  417 

2  433 

2-436 

2  440 

2  4:i7 

25 

2  513 

2  515 

!      2  505 

2  508 

2  509 

2  513 

2  516 

2  524 

2  531 

2-538 

2  539 

2  543 

2(1 

2  647 

2-G56 

2  663 

2  671 

2-6!t0 

2  703 

2-718 

2  732 

'      2  731) 

2  753 

1      2757 

2  761 

27 

2  826 

2831 

2  &32 

2  834 

2  846 

2-848 

2  8.50 

2  W>4 

2  871 

2  869 

1      2  861 

2  850 

2« 

2  743 

2-732 

2  716 

2-702 

2  694 

2-6i)6 

2  694 

2  694 

2  690 

2-684 

2  674 

2  654 

Means.. 

2  679 

2 -I-" 

2  G71 

2668 

2-670 

2-674 

2-679 

2-688 

2693 

2-693 

2-689 

^•67S 

• 

METEOKOLOCilCAL  TABLES. 
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self-registering  Photographic  Instruments,  during  the  Month  of  February,  1898. 
NUMBERS  IN  THK  TABLES. 


Hoi-K 

Ending 

Mkan. 

1  II.  III. 

2  |>.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

1  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  ii.m. 

Midnight. 

in. 

ill. 

ill. 

in. 

.       ill. 

in. 

in. 

ill. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2  (iL'2 

2-632 

2  638 

2-628 

2-698 

2-711 

2  731 

2-760 

2-778 

2-778 

2  783 

2-775 

2  615 

2  407 

2  451 

2  437 

2-447 

2  4.54 

2  475 

2  517 

2-559 

2-595 

2  626 

2  662 

2  091 

2  002 

2  843 

2-819 

2-835 

2-829 

2  836 

2-841 

2  866 

2-879 

2-909 

2 -91 2 

2-929 

2  920 

2-850 

2  yic 

2-904 

2-882 

2  881 

2-862 

2-861 

2-846 

2  830 

2  819 

2-790 

2  758 

2-722 

2  895 

2  ,-)77 

2-581 

2-595 

2-618 

2  082 

2-744 

2-795 

2  840 

2-885 

2  916 

2  940 

2-989 

2  086 

3  OKI 

2-991 

2-956 

2-949 

2933 

2-924 

2-910 

2-881 

2-888 

2-885 

2  873 

2-874 

2-980 

2  8,V.) 

2-852 

2-846 

2-846 

2-850 

2-851 

2-8.52 

2-844 

2-840 

2-840 

2-848 

2  844 

2  862 

2  X31 

2  825 

2-831 

2  840 

2-859 

2-871 

2-881 

2-881 

2  883 

2-884 

2-877 

2-884 

2  850 

2  841 

2-814 

2  813 

2-815 

2-811 

2-813 

2-817 

2-817 

2-819 

2  917 

2  823 

2-823 

2  846 

2  SS.T 

2-871 

2-863 

2-871 

2-873 

2-875 

2-857 

2-8,57 

2-8.59 

2-8.57 

2-845 

2  825 

2  858 

•J  (Jl'.t 

2-587 

2-565 

2-545 

2-523 

2-515 

2  525 

2-517 

2  530 

2-511 

2 -.525 

2  523 

2  643 

2  635 

2  640 

2  663 

2-689 

2  723 

2  757 

2  785 

2  803 

2  S23 

2-845 

2-855 

2-801 

2  1148 

2  71l."> 

2  7112 

2  731 

2  707 

2-689 

3  675 

2-652 

2  (i29 

2  597 

2  570 

2  530 

2-502 

2  757 

2  40it 

2  422 

2  426 

2  448 

2  455 

2-482 

2  4!I2 

2  500 

2  49S 

2-487 

2  461 

2  4.52 

2  405 

2  07(i 

2  062 

2  070 

2-100 

2  124 

2174 

2  207 

2-248 

2  270 

2  310 

2  326 

2  338 

2  318 

2  (WO 

2  707 

2  725 

2  753 

2  779 

2-827 

2-848 

2-864 

2  875 

2-879 

2  869 

2  878 

2  660 

2  S97 

2 '878 

2  865 

2  827 

2-807 

.2-782 

2-781 

2  751 

2  725 

2-708 

2  677 

2  666 

2  859 

2  (>i;i 

2  675 

2  694 

2  716 

2  743 

2-776 

2  807 

2  837 

2-847 

2-878 

2-894 

2  915 

2  721 

2  971 

2-9.55 

2-927 

2  899 

2  891 

2  893 

2  887 

2  .865 

2-845 

2-817 

2-780 

2  742 

2  836 

2  500 

2  4S4 

2-476 

2-475 

2-488 

2  474 

2-476 

2  4.56 

2  456 

2  462 

2-444 

2  440 

2  538 

2  377 

2  372 

2  .374 

2-380 

2  386 

2  402 

2  406 

2  406 

2  408 

2  409 

2  414 

2-!ll 

2-395 

2  413 

2-408 

2  412 

2-427 

2-455 

2-473 

2-479 

2-489 

2-505 

2 -.51 7 

2  .525 

2 -.534 

2  140 

2  511 

2-502 

2-497 

2-493 

2  4as 

2-485 

2  477 

2  469 

2  4.53 

2  428 

2-407 

2-385 

2  509 

2  437 

2-439 

2-443 

2  451 

2-473 

2-4S3 

2-505 

2  518 

2  517 

2  .519 

2  517 

2-517 

2  437 

2  53'J 

2 -.531) 

2-557 

2-572 

2-590 

2-612 

2-627 

2  (i;i9 

2-645 

2  644 

2  641 

2-643 

2  51)3 

2  71)0 

2-763 

2  768 

2-779 

2,788 

2-805 

2-816 

2  822 

2-828 

2  825 

2-832 

2  831 

2  7.55 

2  ■826 

2-812 

2  802 

2-784 

2  783 

2-784 

2-782 

2-777 

2-774 

2-772 

2 -760 

2-7.51 

2  816 

2-622 

2  616 

2  614 

2-609 

2  602 

2-601 

2-(KXi 

2  609 

2-610 

2  611 

2  607 

2-612 

2-6.54 

2  664 

2-6.56 

2-654 

2-657 

2  606 

2-677 

2-687 

2-691 

2-696 

2-696 

2  693 

2-091 

2  679 
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.MGTEOI(OLO(iIt'AL  'I'AIILBS. 

liAitoMKTUic  Pressure  (at  32"  Fall.)  at  Toronto  Observatory  for  i-ai'li  Hour,   from 

■-IKMil-ISII  IVCHKS  +    I'HK 


l)Air. 

H 

oi-nKsiii.N-o 

• 

1  a.m. 

2n.i,.. 

J 

•  •  ik.  a<.   1 

1  ...li.. 

.J  .h.  Ilk. 

li  .fc.Ui. 

7  a.in. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.  m. 

a  a.  in. 

Noon. 

ih. 

1 
III. 

111. 

111. 

ill. 

ill. 

in. 

in. 

ill. 

in. 

ill. 

in. 

1 

J  lilO 

2  614 

2-614 

2  618 

2  622 

2-686 

2-042 

2654 

2-670 

2  672 

2674 

2  W4 

•1 

- 1 

2  707 

2  710 

2  698 

2  i;94 

2  700 

2-705 

2  709 

2  718 

2  710 

2  722 

2  716 

2  700 

3 

2788 

2  802 

2  80!! 

2  817 

2  829 

2847 

2  868 

2  883 

2  895 

2  907 

2  910 

2  909 

4 

2-857 

2-843 

2-832 

2  840 

2-844 

2-855 

2-861 

2  869 

2-867 

2  860 

2  8.53 

2  8:« 

"•> 

2  SC.l 

2  880 

2-887 

2  888 

2-910 

5942 

2-!e6 

2  980 

2-990 

2  990 

2  !»«; 

2  979 

(i   ... 

2  '.172 

2  974 

2  972 

2-988 

3  006 

3  012 

3  018 

3  024 

3  084 

3032 

3  026 

3  018 

7 

3  1(10 

3  015 

3  007 

3  010 

3  014 

3  025 

3  027 

3  0.30 

3028 

3-026 

3023 

3  012 

s.  .  . 

2  '.134 

2  937 

2  917 

2  919 

2  924 

2  929 

2  936 

2.941 

2  939 

2  931 

2  922 

2  '.Kft 

■.1.,,   ' 

2  7!H) 

2-788 

2-784 

2  788 

2  799 

2-805 

2  805 

2-811 

2  810 

2-810 

2  802 

2  7!>6 

10. 

-■  770 

2  768 

2  760 

2  762 

2-775 

2-782 

2  785 

2  790 

2-796 

2797 

2  799 

2  798 

11. 

-   765 

2-757 

2  746 

2  743 

2  739 

2  745 

2  747 

2  73^. 

2  722 

2  093 

2.655 

2  64.S 

12   .. 

2  4S1 

2  473 

2  469 

2  484 

2483 

2  493 

2-505 

2  513 

2  508 

2  505 

2  499 

2  496 

i:t 

2  33e 

2.2it2 

2-250 

2  212 

2-174 

2  136 

2080 

2-035 

2  010 

2  000 

2  068 

2  200 

14 

2  700 

2  724 

2  734 

2-754 

2-769 

2  806 

2-848 

2-878 

2  906 

2  921 

2  920 

2  923 

15 

2-967 

2-959 

2-947 

2-947 

2-961 

2-965 

2-953 

2-949 

2-931 

2  916 

2  911 

2  8!U 

IB  

2  609 

2-635 

2  633 

2-659 

2-681 

2  710 

2  719 

2-733 

2-731 

5-726 

2  731 

2  701 

17 

2  43« 

2  438 

2  462 

2  500 

2-525 

2  551 

2  582 

2  610 

2.635 

2  650 

2  663 

2  66S 

IS 

2  886 

2-880 

2-892 

2  880 

2-884 

2-870 

2884 

2  906 

2-872 

2  878 

2  861 

2  838 

l!l 

2  506 

2-48-1 

2-410 

2370 

2-345 

2-362 

2  356 

2-328 

2  330 

2  328 

2  304 

2  288 

20. 

■J   4116 

2  ,517 

2  522 

2-549 

2-572 

2  610 

2  654 

2-688 

2  719 

2-756 

2  774 

2  788 

21 

2  836 

2-800 

2-752 

2  720 

2712 

2  713 

2  710 

2  719 

2  734 

2-746 

2  730 

2  722 

22.  ..  . 

2-703 

2-684 

2  651 

2-620 

2  5!)0 

2-566 

2  541 

2-498 

2  484 

2  472 

2  447 

2  432 

23 

2-101 

2  139 

2-179 

2  241 

2-315 

2-399 

2  473 

2-529 

2-587 

2  633 

2  679 

2  695 

24 

I   2-757 

2-763 

2  767 

2  779 

2-777 

2  782 

2-798 

2-801 

2-801 

2  804 

2  805 

2  807 

25 

2  915 

2  925 

2  935 

2-952 

2-975 

3-002 

3  023 

3035 

3-046 

3059 

3  058 

3  065 

2(; 

3  05-1 

3  049 

3-035 

3  043 

3065 

3  077 

3-087 

3-086 

• 

3  086 

3-087 

3  079 

3  067 

27 

2-9(M 

2  955 

2-945 

2  931 

2-919 

2  922 

2-929 

2  911 

2-875 

2-864 

2  839 

2  818 

28. 

2  635 

2  627 

2  623 

2  628 

2-599 

2-603 

2-608 

2-597 

2-585 

2  581 

2  609 

2  634 

2U 

■J  866 

2-878 

2  ,><70 

2-884 

2-902 

2  923 

2-914 

2  962 

2  976 

2  984 

2-982 

2  981 

30 

1   2-956 

2-!t.")2 

2  950 

2-984 

2-948 

2-966 

2  960 

2  962 

2  960 

2  953 

2  932 

2  933 

31 

2-808 

2-792 

2  794 

2-799 

2-806 

2-810 

2-818 

2820 

2-826 

2  829 

2  827 

2  820 

MeaiiK 

;   2  745 

2  744 

1 

2  737 

2  741 

- 

2  747 

2-7.59 

2  769 

2-774 

2  776 

2  779 

2-777 

2  775 

METEOUOLOGICAL  TABLES. 

Self-registering  Photographic  Instruments,  during  the  Month  of  March,  1898. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 
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HocR  Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.ni. 

3  p.m. 

4  p.u). 

5  |i.n.. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

iu. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-<!CG 

2  662 

2-656 

2-656 

2-669 

2-670 

2-686 

2  (!96 

2-694 

2-698 

2  706 

2 

708 

2-661 

2  (181 

2-667 

2-667 

2-677 

2-689 

2-699 

2-725 

2  733 

2-751 

2-759 

2  767 

2 

773 

2-712 

2-«)5 

2-88;} 

2-868 

2  861 

2-857 

2-853 

2-857 

2-885 

2 -887 

2-876 

2-876 

2 

8(>3 

2-S64 

2  SIO 

2' 80(1 

2-796 

2  S04 

2-808 

2-814 

2-824 

2-832 

2-836 

2 -848 

2-8,54 

2 

854 

2-838 

2  Uu'J 

2  944 

2  943 

2-940 

2  942 

2-938 

2  943 

2-948 

2-948 

2-960 

2  967 

2 

968 

2-944 

3-008 

2  997 

2-987 

2  983 

2-985 

3  001 

3-011 

3-016 

3-014 

3019 

3  (115 

3 

015 

3-005 

2-995 

2  981 

2  973 

2  9(18 

2  9(10 

2-9.59 

2  960 

2-960 

2-9.56 

2  957 

2-951 

2 

939 

2-991 

2-880 

2-8.")6 

2-835 

2-825 

2-820 

2  820 

2  822 

2  808 

2  800 

2-802 

2-794 

2 

785 

2-874 

2-780 

2  761 

2  749 

2-746 

2  746 

2  714 

2  750 

2-750 

2  753 

2-755 

2-759 

2 

766 

2-777 

2-777 

2-763 

2  756 

2 -75'/ 

2  761 

2  769 

2-768 

2-765 

2-765 

2-776 

2  775 

2 

773 

2-775 

2-618 

2-579 

2-559 

2-5.54 

2-507 

2  496 

2-483 

2-487 

2-484 

2-47(1 

2  469 

2 

468 

2 -620 

2  ■•188 

2-170 

2-474 

2-480 

2  491 

2-492 

2 -.500 

2  492 

2  46(1 

•JtrM 

2-398 

2 

362 

2.477 

2  271 

2  329 

2-406 

2-451 

2  504 

2  555 

2 -(MO 

2-(J38 

2  644 

2  654 

2-672 

2 

696 

2  342 

2  929 

2-922 

2-917 

2-921 

2-929 

2-938 

2-9.53 

2-961 

2-961 

2-964 

2  922 

2 

966 

2-884 

2-859 

2-799 

2-797 

2  766 

2  723 

2-722 

2  (197 

2-695 

2(>85 

2  663 

2-641 

2 

614 

2-832 

2064 

2-627 

2-608 

2-568 

2  520 

2-470 

2  434 

2-422 

2-378 

2-389 

2-384 

2 

410 

2-589 

2-678 

2-674 

2-690 

2  716 

2-7.58 

2-779 

2814 

2-829 

2  838 

2-854 

2-865 

2 

876 

2(171 

2-810 

2-784 

2  782 

2-740 

2  729 

2  736 

2  (184 

2-676 

2  (134 

2-584 

2-558 

2 

550 

2-783 

2-260 

2-243 

2-206 

2-210 

2-212 

2-198 

2-262 

2-282 

2  332 

2-380 

2-420 

2 

470 

2  ,329 

2-800 

2  794 

2-80O 

2-802 

2-820 

2-&32 

2-834 

2-838 

2-837 

2.850 

2-854 

2 

846 

2-732 

2-712 

2  704 

2  706 

2-708 

2  719 

2  736 

2-744 

2  750 

2  750 

2.757 

2-7.34 

2 

714 

2  735 

2-412 

2-377 

2-349 

2-325 

2  326 

2-283 

2-253 

2-221 

2  177 

2155 

2-129 

2 

115 

2  409 

2-709 

2-721 

2  703 

2-717 

2-730 

2  731 

2-729 

2-737 

2-735 

2-737 

2-747 

2 

751 

2-572 

2-801 

2-783 

2-775 

2-781 

2-784 

2-797 

2-811 

2-828 

2-853 

2-871 

2-879 

2 

901 

2-804 

3-060 

3  053 

3-055 

3-061 

3  068 

3  066 

3  075 

3  079 

3-075 

3  073 

3  069 

3 

059 

3  033 

3-039 

3  024 

3.013 

3-001 

2-995 

2-981 

2-991 

2  995 

2  997 

2-997 

2-997 

2 

985 

3-035 

2-797 

2-779 

2-755 

2  751 

2-747 

2  731 

2  729 

2  711 

2  (195 

2-690 

2  677 

2 

675 

2-818 

2-642 

2-649 

2-662 

2  671 

2-700 

2-729 

2-741 

2-762 

2-778 

2-795 

2-824 

2 

846 

2-672 

3-974 

2-956 

2-944 

2-932 

2  928 

2  936 

2-952 

2-966 

2-965 

2-956 

2-958 

2 

954 

2  941 

2-884 

2-872 

2-858 

2-841 

2-834 

2-834 

2-834 

2-842 

2-842 

2-828 

2-836 

2 

822 

2-897 

2-818 

2-806 

2-802 

2-809 

2-822 

2  836 

2-848 

2-869 

2  ,874 

2-875 

2-874 

2 

882 

2-828 

2-764 

2-750 

2-745 

2-743 

2  745 

2-747 

2-752 

2-757 

2-755 

2-756 

2-755 

2-755 

2-756 

MKIKOHOLOCICAI.    TAIILKM. 


IVmiovkthii"  Pressure  (at  '^2"  Fiih.)  at.  Toi<piil(i  <  )l)H<'rviit<jry,  for  uiich  J  lour,  from 

•-•:   KNULISH   INCHKS    ,    TUB 


1>.\V. 

Horn  !•' 

NIlISO 

1  ft,m. 

2  A.m. 

3  !\.ni. 

4  ii.in. 

5  a.in. 

6  a-m. 

7  a.iu. 

8  a.m. 

9a.in. 

10  a.  ID. 

U  a.in. 

Noon. 

in. 

in. 

ID. 

in. 

in. 

III. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

■J  ssj 

-J  .S'^ip 

2  (WO 

2  880 

2-888 

2-900 

2  914 

2-917 

2  U17 

2-910 

2-894 

2-860 

,.. 

•J  7<tf; 

2  i;sL' 

2  Wi3 

2  (146 

2  o:t6 

2  622 

2  618 

2  624 

2  629 

2  032 

2-634 

2-634 

•J  71-' 

2  7111 

2  724 

2  741 

2  746 

2-754 

2-770 

2  770 

2-706 

2  754 

2-738 

2-730 

1 

•J  "■.111 

2  liiU 

2  tiOO 

2  6;h 

2-651 

2  070 

2  093 

2  701 

2  717 

2  731 

2-749 

2-769 

-, 

■J  .siiM 

2  .si;:f 

2  853 

2  827 

2-809 

2  817 

2-831 

2-829 

2-829 

2-823 

2  817 

2  803 

(. 

J  7J1 

2  i'i'.m; 

2  078 

2-600 

2  600 

2  078 

2  (lOO 

2  0!KI 

2-689 

2  098 

2-09N 

2  704 

7 

•J  71(1 

2  7:i:i 

2  742 

2-754 

2768 

2  7H4 

2  >i04 

2-812 

2-823 

2-828 

2-828 

2-8.32 

,s 

•J  >i;."i 

■J  .-.i;'.! 

2  Sri5 

2-808 

2-866 

2  S.S3 

2  896 

2  901 

2-901 

2  897 

2-885 

2  866 

:\ 

■-■  ::<: 

2  7S7 

2  77!) 

2-775 

2-775 

2  777 

2  709 

2  762 

2-750 

2  747 

2  717 

2  703 

Ki 

■J  ivM 

2  r.ir. 

2  640 

2  Ii40 

2  639 

2-655 

2-669 

2-673 

2  686 

2  695 

2-692 

2-690 

II 

•J  71.I 

2  772 

2  782 

2  792 

2-808 

2-828 

2-838 

2  844 

2-854 

2  873 

2-874 

2  870 

VJ 

■J  .S7ii 

2  .si;.'t 

2  -st'i*.' 

2  .^71 

2  .-isl 

2  889 

2-899 

2-899 

2  !H)1 

2  898 

2  885 

2863 

Ki 

2  li.S4 

2  1)117 

2  004 

2  042 

2  035 

2  643 

2-639 

2-615 

2  597 

2  591 

2-561 

2-68S 

14 

2  302 

2-27« 

2  276 

2-2<i0 

2-258 

2  2.50 

2 -250 

2-250 

2-278 

2  270 

2-268 

2-258 

In 

2  2,'jl 

2  24li 

2  252 

2-258 

2  2(»4 

2-280 

2  309 

2-314 

2  314 

2  323 

2  311 

2-294 

hi 

•2  3S2 

2  330 

2-341 

2  352 

2-370 

2  386 

2-408 

2-416 

2-420 

2-422 

2-416 

2-411 

17 

2  421 

2-400 

2-398 

2  408 

-2.420 

2  444 

2  462 

2-459 

2  460 

2  469 

2  468 

2  4.'55 

is 

•J  <  ■.■_'!; 

2  037 

2-602 

2  000 

2  734 

2  778 

2  812 

2  830 

2  852 

2-862 

2  864 

2857 

I'.l 

2  7fiJ 

2  700 

2  752 

2  728 

2-704 

2  092 

2  000 

2  W2 

2  W8 

2  572 

2  542 

2-488 

20 

2a» 

2  254 

2-248 

2  2:iO 

2  230 

2  220 

2  222 

2-210 

2-206 

2-206 

2-206 

2-198 

21.    .    . 

2  •326 

2  332 

2  352 

2-378 

2  405 

2  434 

2-469 

2-482 

2  482 

2  500 

2-504 

2-515 

•►•> 

2  704 

2  6<« 

2-(W8 

2-(i'.l7 

2-698 

2-714 

2-704 

2  701 

2-698 

2fi!)4 

2  678 

2-636 

2:i 

2  4.^:} 

2  453 

2  402 

2  475 

2  4!)2 

2  512 

2  534 

2  538 

2  541 

2-554 

2-560 

2-654 

24 

2  447 

2  430 

2  422 

2  416 

2-424 

2  432 

2  440 

2-444 

2  443 

2  448 

2-446 

2-444 

25.    .    . 

2-554 

2-540 

2562 

2-573 

2-586 

2-610 

2  620 

2  634 

2  642 

2  650 

2  643 

2-632 

2(! 

2  7fi7 

2 -776 

2-783 

2-799 

2-819 

2-841 

2  800 

2-889 

2  tK)] 

2  919 

2-921 

2-909 

■>- 

2  893 

2-8«3 

2-883 

2-880 

2-889 

2-904 

2  911 

2  920 

2  925 

2-925 

2  911 

2-897 

2S 

2  741 

2  737 

2  727 

2  720 

2  719 

2  723 

2-712 

2  707 

2  699 

2  681 

2  667 

2-644 

21).    ... 

2-405 

2  3'.I3 

2  409 

2  407 

2  429 

2  431 

2-439 

2  439 

2-433 

2  441 

2  436 

2  4."» 

:m 

2-606 

2  014 

2  034 

2  661 

2-(i87 

2-711 

2-724 

2-743 

2  752 

2  782 

2-7*5 

2-776 

Means. 

2  r.25 

2  r>18 

1 

2  ',-' 

2  023 

1 

2  630 

2-642 

2  653 

2  655 

2-057 

2-660 

2  653 

2-642 

METEOROLOfilCAL   TABLES. 
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Self-registering  Photographic  Instruments,  during  the  Month  of  April,   1898. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 


HOI'R 

Endixc: 

Mban'. 

1  p.m. 

2  i>.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

0  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m 

11  p.m. 

Midnight. 

iu. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2  8»J 

2  807 

2  784 

2  766- 

2  762 

2  762 

2  763 

2  768 

2  760 

2  "52 

2  740 

2  721 

2-8.31 

2-«28 

2  623 

2  634 

2  642 

2  662 

2  673 

2  682 

2-698 

2  7as 

2-710 

2  708 

2-712 

2-0.59 

2  701 

2  t«5 

2-674 

2-670 

2  670 

2-6(>5 

2  6.56 

2  647 

2  6:« 

2-6-J7 

2  IJOI 

2-593 

2-697 

2  773 

2  770 

2  777 

2  793 

2  819 

2-827 

2  827 

2  813 

2-87.'. 

2  8.51 

2  871 

2-a59 

2-7.50 

2  786 

2  76-1 

2-758 

2-752 

2-756 

2-759 

2-764 

2  774 

2  776 

2  76S 

2  759 

2  742 

2-797 

2  708 

2-712 

2-712 

2  715 

2  721 

2  72(1 

2  732 

2  748 

2-7.54 

2  7.50 

2  747 

2  742 

2-710 

2  833 

2  833 

2-827 

2  831 

2-8.39 

2-841 

2  843 

2  853 

2-859 

2-8,57 

2-859 

2-867 

2-817 

2  849 

2-831 

2  819 

2-805 

2-802 

2  797 

2  801 

2-805 

2  801 

2-783 

2-789 

2-805 

2  844 

2-f)80 

2  066 

2  i;.">l 

2  656 

2  662 

2-660 

2-658 

2-662 

2-662 

2  (!60 

2  060 

.2  6.56 

2-712 

2  692 

2-686 

2  681 

2  687 

2  692 

2  700 

2  716 

2  741 

2  749 

2  754 

2-758 

2  764 

2  692 

2-861 

2  853 

2-840 

2  8.35 

2-835 

2-.S38 

2-849 

2-865 

2  873 

2-869 

2-874 

2-870 

2  840 

2  853 

2  824 

2  805 

2-788 

2-771 

2  763 

2 -758 

2-760 

2  755 

2  735 

2  723 

2-708 

2  826 

2  490 

2  454 

2-425 

2  390 

2  3E4 

2  393 

2  374 

2-380 

2  378 

2  .3.53 

2  337 

2  320 

2-506 

2  250 

2  234 

2  218 

2 '  226 

2228 

2  240 

2  250 

2  264 

2-268 

2  254 

2  240 

2  2.50 

2-250 

2-284 

2-268 

2-266 

2-274 

2-282 

2-287 

2  302 

2-318 

2  330 

2  .334 

2-342 

2-348 

2-294 

2-408 

2  394 

2-374 

2-376 

2-392 

2-407 

2  4.30 

2-430 

2  4,32 

2  430 

2  432 

2-425 

2-398 

2  434 

2  4.')4 

2-451 

2-460 

2-490 

2-.")18 

2-582 

2  5.58 

2  .576 

2  ,567 

2 -.578 

2  602 

2-481 

2  849 

2  846 

2  824 

2-810 

2  812 

2  ,S(IH 

2-818 

2-822 

2-829 

2  813 

2-818 

2-805 

2-794 

2-446 

2-402 

2-3.54 

2  310 

2-292 

2-252 

2  2.34 

2-234 

2-2:« 

2-234 

2-242 

2-2i2 

2  476 

a  198 

2  178 

2  172 

2  177 

2  202 

2-213 

2- 2:52 

2-271 

2-287 

2-300 

2  316 

2  327 

2-232 

2.521 

2-530 

2  542 

2  568 

2  ,597 

2  012 

2  MO 

2  6(i0 

2-688 

2-686 

2-686 

2-706 

2  .-26 

2-620 

2  .580 

2-546 

2  512 

2  490 

2-470 

2-466 

2  456 

2-466 

2-4,58 

2  464 

2  464 

2  .596 

2-543 

2-538 

2-528 

2-528 

2  534 

2  522 

2  .524 

2  531 

2-521 

2  496 

2-488 

2  469 

2-515 

2-446 

2  446 

2-442 

2  448 

2-468 

2-470 

2-488 

2  .500 

2-525 

2  522 

2-532 

2 -.552 

2-462 

2  621 

2-620 

2-621 

2  631 

2-648 

2-6(i2 

2-685 

2-711 

2-726 

2-741 

2-750 

2  759 

2-643 

2  !K)1 

2-889 

2-871 

2-863 

2-861 

2  861 

2-872 

2-885 

2-897 

2  901 

2  905 

2  905 

2-867 

2-881 

2-862 

2-847 

2-8.33 

2-823 

2-808 

2-799 

2  795 

2- 786 

2  782 

2-774 

2-760 

2-8.57 

2-627 

2-584 

2-  61 

2-5.53 

2-509 

2-483 

2  473 

2  466 

2-457 

2-444 

2-431 

2-423 

2-604 

2  432 

2  437 

2  448 

2  462 

2-482 

2-492 

2  514 

2-540 

2-560 

2-574 

2  588 

2-602 

2-468 

2-768 

2-758 

:   2770 

2 -790 

2-800 

2-808 

2-811 

2-822 

2-816 

2-812 

2-811 

2-820 

2-753 

2-631 

2-618 

2-608 

2-605 

2-610 

2-610 

2-618 

2-627 

2-633 

2-628 

2-628 

2-628 

2-630 

.'51 


MKTEOROLOr.ICAI.    TAULKS. 

Baromktuic  Pr&ssuro  (at  32    Kuli.)  at  Toronto  Observatory  for  i-wh  |[our,  from 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


HoDR  Ekdikg 


l)\^ 

1 

- 

1  11.111. 

1     2  n.iii. 

3  11.111. 

4  11. ni. 

5  a.  111. 

6  it.lii. 

7  11.111. 

8  il.lii. 

9n.ni. 

lOii.ni. 

11  ii.iii. 

1 

Noiin. 

ill. 

ill. 

in. 

ill. 

in. 

in. 

ill. 

ill. 

in. 

ill. 

1 

in. 

in. 

1 

2  822 

2  830 

2832 

2-838 

2-833 

2-833 

2-840 

2-828 

2-,82<! 

2-836 

2  811 

2  784 

o 

2-515 

2  514 

2-60? 

2  .507 

2 -.523 

2 -.563 

2-653 

2-567 

2  5.52 

2tm 

2-r>49 

2  5.M 

s 

2  157 

2  4.V. 

2  4.^3 

2  451 

2  475 

2  503 

2-516 

2  ,531 

2  ,5.58 

2  ,564 

2-571 

2  .573 

1       . 

2r.7li 

2674 

2-673 

2-(w7 

2-G90 

2-708 

2  716 

2-732 

2-730 

2  726 

2  739 

2  737 

.-, 

1      2  701 

2  694 

2688 

2-683 

2-675 

2  695 

2-698 

2-702 

2  6!t2 

2  685 

•2  VM 

2  rat 

i; 

2  ."iiil 

2-577 

2  -.61 

2 -.560 

2. -.67 

2  589 

2  ,587 

2-695 

2-593 

2-683 

2  .563 

2  rnVi 

7 

2  4."";". 

2  449 

2  447 

2-439 

2-439 

2-444 

2-4.55 

2-4.56 

2-449 

2-449 

2-437 

2  433 

s 

2  4f^; 

2  4!I2 

2-508 

2  .513 

2  524 

2  540 

2 -.5.54 

2  ,565 

2  .576 

2-676 

2-578 

2- '.75 

•■ 

2  (KX; 

2  r,oo 

2-603 

2-6a5 

2  620 

2-639 

2-6.56 

2-656 

2  052 

2-660 

2  6.52 

2  64G 

1"     .    . 

2  5f;7 

2-55li 

2-561 

2  561 

2-564 

2-569 

2 -.563 

2  .5,52 

2-545 

2  .5.^3 

2  iV.^ 

2  513 

11 

2-458 

2-455 

2-4.50 

2-441 

2-457 

2-463 

2-4.54 

2  457 

2  455 

2  450 

2  443 

2  423 

12 

2  440 

2  434 

2  439 

2  444 

2  4.54 

2-4.55 

2-474 

2-478 

2-466 

2-463 

2-458 

2-4.56 

i;f 

2  (130 

2  026 

2  CA". 

2  (147 

2  658 

2  (i68 

2-678 

2  682 

2  680 

2-677 

2-676 

2-084 

» 1 

2  <;78 

2  C78 

2-684 

2-694 

2-710 

2  724 

2-724 

2-718 

2-722 

2-7.31 

2  712 

2  704 

15 

2  692 

2-588 

2-584 

2-582 

2-679 

2-582 

2-586 

2 -.592 

2-600 

2  5% 

2  602 

2  .5'.« 

IG 

2-583 

2-583 

2  572 

2  .577 

2 -.581 

2-582 

2  5a3 

2 -.593 

2-578 

2  576 

2  .565 

2  ,-.59 

17 

2  G20 

2-621 

2-62!l 

2  (-.44 

2-653 

2  673 

2-691 

2-711 

2  713 

2-715 

2  713 

2708 

18 

2-719 

2-711 

2-719 

2-724 

2  739 

2-750 

2-7,-)3 

2-735 

2-729 

2-701 

2  697 

2  007 

19 

2  349 

2-429 

2-415 

2  349 

2-357 

2-377 

2-421 

2-423 

2-379 

2-359 

2-363 

2  353 

20 

2-407 

2-429 

2  447 

2-459 

2  493 

2-541 

2  573 

2  599 

2  601 

2  618 

2-619 

2  647 

21 

2-737 

2-737 

2-709 

2-719 

2  749 

2-739 

2-763 

2-766 

2-762 

2-778 

2 -7.85 

2-7,S7 

22 

2-635 

2  631 

2-647 

2  640 

2-659 

2-6.57 

2-C71 

2-681 

2-665 

2  653 

2  645 

2-625 

23 

2-57r. 

2 -565 

■2  'Al 

2-5.51 

2-553 

2-551 

2-650 

2-549 

2-526 

2-513 

2  ,505 

2  477 

24 

2-135 

2  435 

2-441 

2  443 

2-450 

2-461 

2-464 

2-477 

2-477 

2-485 

2-488 

2-489 

25 

2-519 

2-522 

2-538 

2-551 

2-563 

2-567 

2-5(!9 

2-671 

2-567 

2 -.563 

2-555 

2-551 

20 

2  5:!8 

2-532 

2-528 

2-532 

2-540 

2-540 

2.558 

2-568 

2-571 

2  .571 

2  .564 

2-650 

27 

2  484 

2-472 

2-464 

2-468 

2-474 

2-482 

2-488 

2-486 

2-490 

2-488 

2-482 

2-472 

28 

2-:itiG 

2-355 

2-361 

2-367 

2-376 

2-382 

2-379 

2-382 

2-375 

2  374 

2  372 

2-349 

29 

2-251 

2-245 

2  243 

2-2.53 

2-260 

2-253 

2-261 

2-289 

2-299 

2-309 

2  .^3l 

2-as5 

30 

2-449 

2-449 

2-45:i 

2-463 

2-471 

2-486 

2-49G 

2 -.509 

2  514 

2  .528 

2  524 

2.532 

31 

2-618 

2  618 

2  636 

2-669 

2  672 

2-684 

2  693 

2  716 

2-730 

2  710 

2-(a8 

2  719 

Means. 

2  r.ii; 

•J  nr 

2-517 

2-550 

2-560 

2  571 

2580 

2-586 

2-583 

2582 

2  578 

2  571 

METEOROLOGICAL    TABLES. 

Self-regiatering  Photographic  Instruments,  during  the  Month  of  May,  1898. 
NUMBERS  IN  THE  TABLK. 
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Hour  En-ding 

Mea.v. 

1  p.lll. 

2  p.ni. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

iu. 

1         ill. 

in. 

in. 

!       ■"• 

in. 

in. 

in. 

in. 

ill. 

in. 

ill. 

2  74.'i 

2  723 

2  (i89 

2  707 

2(147 

2  6.59 

2  639 

2-619 

2  605 

2  612 

2  .567 

2  549 

2  7.36 

2-541 

2  541 

2  .533 

2  526 

2  526 

2  520 

2  516 

2  501 

2  523 

2  475 

2  495 

2  475 

2 -.526 

2-577 

2". 570 

2 -.580 

2  600 

2  614 

2-626 

2  640 

2  665 

2-682 

2  672 

2-680 

2-683 

2-571 

2-7.'?l 

2-726 

2  714 

2-722 

2-729 

2-742 

2-748 

2  738 

2-735 

2-730 

2  728 

2-712 

2  71S 

2  G55 

2  (121 

2  .591 

2-581 

2  573 

2-589 

2  572 

2-587 

2-592 

2  609 

2  593 

2583 

2  (141 

2  553 

2-523 

2.502 

2-489 

2-477 

2-456 

2-467 

2-477 

2  491 

2-481 

2  468 

2-462 

2  .5.31 

2  40(i 

2-:W4 

2  .372 

2-356 

2  .3.52 

2  355 

2  3a5 

2  .384 

2-416 

2  4.30 

2  446 

2  455 

2  419 

2  nr.-i 

2-5C8 

2 -.550 

2  540 

2  534 

2-542 

2-546 

2  567 

2-578 

2  590 

2-600 

2-604 

2  553 

2  (-,21 

2  603 

2  601 

2■(■,z^ 

2 -.585 

2  572 

2-569 

2-571 

2  577 

2-577 

2-576 

2-.5rw 

2  (ilO 

2  507 

2  run 

2 -.501 

2  489 

2  481 

2  479 

2-473 

2-481 

2-4X6 

2  4.S3 

2  485 

2  473 

2  519 

2  402 

2  369 

2-368 

2-378 

2-416 

2  384 

2  382 

2-404 

2  404 

2-416 

2  424 

2  439 

2  425 

2  452 

2  453 

2-4.58 

2-471 

2  492 

2  .512 

2  .531 

2  544 

2  583 

2-592 

2  (KI8 

2  621 

2  491 

2  C8C 

2  688 

2  (;83 

2  668 

2  666 

2-658 

2  660 

2C(iS 

2-6.<<3 

2  686 

2-684 

2-680 

2  670 

2  688 

2-(»4 

2-642 

2  6.30 

2-626 

2  620 

2-628 

2-620 

2  (132 

2  (;30 

2  612 

2  l>02 

2  fi(i9 

2  ■  ri!)l 

2 -.587 

2 -.587 

2  591 

2 -.591 

2  591 

2-593 

2-607 

2-613 

2  611 

2  (i07 

2  003 

2  594 

2  5.53 

2  !)49 

2  535 

2  537 

2  537 

2-554 

2-575 

2.593 

2-601 

2  606 

2  618 

2-619 

2  576 

2  C87 

2  cm 

2-687 

2  691 

2-681 

2-682 

2  697 

2-701 

2-713 

2  719 

2  721 

2-725 

2  087 

2  627 

■2  cm 

2  .579 

2  531 

2. 52!) 

2  489 

2-480 

2-466 

2  469 

2  4.50 

2  433 

2  373 

2  613 

2-:i2ii 

2  341 

2  297 

2-2,'-«3 

2  2as 

2  2ft3 

2  2!I9 

2  311 

2-3.)6 

2  337 

2-365 

2 -.•189 

2-?.52 

2  (143 

2  (!53 

2- 649 

2  662 

2-691 

2-689 

2  691 

2  707 

2  731 

2-741 

2-741 

2  7.32 

2-615 

2  773 

2  743 

2-726 

2-727 

2  709 

2-711 

2-705 

2  i>95 

2-697 

2  684 

2-687 

2  665 

2-731 

2  603 

2  603 

2-606 

2-579 

2  553 

2 -.569 

2-579 

2  591 

2-589 

2-583 

2-585 

2-581 

2  618 

2  445 

2  443 

2  423 

2  419 

2  417 

2-415 

2-422 

2  4.33 

2  4.33 

2  4.35 

2  436 

2  437 

2-484 

2-481 

2  471 

2  472 

2-473 

2  485 

2  495 

2-503 

2  509 

2-524 

2  525 

2  529 

2-523 

2  481 

2  545 

2  541 

2  536 

3-535 

2-528 

2-528 

2-530 

2  542 

2-5.58     ; 

2-552 

2  5.52 

2-546 

2  547 

2  533     1 

2  522 

2  522    ' 

2 -.520 

2-512 

2-508 

2  510 

2-502 

2  508 

2  502 

2-500 

2-488 

2  530 

2  4.52 

2  429 

2  429 

2  415 

2  413 

2-397 

2  383 

2-385 

2-393     1 

2  399 

2-389 

2-380 

2  442 

2-325 

2  309 

2  308 

2  283 

2-275 

2-269 

2  276 

2  283 

2-281     j 

2  273 

2  262 

2-257 

2  327 

2-355 

2  361 

2-;i57    : 

2-373 

2  .377 

2  ,397 

2-415 

2  440 

2  445     ' 

2-449 

2  451 

2-449 

2-342 

i-52f; 

2  541 

2-544 

2.546 

2-542 

2-551 

2-561 

2  573 

2-594 

2  594 

2-602 

2-610 

2 -.527 

2711 

2-699 

2-685 

2-681     j 

2-675 

2  673 

2-670 

2  675 

2-677 

2  663 

2-657 

2-661 

2-678 

2-659 

2-550 

2-540 

2-536 

2-533 

2  533 

2-536 

2  543 

2-553 

2-552 

2-552 

2-547 

2-550 

256 


MKTEOROLOr.lCAl,  TAIII.KS. 

Barometric  Pressure  (at  32°  Fah.)  at  Toronto  Olwervatory  for  each  Hour,  from 

27  ENGLISH  INCHES  +   III  K 


HoLR  Knding 


llAV. 


1  a.m.  2  a.m.  ^{  :i.in.  4  a.m.  •*>  a.m.  li  a.m.  7  a.m.  H  a.iii.  9  a.iii.         Iti  a.m.         ll;t.iii.        Nimui. 


3. 

I 


P 

!) 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Means, 


2  <i54 
2  527 
2  Ii!t2 
2  846 
2  862 
2  777 
2  7C1 
2  in  3 
2-547 
2-683 
2  536 
2  506 
2-531! 
2  412 
2  714 
2  !t42 
2  760 
2  609 
2  378 
2  480 
2  403 
2  699 
2  801 
2  579 
2-123 
2-108 
2  535 
2  483 
2  599 
2  010 

2-585 


in. 

2  051 
2-522 
2  072 
2-850 
2-859 
2  779 
2-749 
2  589 
2  549 
2  691 
2-532 
2-506 
2  538 
2  404 
2-752 
2  940 
2  749 
2-585 
2  377 
2-472 
2  472 
2  098 
2-803 
2-565 
2098 
2  130 
2  547 
2  4S4 
2  596 
2068 

2-594 


III. 
2  l!58 
2  515 
2-679 
2  812 
2-863 
2  781 
2  752 
2  5811 
2  559 
2  705 
2-640 
2  504 
2-530 
2  405 
2  783 
2  936 
2  738 
2-574 
2-368 
2-458 
2  482 
2  088 
2  799 
2  552 
2  069 
2 -146 
2  547 
2  475 
2  605 
2  591 

2-591 


in. 

2-651 
2  50(> 
2  701 
2  852 
2  853 
2  797 
2  701 
2  577 


2-596 


in. 

2-683 
2  537 
2  744 
2  870 
2  853 
2  801 
2  765 
2  575 


2-503 

2  573 

2-718 

2-733 

2-546 

2  530 

2-504 

2  504 

2-530 

2-544 

2-408 

2-418 

2-818 

2  864 

2  921 

2-930 

2  730 

2-738 

2  544 

2  540 

2  385 

2-400 

2  460 

2-458 

2-502 

2-519 

2  092 

2  702 

2  801 

2-819 

2545 

2-552 

2  078 

2-058 

2- 156 

2-176 

2-570 

2  593 

2  484 

2  493 

2  620 

2  636 

2  592 

2  600 

2-607 


in. 

2  69!( 
2  551 
2  708 
2-!IO<i 
2  849 
2-811 
2  769 
2  567 
2-591 
2-751 
2  553 
2  512 
2  546 
2-440 
2-92^ 
2-938 
2  742 
2-528 
2-408 
2-456 
2  532 
2  710 
2  821 
2  557 
2-ff/4 
2188 
2-585 
2  483 
2-657 
2-588 

2-617 


m. 

2  701 
2  566 
2  780 
2  920 
2  85:{ 
2  805 
2-773 
2-559 
2-603 
2763 
2  538 
2  510 
2-558 
2-446 
2  954 
2-941 
2-748 
2  530 
2-422 
2-453 
2-550 
2  734 
2-822 
2  549 
2-048 
2-204 
2  583 
2-498 
2-072 
2-586 

2-623 


in. 

2  697 
571 

8a) 

938 
K49 
817 
775 
553 
612 
769 
540 
508 
500 
464 
972 
930 
758 
530 
432 
454 
563 
742 
825 
521 
046 
222 
599 
501 
676 
568 


2-627 


in. 

2  687 
2  589 
2  801 
2  952 
2-847 
2-815 
2  709 
2  551 
2  623 
2  774 
2  550 
2-500 
2-558 
2  402 
2  974 
2  920 
2-756 
2  500 
2-432 
2-458 
2-582 
2  748 
2  813 
2  508 
2-060 
2  254 
2-612 
2  505 
2-668 
2-560 

2-.628 


2  073 
2  585 
2-804 
2  947 
2-849 
2  813 
2  7(>5 
2-547 
2  027 
2-781 
2-546 
2  512 
2  502 
2  470 
2  970 
2-908 
2  759 
2  470 
2-436 
2  400 
2  590 
2  738 
2-789 
2  479 
2  050 
2-280 
2-598 
2  501 
2-660 
2-S66 

2-625 


in. 

'J  IWi 
2  5!t9 
2  810 
2  942 
2-841 
2  809 
2-748 
2  529 
2  021» 
2  775 
2  530 
2  512 
2  504 
2-475 
2  970 
2  884 
2-750 
2  482 
2  446 
2-450 
2  602 
2  732 
2-787 
2-454 
2-058 
2  326 

2  5as 

2  50? 
2  655 
2  567 

2-623 


in. 

2  031 
2  tiOO 
2  805 
2  93(» 
2  827 
2  803 
2  7:!!t 
2  517 
2  631 
2  777 
2-520 
2  4!Hi 
2  .531 
2  408 
2  !I82 
2  809 
2  744 
2-472 
2  454 
2  430 
2  608 
2-735 
2  709 
2  400 
2  040 
2  354 
2  582 
2  511 
2  <K1 
2  558 

2  615 


MF.TKOnOI.OOICAL    TAHLES. 

Self-registoi'ing  Photographic  Instruments,  during  the  Month  of  .June,   189H. 
NUMBKRS  IN  THK  TABLES. 


;:j( 


IIouH  Eniiinc; 

1 
Mean. 

1  p.m. 

2p.in. 

1 

3  p.m. 

1 

1 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  ]).m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

1 

in. 

in. 

in. 

in. 

.. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2  (Ul 

2-583 

2  ."tig 

2  537 

2  5:u 

2  529 

2  .517 

2-509 

2-519 

2-517 

2  509 

2  507 

2  603 

2G00 

2-610 

2  61(i 

2  624 

2  640 

2  64S 

2  666 

2  666 

2-678 

2-668 

2-076 

2  092 

2  602 

2-804 

2-812 

2  80C 

2  798 

2-800 

2  796 

2  797 

2-802 

2-822 

2-8.34 

2-834 

2-836 

2  784 

2  ma 

2-907 

2  895 

2-891 

2-877 

2  862 

2  865 

2-871 

2-870 

2  869 

2  869 

2-867 

2  890 

2-815 

2-801 

2-794 

2  777 

2  771 

2  761 

2  767 

2-771 

2-779 

2-775 

2-777 

2-776 

2-815 

2-7!l5 

2-78.^ 

2 -778 

2  769 

2  7(i4 

2-767 

2  763 

2-761 

2-764 

2-772 

2  703 

2-764 

2  786 

2  720 

2  711 

2  (i'.« 

2-675 

2-(«7 

2  647 

2-(i59 

2-647 

2-649 

2-641 

2-M5 

2-027 

2  713 

2-500 

2-4(17 

2  475 

2  469 

2  465 

2  465 

2  473 

2-487 

2  507 

2-517 

2  529 

2-5.37 

2-527 

2  631 

2-623 

2-627 

2  621 

2-617 

2  624 

2  631 

2  644 

2-6.51 

2-661 

2-681 

2-685 

2  617 

2-774 

2  756 

2  742 

2-718 

2  680 

2  662 

2-658 

2-640 

2  648 

2  626 

2-616 

2-646 

2-712 

2 -.512 

2-486 

2  448 

2  462 

2  .508 

2  500 

2- 182 

2-476 

2-508 

2  532 

2  519 

2-500 

2  617 

2  472 

2.458 

2-466 

2  476 

2  470 

2  474 

2-482 

2-512 

2  526 

2  526 

2-538 

2-538 

2  ,501 

2  5.32 

2  512 

2-496 

2-480 

2  461 

2  4.52 

2-444 

2  434 

2  430 

2-424 

2  426 

2-419 

2  504 

2  409 

2-470 

2  473 

2  480 

2-500 

2  530 

2-560 

2-586 

2-616 

2  642 

2  658 

2  070 

2  497 

2-972 

2-962 

2-958 

2  944 

2-926 

2-920 

2-918 

2  927 

2-950 

2-951 

2-9.50 

2  948 

2  917 

2-856 

2  838 

2.824 

2  802 

2-798 

2-776 

2  782 

2-780 

2-786 

2-784 

2  780 

2  770 

2  860 

2-742 

2  725 

2  712 

2  696 

2  678 

2  673 

2  670 

2  662 

2-658 

2-644 

2-646 

2  030 

2  713 

2 -458 

2  436 

2  426 

2  390 

2-3(K) 

2  3.54 

2-354 

2  372 

2-380 

2-378 

2  379 

2-378 

2  460 

2-458 

2  4.58 

2-462 

2-462 

2  460 

2  463 

2-482 

2-488 

2-508 

2  508 

2  504 

2  494 

2  445 

2  428 

2-418 

2-401 

2-388 

2  377 

2  382 

2-388 

2-396 

2-417 

-2  420 

2-4.32 

2  453 

2-433 

2-624 

2  630 

2-622 

2  622 

2-620 

2  628 

2  1142 

2  651 

2  670 

2  682 

2-(«7 

2  698 

2  .593 

2  739 

2  738 

2  733 

2-735 

2-744 

2  753 

2-759 

2-755 

2-770 

2-781 

2-789 

2-794 

2  738 

2.751 

2-717 

2-697 

2  676 

2  642 

2-627 

2-626 

2-622 

2  631 

2  611 

2  601 

2 -.577 

2  726 

2-374 

2  350 

2-332 

2-296 

2  266 

2-24(i 

2-216 

2  202 

2-187 

2  160 

2  141 

2-129 

2  ■  .S.S2 

2034 

2030 

2  040 

2-024 

2-022 

2  026 

2-023 

2-040 

2  050 

2  084 

2- 096 

2- 100 

2  057 

2-389 

2  395 

2-419 

2  421 

2-429 

2  457. 

2-473 

2-497 

2-513 

2 -.516 

2  530  ' 

2-531 

2  338 

2  585 

2  547 

2  550 

2-527 

2  530 

2  533 

2-533 

2  531 

2-530 

2 -.521 

2-509 

2-493 

2  555 

2  521 

2-524 

2 -.536 

2.546 

2  553 

2-569 

2-584 

2  596 

2-610 

2  604 

2-601 

2-597 

2 -.532 

2  649 

2.638 

2  632 

2  626 

2-622 

2  614 

2-614 

2.602 

2  612 

2-626 

2-643 

2-628 

2  6.33 

2-557 

2  .554 

2 -.500 

2 -.552 

2-556 

2  560 

2-595 

2-608 

2-637 

2-629 

2-640 

2  642 

2 -.590 

2  610 

2598 

2  593 

2  583 

2  .578 

2-577 

2  581 

2  585 

2-.59(i 

2-597 

2-599 

2-598 

2-601 

17 


258 


MBTKOIlOLOiilCAL    TAIILBS. 
liAItOMliKh     I'risMHH  (lit  !!"2"  Fiili.^  iil  Toronto  Observatory  for  Each  Hour,  froiu 

27  KNULISU  INCHES  +  THE 


1>A 


3 

4 

5 

li       ,    . 

7 

8... 

9 

1(1 

U 

12 

13 

14 

15 

Ifi.      ... 

17 

1« 

lit 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2(i 

27 

28 

20 

;« 

31 

Means.. 


I  ii.iii. 


2  658 
2  730 
2  6S8 

2  57(i 
2  824 
2  8«>4 
2  756 
2  554 
2  437 
2  571 
2  772 
2  900 
2  O.iO 
2 -SSI 
2  IMJS 
2  f>3(> 

2   ft").! 

2  ."HS 
2  521 
2 -400 
2  637 
2  773 
2  751 
2  7U 
2  612 
2  .'>74 
2  533 
2-423 
2  43(; 
2-530 
2  006 

2  654 


Hour  Endiso 

2  H.ln. 

3  II.  111. 

4  a.m. 

5  a.tn. 

6  a.ni. 

7  B.m. 

8  a.in. 

9a.in. 

10  II.UI. 

llii.n>. 

Noon. 

in. 

in. 

in, 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2  676 

2  G86 

2-702 

2-728 

2  744 

2-768 

2-768 

2-788 

2-7!M 

2  784 

2  776 

2  730 

2  726 

2-734 

2  741 

2  746 

2  747 

2  744 

2  732 

2  719 

2  710 

2  6!I6 

2  624 

2  627 

2  634 

2  633 

2  642 

2  642 

2  641 

2  634 

2  618 

2-609 

2  694 

2  576 

2  582 

2-588 

2  613 

2-628 

2  639 

2  648 

2-668 

2-662 

2  666 

2  64» 

2  830 

2  830 

2838 

2-864 

2-876 

2  894 

2  910 

2  902 

2  911 

2922 

2  911 

2  863 

2-861 

2  860 

2-859 

2865 

2  866 

2  8(i2 

2  860 

2  WW 

2  860 

2  842 

2-754 

2  752 

2-754 

?-762 

2-751 

2-7(10 

2  744 

2  732 

2  726 

2-722 

2  706 

2  546 

2  537 

2-536 

2-532 

2  522 

2  512 

2-504 

2  496 

2  4!K) 

2-488 

2  484 

2  438 

2  438 

2  43(! 

2  440 

2  448 

2-447 

2  450 

2-449 

2  461 

2  470 

2  4«8 

2-578 

2  580 

2  584 

2  591 

2-601 

2-607 

2  604 

2  604 

2  609 

2  641 

2  624 

2  786 

2-801 

2-826 

2  847 

2  869 

2-898 

2  908 

2  908 

2  911 

2  !)09 

2  910 

2  992 

2  994 

3  004 

3020 

3025 

3  042 

3  046 

3  054 

3058 

3  056 

3  040 

2  946 

2  940 

2  944 

2-946 

2  950 

2-964 

2  962 

2  958 

2  950 

2  9.50 

2  944 

2-868 

2-858 

2-8.58 

2  mi 

2-860 

2-872 

2-862 

2  854 

2  846 

2-838 

2  800 

2-652 

2  636 

2  640 

2-646 

2  660 

2  660 

2-662 

2-654 

2  650 

2  644 

2  628 

2  641 

2  652 

2  672 

2-680 

2-682 

2  690 

2  700 

2  698 

2  704 

2  700 

2-694 

2  647 

2  645 

2-651 

2  653 

2  659 

2-0&5 

2652 

2-643 

2-646 

2.639 

2  628 

2  543 

2-552 

2-555 

2553 

2-506 

2  575 

2  587 

2-581 

2 -.578 

2  575 

2  .565 

2  .515 

2  503 

2-500 

2  509 

2-515 

2-535 

2  515 

2  523 

2-525 

2-527 

2  492 

2  469 

2  461 

2  463 

2  462 

2-466 

2  485 

2  607 

2-497 

2-508 

2  507 

2-500 

2-645 

2  654 

2  6.55 

2-673 

2-685 

2-702 

2-715 

2  714 

2711 

2  709 

2-706 

2  773 

2-781 

2  795 

2  811 

2-812 

2-825 

2-824 

2  825 

2  825 

2-827 

2  819 

2  73!t 

2  735 

2-725 

2-726 

2-745 

2  743 

2  745 

2-749 

2-747 

2  753 

2  737 

,      2  715 

2  715 

2  715 

2  725 

2  731 

2  743 

2  733 

2  736 

2-731 

2  727 

2  723 

2  596 

2 -.598 

2-600 

2  60(J 

2 -.598 

2  586 

2  563 

2  .565 

2  596 

2-606 

2  542 

2  574 

2  .566 

2  570 

2 -.580 

2 -.596 

.  2-608 

2  608 

2-608 

2  606 

2604 

2  698 

2  517 

2507 

2.509 

2  515 

2-513 

2  .523 

2  525 

2  519 

2  517 

2501 

2  4K5 

2417 

2-411 

2  417 

2-417 

2-413 

2-417 

2-427 

2  405 

2  412 

2  414 

2  397 

2  43fi 

2  432 

2  428 

2  440 

2  42ti 

2-436 

2-436 

2-420 

9-438 

2  444 

2  4.36 

2 -.524 

2  519 

2-526 

2  531 

2-a50 

2-568 

2  574 

2  .574 

2 -.578 

2  584 

2  .572 

2  600 

2  598 

2-607 

2  6.% 

2  630 

2  6,36 

2  630 

2  642 

2  627 

2  64<; 

2  641 

2-652 

2-651 

2  656 

2-664 

2-670 

2,679 

2  679  • 

2-677 

2678 

2  1)79 

2  666 

METEOROLOGICAL    TABLES. 

self-registering  Photographic  Instruments,  during  the  Month  of  July,  1898. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 
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Hock  Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

i 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

i 
8  p.m.  ) 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

1 
in. 

in. 

in. 

ill. 

in. 

ill. 

in. 

ill. 

in. 

in. 

in. 

2-771 

2  779 

2-757 

2  750 

2  749 

2  748 

2  754 

2  704 

2-770 

2  767 

2 -767 

2-744 

2 

749 

2 -678 

2-666 

2  650 

2  644 

2-638 

2  642 

2-630 

2-628 

2-628 

2  63(> 

2-644 

2  644 

2 

687 

2-572 

2  53S 

2-538 

2-593 

2  558 

2-536 

2-540 

2-540 

2  544 

2  551 

2  560 

2  569 

2 

591 

2-G7« 

2-668 

2  668 

2  666 

2  682 

2  704 

2-723 

2  751 

2  766 

2-781 

2-798 

2-812 

2 

675 

2  907 

2-902 

2.882 

2-864 

2-856 

2  839 

2-836 

2-843 

2  856 

2-859 

2-866 

2-864 

2 

870 

2-8:s 

2-814 

2-800 

2-796 

2-780 

2-772 

2-762 

2  762 

2-707 

2-7(>n 

2  753 

2-755 

2 

820 

2-686 

2  666 

2-638 

2  614 

2  600 

2-592 

2  596 

2-590 

2  598 

2  584  ' 

2 -576 

2-564 

2 

676 

2-480 

2  466 

2  451 

2  440 

2  438 

2  432 

2-419 

2  431 

2-450 

2  459 

2-4.56 

2-449 

2 

482 

2-464 

2-474 

2-476 

2  490 

2  496 

2  507 

2  517 

2  534 

2  558 

2  556 

2-570 

2-574 

2 

483 

2  632 

2  626 

2  631 

2  646 

2  658 

2-680 

2  696 

2  710 

2  72fi 

2-738 

2-748 

2-755 

2 

643 

2  !I10 

2-906 

2  904 

2-904 

2-906 

2  911 

2  924 

2-928 

2  950 

2  966 

2  973 

2-985 

2 

896 

3  030 

3  018 

3  008 

2  992 

2-982 

2  984 

2  982 

2-980 

2  984 

2  976 

2-962 

2-960 

3  008 

2-932 

2-926 

2-918 

2  904 

2-898 

2-886 

2-884 

2-880 

■  2-874 

2-877 

2-881 

2-878 

2  923 

2-772 

2  750 

2-718 

2-698 

2  672 

2  656 

2  657 

2-666 

2  674 

2-676 

2-674 

2 -666 

2  772 

2  620 

2  610 

2-594 

2-588 

2-582 

2-582 

2-596 

2-602 

2  618 

2-622 

2  624 

2-626 

2  628 

2.675 

2-667 

2-661 

2  637 

2-635 

2  639 

2-637 

2  641 

2  651 

2  655 

2  665 

2 -655 

2  666 

2-605 

2-579 

2-557 

2  545 

2  537 

2  .535 

2-543 

2  537 

2-553 

2 -555 

2  559 

2-549 

2  (i02 

2-535 

2-515 

2  503 

2-481 

2  475 

2  489 

2-494 

2-498 

2-503 

2  515 

2  521 

2-521 

2  534 

2  494 

2  473 

2-491 

2  464 

2  457 

2-46.S 

2-478 

2-475 

2-485 

2-500 

2-491 

2  459 

2-497 

2  490 

2-489 

2  483 

2  489 

2  495 

2  505 

2-529 

2  547 

2-571 

2-595 

2-613 

2-626 

2  509 

2-7U 

2-700 

2-695 

2-691 

2-692 

2  705 

2  719 

2  721 

2  743 

2  753 

2-755 

2-761 

2-702 

2  799 

2-778 

2-765 

2-754 

2  745 

2  739 

2-737 

2  733 

2-735 

2-747 

2-731 

2-747 

2-780 

2  721 

2  709 

2-687 

2-681 

2  673 

2-679 

2-679 

2-690 

2-717 

2-718 

2  715 

2-709 

2  720 

2  702 

2-682 

2  662 

2-656 

2-646 

2  643 

2  635 

2-644 

2-644 

2-622 

2-622 

2-622 

2  687 

2-551 

2-5.59 

2-542 

2-527 

2-522 

2  527 

2  538 

2-551 

2 -.578 

2-578 

2-570 

2-570 

2  .570 

2-588 

2-567 

2-553 

2-544 

2  535 

2  534 

2 -.529 

2-531 

2  537 

2-543 

2  543 

2-545 

2  568 

2  469 

2-451 

2-439 

2  425 

2-418 

2-417 

2-417 

2-423 

2-417 

2-409 

2  416 

2  123 

2-470 

2-383 

2  370 

2  360 

2-360 

2-362 

2-372 

2  384 

2-390 

2-412 

2-406 

2  412 

2-416 

2  400 

2-428 

2  416 

2-422 

2-436 

2-4.52 

2-472 

2-482 

2-499 

2-526 

2  .534 

2  562 

2  551 

2-4.58 

2  576 

2  562 

2-558 

2  544 

2  546 

2-5.52 

2  560 

2  .564 

2  .582 

2  586 

2-590 

2-601 

2  561 

2  6.W 

2  6.'52 

2  622 

2-608 

2-606 

2  612 

2-618 

2  024 

2  628 

2-628 

2-628 

2  623 

2-624 

2-656 

2  644 

2  633 

2-627 

;   2-622 

i 

2  625 

2  629 

2  635 

2  647 

2  650 

2-654 

2-653 

2  653 

m 
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Hakomktkic  Pressure  (At  .S2'  Fiih.)  at  Toronto  Observatory,  for  each  Hour,  from 
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Horn  K.MUMi 


1. 
2  . 
3 
4 


8   . 

«.  . 
in 
11.. 
12. 
13.. 
14.. 
15. 
IC. 
17.. 
18. 
Ifl  . 
20.. 
21. 
22.. 
2.'? 
24. 
2.-). 
2«.. 
27.. 
28.. 
29 
30.. 
31. 


2  f.lO 
2  ti4(i 
2  587 
2  418 
2  028 
2  711 
2  COU 
2  443 
2-550 
2-538 
2  52<t 
2  471 
2  647 
2  845 
2-78S 
2  554 
2  496 
2  t>13 
2  623 
2  683 
2  617 
2-4S) 
L'  167 
2-422 
2  415 
2  485 
2  659 
2-819 
2  535 
2-620 
2-607 

2-585 


III. 

3  f.04 
2  (155 
2  563 
2  409 
2-631 
2  705 
2  585 
2445 
2-559 
2  531 
2  519 
2  463 
2  64G 
2  840 
2-766 
2-555 
2  484 
2  616 
2  613 
2  681 
2  60;i 
2-491 
2  451 
2  438 
2  414 
2  48!» 
2  662 
2  813 
2  507 
2  619 
2  617 

2580 


3  II.  ni. 

ill. 

2-603 
2  653 
2  545 
2  402 
2  639 
2  701 
2-571 
2-445 
2  565 
2  527 
2-517 
2  460 
2-65!l 
2-840 
2  761 
2-548 
2-484 
2  617 
2  621 
2  602 
2  607 
2-489 
2  431 
2  442 
2  412 
2  497 
2  «75 
2-803 
2  495 
2  619 
2  631 

2-579 


4  n.iii. 


IMNI 

654 

522 

411 
-657 
-697 

561 
'457 

573 

521 
•525 

455 
-682 

836 

-750 

I 
-534  i 

-482  I 

621 
-621 

701 
'  595  I 

473 

425 
-418 
-394 

504 

694 
-807 

495 

623 

627 


2  575 


2  liWl  I 
2-6(»  I 
2  523 
2  423 
2  669 
2  700 
2-563 
2  465 
2-580 
2  523 
2  531 
2  474 
2  699 
2  840 
2  770 
2-570 
2-601 
2  629 
2-631 
2-711 
2  599 
2-477 
2-413 
2  423 
2  402 
2  523 
2  709 
2  822 
2  491 
2  631 
2  631 

2-587 


6  II.  111. 

ill. 

2  »»f> 
2  675 
2  519 
2-441 
2  673 
2  713 
2  559 
2-466 
2  597 
2  525 
2  539 
2-471 
2  721 
2-850 
2-763 
2  570 
2  515 
2  645 
2  642 
2  715 
2  600 
2-479 
2-404 
2-442 
2  399 
2  535 
2-733 
2-834 
2  501 
2  641 
2  647 

2  594 


111. 

2  <104 
2  680 
2  510 
2  461 
2  689 
2-715 
2  559 
2-471 
2  607 
2-535 
2-557 
2-495 
2  733 
2-860 
2  7<>4 
2  572 
2  504 
2-657 
2-662 
2  725 
2  603 
2-481 
2  415 
2-430 
2-384 
2  558 
2-754 
2-827 
2  514 
2  654 
2-658 

2  G05 


8  11.111. 

ill. 
2  ri05 
2  (Wl 
2  517 
2  473 
2  693 
2  719 
2  519 
L'  |i;'.i 
2  609 
2537 
2-567 
2  497 
2  743 
2-874 
2-75<! 
2  574 
2  516 
2  661 
2  668 
2  727 
2  591 
2-477 
2-879 
2  440 
2  372 
2  563 
2  773 
2  821 
2  515 
2  649 

2  6<;i 

2-603 


9  11.111. 


2  614  I 
2-P87 

3  502 
2  485 
2  695 
2  713 
2  533 
2  477 
2  605 
2-541 
2  563 
2-507 
2  749 
2  876 
2  750 
2  574 
2  512 
2-658 
2-6a5 
2-723 
2-587 
2  475 
2-380 
2  441 
2  355 
2  573 
2  779 
2  807 
2  521 
2  653 
2  669 

2  603 


I'l  n.iii.        11  a.ni.       Notm 


III. 

2  (i06 
2-698 
2  491 
2  493 
2  095 
2  705 
2  519 
2  499 
2  617 
2  533 
2  563 
2  503 
2  759 
2  868 
2  744 
2  572 
2  522 
2-662 
2-695 
2-721 
2-571 
2-i77 
2  340 
2  448 
2  350 
2  579 
2  793 
2-803 
2  518 
2-644 
2-668 

2  602 


in. 

2  604 
2  707 


477 
498 
697 
693 
503 
497 
610 
531 
552 
507 
755 
858 
722 
572 
516 
665 
697 
705 
557 
474 
335 
443 
335 
683 
788 
784 
515 
637 
665 


2  696 


2  612 
2  687 
2  441 
2  511 
2  6!0 
2  683 
2  487 
•-•477 
2  (-.03 
2  529 
2  544 
2  491 
2  755 
2  K47 
2  699 
2  561 
2  510 
2  657 
2  684 
2  692 
2  531 
2  462 
2  353 
2  420 
2  334 
2  577 
2  789 
2  759 
2  517 
2  623 
2  646 

2-686 
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Houu 

ENIiI.Vi 

Mkan. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.ni. 

4  p.m. 

5  p.m. 

1 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p  in. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in.  - 

2-601 

2-593 

2-587 

2-581 

2-578 

2-576 

2-585 

2  611 

2-619 

2  625 

2  644 

2  647 

i   2  605 

2  675 

2-669 

2  653 

2-635 

2-615 

2-615 

2  021 

2-621 

2-635 

2  023 

2-«21 

2-602 

2-058 

2  409 

2  399 

2  401 

2-3b9 

2-385 

2  375 

2  389 

2-397 

2-399 

2  393 

2  405 

2  427 

2  457 

2  511 

2  .'510 

2-513 

2  523 

2  523 

2  535 

2 -.5.57 

2-581 

2,597 

2  605 

2-615 

2  623 

2  !)05 

2-676 

2-665 

2  663 

2  662 

2  659 

2  (OT 

2-658 

2  675 

2-695 

2-695 

2  724 

2-711 

2  676 

2-677 

2  665 

2  643 

L  637 

2  625 

2-614 

2  615 

2-6^7 

2  625 

2-617 

2-617 

.  2  612 

2  667 

2  4Cy 

2  479 

2  457 

2-453 

2-427 

2  424 

2-431 

2  435 

2  433 

2  4,31 

2  443 

2  449 

2  497 

2  4C3 

2-451 

2-432 

2  451 

2  463 

2  463 

2-477 

2-505 

2-517 

2  519 

2  537 

2-547 

2  477 

2-58it 

2  573 

2-567 

2-559 

2  .553 

2-551 

2-553 

2  559 

2  562 

2  555 

2-551 

2-547 

2  575 

2-519 

2  505 

2-499 

2  493 

2-494 

2-493 

2-502 

2-519 

2-537 

2-537 

2-535 

2-530 

2-522 

2-529 

2  512 

2-503 

2-497 

2-493 

2-497 

2-505 

2-497 

2-491 

2  501 

2-489 

2-491 

2-521 

2  492 

2-479 

2  487 

2 -.512 

2  513 

2-515 

2 -.551 

2  579 

2-599 

2-017 

2  634 

2  642 

2  617 

2-752 

2-7.'J2 

2-7r)0 

2-750 

2-753 

2-755 

2  773 

2  796 

2-811 

2  820 

2  837 

2-848 

2-748 

2-835 

2-816 

2-804 

2 -802 

2-799 

2-803 

2-797 

2-784 

2-796 

2  791 

2-794 

2-788 

2  827 

2-668 

2  610 

2-580 

2  554 

2-546 

2-548 

2-550 

2  5,56 

2-559 

2-554 

2-534 

2-541 

2  660 

2-548 

2  526 

2  516 

2  .'iOt; 

2-509 

2  500 

2-504 

2 -,515 

2  542 

2-530 

2-522 

2-512 

2  .541 

2-501 

2-491 

2  498 

2  .501 

2-520 

2  530 

2  .547 

2 -569 

2  583 

2  coi; 

2  606 

2  611 

2  ,525 

2  639 

2-637 

2  (;i5 

2-015 

2  616 

2-613 

2-612 

2-625 

2-628 

2  629 

2-625 

2-627 

2-633 

2  685 

2  673 

2-667 

2  655 

2  (■.53 

2  6,50 

2-659 

2-678 

2-6^3 

2-681 

2-681 

2-684 

2-662 

2-675 

2  657 

2-641 

2  624 

2  612 

2  611 

2-605 

2  614 

2-624 

2-625 

2-625 

2  623 

2-667 

2 -.51 5 

2 -495 

2  179 

2-467 

2  469 

2  497 

2  .517 

2  5U3 

2511 

2  507 

2-499 

2-500 

2  543 

2  458 

2-436 

2  429 

2-431 

2-441 

2-457 

2  4.59 

2 -404 

2  457 

2-467 

2-461 

2-461 

2-465 

2-350 

2  .•«4 

2  332 

2  342 

2  338 

2-360 

2  ,366 

2-363 

2  368 

2  372 

2  377 

2-406 

2  379 

2-430 

2-422 

2-408 

2  392 

2  394 

2-402 

2-417 

2  426 

2  420 

2  434 

2  432 

2-425 

2  425 

2  338 

2-343 

2-352 

2  377 

2-397 

2-427 

2  451 

2  473 

2  467 

2  477 

2-484 

2-485 

2  402 

2-567 

2-558 

2-.')38 

2 -.539 

2 -.553 

2  571 

2  .595 

2  02(1 

2  633 

2-635 

2  651 

2-657 

2  566 

2-789 

2-790 

2  785 

2-785 

2-781 

2-779 

2  789 

2  813 

2  813 

2-825 

2  830 

2-813 

2-767 

2  733 

2-707 

2-682 

2-665 

2-0,57 

2-627 

2  610 

2-561 

2  .549 

2-562 

2  5,57 

2  551 

2  715 

2 -.523 

2-519 

2  507 

2  .504 

2 -.517 

2  531 

2  5.59 

2-581 

2  .597 

2  603 

2  617 

2  621 

2  ,534 

2-607 

2  581 

2-.W7 

2-557 

2  5.55 

2  ,557 

2-567 

2-584 

2  589 

2 -.597 

2  599 

2  605 

2  607 

2  629 

2  610 

2  597 

2 -589 

2-589 

2  599 

2  612 

2  632 

2  640 

2-6.51 

2  664 

2670  1 

2  634 

2-576 

2-563 

2  553 

2-550 

2  549 

2-553 

2-563 

2-572 

2-580 

2-583 

2-587 

2-589 

2-580 

•jr,2 


MKTBOKOLUIIU'AI.    TAULKH. 

liAltOMETitlc  Pressure  (at  32°  FhIi.)  at  Toronto  Observatory,  for  cacli  Hour,  from 
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i 
Uav. 

Hoi  11  K 

NDINC. 

3  a.ni. 

4  ikin. 

6  a.  III. 

li  11.111. 

7  &•■». 

8B.m. 

9  a.  in. 

10  ■.III. 

11  a.m. 

Nuuu. 

111. 

HI. 

HI. 

In 

iti. 

in. 

ill. 

ill. 

ill. 

ill. 

io. 

in. 

1 

2  <n'7 

2  tWl 

2  683 

2  691 

2  703 

2  721 

2  783 

2-741 

2  747 

2  733 

2  726 

2  700 

2 

2  G33 

2  637 

2  628 

2-614 

2  617 

2-617 

2617 

2-610 

2  505 

2  568 

2633 

2  5(fi 

3     . 

2  45!l 

2  457 

2  457 

2  455 

2  460 

2-478 

2-477 

2-408 

2  4<i8 

2  468 

2  4.V. 

2  437 

4 

2  ;«i2 

2  353 

2  :«7 

2  345 

2-;«3 

2  373 

2  369 

2-3(i5 

2  373 

2  374 

2  371 

2  370 

5 

2  4ii;i 

2  41 M 

2  4.-.;i 

2  4117 

2  4i;;< 

2  450 

2  461 

2  460 

2  463 

2  4.51 

2  431 

2  424 

1. 

•2  :m 

2  570 

2  569 

2  5«il 

2-667 

2064 

2-546 

2-651 

2  532 

2  .512 

2  472 

o 

43.H 

t    .       .    .       . 

2  40!> 

2-408 

2  412 

2  413 

2  4:« 

2  440 

2  454 

2  461 

2  469 

2  465 

2  462 

2 

4(X) 

« 

2  643 

2650 

2  653 

2  655 

2  669 

2  684 

2-700 

2  704 

2  712 

2706 

2  706 

2 

700 

It 

2846 

2  859 

2-877 

2'8!)1 

2  908 

2  918 

2-934 

2938 

2  943 

2  939 

2  929 

2 

915 

10 

3  073 

3087 

3-099 

3-115 

3- 125 

3-135 

3  167 

3  172 

3  183 

3-185 

3  178 

3 

156 

u 

3  073 

3  073 

3  061 

3-055 

3  014 

3  041 

3  041 

3  033 

3  025 

3  005 

2  969 

2 

939 

12.      .. 

2  90!) 

2  910 

2  923 

2  932 

2  951 

2  965 

2-985 

3  007 

3  019 

3  0.35 

3  033 

3 

028 

U 

2  i>43 

2  920 

2-910 

2  893 

2  893 

2-899 

2  905 

2-904 

2  902 

2  897 

2  879 

2 

869 

1 1 

•J  7.".1 

2  740 

2  735 

2-723 

2-721 

2  738 

2  749 

2-740 

2  750 

2-743 

2-725 

2 

709 

15 

2  013 

2  595 

2  589 

2  585 

2 -.589 

2  58;< 

2  591 

2  583 

2-587 

2  589 

2  583 

2 

555 

If. 

2  529 

2-505 

2  511 

2  501 

2  510 

2  517 

2-5.31 

2  519 

2  525 

2-Dll 

2-499 

2 

605 

17..        ..;. 

2    75 

1 

2  591 

2  577 

2  585 

2  .597 

2  608 

2-628 

2-641 

2  643 

2-651 

2  646 

2 

646 

18 

1       2  453 

2-437 

2  402 

2427 

2  381 

2-388 

2-395 

2  400 

2  399 

2  389 

2  383 

2 

367 

I'J 

2  480 

2  484 

2  494 

2  502 

2  512 

2  .522 

2  526 

2  524 

2625 

2  630 

2-632 

2 

.->4« 

20 

2  710 

2-714 

2  716 

2  738 

2-762 

2  782 

2  804 

2  822 

2-844 

2-856 

2-8.57 

2 

854 

21 

2-948 

2  950 

2  950 

2  9<H 

2-970 

2  974 

2-981 

2  975 

2-984 

2-971 

2-952 

2 

9.S1 

22 

■2-727 

2  706 

2-690 

2-688 

2  692 

2-692 

2  705 

2-695 

2  689 

2-677 

2-661 

2 

643 

23 

2  X«i 

2-312 

2  286 

2  264 

2  244 

2  232 

2  232 

2  226 

2  218 

2-210 

2  207 

2 

2f)0 

24 

2  4:{2 

2  476 

2  508 

2  534 

2  568 

2  .599 

2  647 

2  653 

2  666 

2-678 

2  682 

2 

646 

25 

2  570 

2-564 

2  568 

2  564 

2  563 

2-574 

2-594 

2000 

2092 

2-586 

2  578 

2 

577 

26 

2-573 

2-556 

2  553 

2  544 

2542 

2524 

2-S05 

2-480 

2-464 

2  440 

2  408 

2 

382 

27.    .      . 

2  560 

2  562 

2  570 

2  578 

2  590 

2  604 

2-620 

2-629 

2-050 

2  642 

2  644 

2 

634 

28 

2-694 

2-684 

2  698 

2-710 

2  714 

2  734 

2-748 

2-760 

2-759 

2-759 

2  756 

2 

738 

29 

2  680 

2  (172 

2  670 

2  664 

2-682 

2-688 

2-6!l2 

2-704 

2-704 

2-700 

2-693 

2 

682 

30 

2-634 

2  630 

2  (a2 

2  (536 

2-642 

2  642 

2-652 

2  656 

2-664 

2-666 

2  664 

2 
2 

667 

Means. 

2  644 

2  642 

2  641 

2  643 

2  649 

2-657 

2-066 

2  667 

2070 

2-665 

2  054 

641 

METEOROLOfllCAL   TAHLES. 

Self  registering  Photographic  Instruments,  during  the  Month  of  September,  1898. 
NUMBERS  IN  THK  TABLES. 


263 


Houii  Enuikq 

1 
Mkan. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.ni. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

S  p.m. 

9  p.m. 

lOii.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2()87 

2 

668 

2-652 

2-(«9  . 

2  631 

2 -1)31 

2-631 

2-641 

2-656 

2-007 

2-649 

2-646 

2-680 

2-485 

2 

473 

2  451 

2-479 

2-465 

2-441 

2-445 

2-4.54 

2-457 

2-4.55 

2-458 

2-461 

2-529 

2-427 

2 

415 

2-397 

2  HSl 

2  369 

2  369 

2  375 

2  387 

2-388 

2-386 

2-379 

2-373 

2-424 

2-371 

2 

ai7 

2-361 

2-379 

2-383 

2-399 

2-431 

2  455 

2-458 

2  4.59 

2-454 

2-469 

2-389 

2  4.-?9 

2 

425 

2  449 

2-159 

2 -474 

2-481 

2-513 

2-527 

2  .549 

2-552 

2  558 

2-.5M 

2-477 

2-400 

2 

382 

2  :i(iO 

2  366 

2-37<i 

2-382 

2-402 

2  416 

2  412 

2-416 

2  412 

2-414 

2-466 

2-4«5 

2 

465 

2-466 

2-468 

2-490 

2-506 

2 -.530 

2-560 

2 -.578 

2  098 

2-614 

2-630 

2-485 

2  (iiW 

2 

693 

2-687 

2-697 

2-709 

2-717 

2-747 

2  773 

2-785 

2-796 

2-815 

2-825 

2  713 

2-901 

2 

876 

2-857 

2-837 

2-891 

2  920 

2-962 

2  984 

2-987 

3  014 

3  033 

3-061 

2-926 

3  131 

3 

119 

3  107 

3-101 

3  091 

3-087 

3-091 

3-105 

3  100 

3  097 

3-093 

3-087 

3 -121 

2-899 

2 

873 

2-853 

2-853 

2-863 

2-873 

2-893 

2-905 

2-909 

2-913 

2-917 

2  915 

2-959 

3-015 

2 

997 

2  983 

2-961 

2-953 

2-951 

2-9.52 

2-961 

2  959 

2-957 

2-963 

2-955 

2-971 

2-856 

2 

821 

2  815 

2-795 

2-800 

2-787 

2-783 

2-783 

2-772 

2-767 

2-771 

2-762 

2-847 

2  691 

2 

667 

2  659 

2  647 

2-637 

2  639 

2-051 

2-653 

2  641 

2-629 

2-624 

2-617 

2-691 

2-535 

2 

519 

2  511 

2-494 

2-491 

2-488 

2-486 

2  .513 

2 -.509 

2  506 

2-517 

2-543 

2-548 

2-487 

2 

485 

2-479 

2-473 

2-484 

2-510 

2-532 

2-539 

2  551 

2 -.561 

2-563 

2  569 

2-617 

2-630 

2 

605 

2-585 

2-574 

2-571 

2-555 

2-551 

2 -.5.54 

2-551 

2-527 

2-503 

2-485 

2-587 

2-340 

2 

332 

2-342 

2-374 

2-404 

2-424 

2  444 

2-460 

2-458 

2  464 

2-4.58 

2-473 

2-408 

2-552 

2 

559 

2-578 

2-600 

2  621 

2-632 

2-662 

2-678 

2-684 

2-697 

2-704 

2-70(i 

2-577 

2-842 

2 

837 

2-836 

2-837 

2-840 

2-8.54 

2-876 

2-904 

2-938 

2-934 

2-944 

2-945 

2-835 

2-913 

2 

905 

2-888 

2-854 

2-834 

2-818 

2-804 

2-800 

2-783 

2  766 

2-752 

2-736 

2-892 

2-602 

2 

616 

2-586 

2-548 

2  526 

2-496 

2-475 

2-448 

2  428 

2-404 

2-382 

2-346 

2-88 

2-172 

2 

170 

2-166 

2-174 

2-192 

2-218 

2-256 

2-294 

2  333 

2-360 

2-378 

2-410 

2-254 

2 -626 

2 

606 

2-604 

2  603 

2-590 

2-590 

2-595 

2-  83 

2-576 

2  573 

2-566 

2-566 

2-590 

2-552 

2 

546 

2-.'J38 

2 -.539 

2-552 

2 -.51)4 

2-573 

2-590 

2 -.587 

2-587 

2-578 

2-578 

2-571 

2-334 

2 

288 

2-287 

2-27S 

2-326 

2-365 

2-404 

2-436 

2  462 

2  502 

2-522 

2-542 

2  447 

2 -628 

2 

610 

2-606 

2-610 

2-617 

2-628 

2-642 

2-6.5!) 

2  674 

2-684 

2-679 

2-684 

2-625 

2  722 

2 

702 

2-692 

2-682 

2  673 

2-6H.S 

2-673 

2-672 

2-678 

2-690 

2-089 

2-680 

2-707 

2-656 

2 

642 

2  634 

2-624 

2-632 

2  632 

2-630 

2-630 

2  634 

2-632 

2-630 

2-032 

2-660 

2-655 

2 

6.56 

2-652 

2  658 

2  664 

2-718 

2-740 

2-708 

2 -775 

2-787 

2  809 

2-824 

2-687 

2-624 

2  611 

2-603 

2-600 

2-605 

2-611 

2  625 

2 -037 

2-643 

2  646 

2-617 

2-650 

2 -639 

204 


MKTEOKOI-OCICAI.    TAnLES. 

liAKOMKTKli;  I'ressuri'  (at  Hi'"  Knli.)  nt  Toronto  Observatory  for  each  Hour,  from 

27  EN(iLISH  INCHES  +  TUK 


Day. 

HOCH  K.SDIKU 

1  IklU. 

2  a.m. 

3  a.  in. 

4  a.  III. 

5  a.  111. 

6  u.in. 

7  a.m. 

8  ii.ni. 

9  a.m. 

Kla.lii. 

11  a.m. 

NiKin. 

III. 

1 

III. 

ill. 

in. 

ill. 

ill. 

ill. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

2  «34 

2 

838 

2-im 

2-854 

2  865 

2  881 

2-90O 

2902 

2-902 

2-896 

2-888 

2  878 

■_' 

•J  .><;(.•. 

») 

8;«) 

2834 

2-842 

2-8:.o 

2-872 

2  882 

2 -880 

2  886 

2-880 

2-879 

2'WiO 

3 

L'  794 

2 

784 

2  T.'^.'* 

2  7S9 

2  792 

2  7'.M 

2-800 

2  790 

2-792 

2  782 

2  770 

2  748 

1 

2  714 

2 

698 

2  700 

2  720 

2  719 

2  720 

2  752 

2-755 

2-768 

2-738 

2-752 

2-739 

;.  .      , 

2i>'M 

2 

069 

2-544 

2527 

2-520 

2-503 

2-514 

2-518 

2-518 

2-510 

2-511 

2  510 

ti 

2829 

2 

859 

2-888 

2  918 

2-952 

2-978 

3014 

3-029 

3-056 

3056 

3-050 

3  049 

( 

2-980 

2 

968 

2-972 

2-982 

2-973 

2-976 

2-902 

2-968 

2-908 

2-958 

2-928 

2  920 

8 

2-794 

2 

781 

L'  77tl 

2-7X2 

2-7.H4 

2  785 

2  793 

2-788 

2-810 

2-796 

2-788 

2-768 

9 

2-750 

2 

739 

2  7»4 

2  732 

2-748 

2-7.54 

2-760 

2-782 

2-789 

2-778 

2-792 

2  79«i 

10 

2-903 

2 

890 

2-906 

2-917 

2-903 

2  ms 

2-909 

2-898 

2-878 

2-860 

2-834 

2-787 

11     .   .. 

2-454 

2 

440 

2 -.396 

2- 3(52 

2-361 

2-372 

2  386 

2-388- 

2-374 

2-356 

2  326 

2-2!K» 

12 

2370 

2 

370 

2-393 

2-410 

2-430 

2-448 

2-405 

2-482 

2  504 

2-512 

2-528 

2-548 

13 

2-029 

2 

622 

2.614 

2-018 

2-628 

2  e.^ 

2034 

2-648 

2  044 

2-028 

2020 

2  608 

14 

2  494 

2 

470 

3-4.59 

2  460 

2-452 

2-448 

2-449 

2  448 

2-451 

2  453 

2  449 

2  429 

15 

2-461 

2 

402 

2-479 

2-483 

2-501 

2-509 

2-543 

2569 

2-583 

2-602 

2  617 

2019 

10     .          ' 

2-821 

2 

824 

2-835 

2-851 

2-8(i4 

2-881 

2-895 

2  915 

2-923 

2-929 

2  923 

2-914 

17.. 

J  .■<7(i 

'2 

880 

2-880 

2  8S0 

2  904 

2-898 

2-902 

2-894 

2-880 

2-874 

2-860 

2-842 

18.. 

-'•135 

2 

620 

2  614 

2  610 

2  602 

2-590 

2-604 

2  010 

2-010 

2-612 

2-606 

2  674 

>'■• , 

2  472 

2 

490 

2-492 

2-500 

2-528 

2-548 

2-5(>8 

2-571 

2  594 

2-602 

2-608 

2  584 

20 

2  746 

2 

763 

2-784 

2  774 

2-791 

2-794 

2-820 

2-824  . 

2-825 

2-824 

2-802 

2-802 

21.    .    .. 

2  621 

2 

602 

2-580 

2-550 

2-5.51 

2-535 

2-548 

2-537 

2-5(i8 

2-542 

2-534 

2  50!) 

22 

2-170 

2 

112 

2  070 

2O0O 

1-994 

2  006 

1-996 

1  y.so 

r!l77 

1  !t08 

1-988 

1    '.(.S.S 

23 

2-139 

2 

161 

2  201 

2-254 

2-313 

2-375 

2-441 

2-496 

2-537 

2  573 

2  611 

2  019 

24 

2-822 

2 

819 

2-807 

2-797 

2-801 

2-801 

2-809 

2-810 

2-783 

2-769 

2  756 

2  727 

25 

2-767 

2 

761 

2  755 

2-747 

2-741 

2-731 

2-730 

2-730 

2  721 

2  697 

2  679 

2  653 

20 '' 

2-425 

2 

401 

2-373 

2-351 

2  :m 

2  318 

2-338 

2  343 

2-309 

2  309 

2-319 

2  299 

27 

2-W5 

2 

373 

2405 

2-426 

2  4C1 

2-503 

2-550 

2-601 

2-631 

2669 

2  699 

2  711 

28 

2  981 

2 

983 

2-985 

2-986 

2  991 

2-998 

3009 

3-015 

3-018 

3-016 

3-005 

2  !t68 

29 

2  899 

2 

897 

2-891 

2-887 

2-885 

2-881 

2-902 

2-909 

2-905 

2-899 

2-891 

2  867 

30 ' 

2-6i)9 

2 

on 

2637 

2-627 

2-GU9 

2-593 

2-583 

2-589 

2-569 

2-557 

2-543 

2  521 

31 1 

2552 

2 

561 

2-579  . 

2  595 

2-612 

2-633 

2-660 

2-679 

2-706 

2-721 

2-735 

2  741 

Means. . .  1 

2-658 

2 

G53 

2-652 

2- (-55 

2600 

2-6C6 

2-681 

2  689 

2  693 

2-689 

2-687 

2-673 
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Hour 

Ekwng 

Mev.n. 

1  p.m. 

2  IMM. 

.'<  p.m. 

i 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

-Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-868 

1       2-84S 

2-836 

2-830 

r      2-830 

2-818 

2-819 

2  814 

2-816 

2-818 

2-824 

2-828 

2  851 

2-852 

2  821) 

2-820 

2-812 

2-812 

2-810 

2-810 

2-820 

2-815 

2-810 

2-809 

2-800 

2-839 

2-728 

2  713 

2 -700 

2-694 

2-696 

2-697 

2  701 

2-702 

2 -703 

2  703 

2-702 

2-708 

2-745 

2-728 

2-714 

2-717 

2-718 

2-70(! 

2-703 

2-7«0 

2-696 

2-684 

2-661 

2-638 

2-614 

2  711 

2-500 

2  513 

'      2-542 

2  586 

2-626 

2-650 

2-692 

2-724 

2-750 

2-754 

2-772 

2-794 

2  593 

3  035 

3  020 

3-012 

3  010 

3  010 

3-013 

3018 

3008 

3  004 

3  005 

2  997 

2-989 

2-992 

2  900 

2-871 

2-872 

2-865 

2-852 

2-852 

2-854 

2-846 

2  830 

2-820 

2  814 

2-804 

2-901; 

2  740 

2-719 

2  704 

2-704 

2-715 

2  724 

2-740 

2-746 

2-755 

2-758- 

2  750 

2  750 

2-7(iO 

2-789 

2-792 

2-804 

2-814 

'      2-820 

2  850 

2-868 

2-874 

2  905 

2-906 

2-900 

2-888 

2  .S07 

2  754 

2  7.S<i 

2-702 

2-668 

2-648 

2  614 

2  593 

2-573 

2 -.548 

2-519 

2-502 

2-474  . 

2  747 

2  234 

2-208 

2-261 

2-240 

2-30*; 

2-318 

2-327 

2-329 

2  340 

2-342 

2-349 

2-349 

2-:«8 

2  •.539 

2-550 

2-557 

2 -.571 

2-582 

2-612 

2-623 

2-626 

2-639 

2  657 

2-M8 

2-632 

2  529 

2  COO 

2.574 

2-564 

2-565 

2-560 

2-5.58 

2-552 

2-541 

2-524 

2 -.511 

2-511 

2-497 

2  ,587 

2-410 

2-422 

2  417 

2-421 

2  428 

2  441 

2-439 

2-443 

2-447 

2-441 

2-443 

2-453 

2  445 

2- 031 

2-045 

2-661 

2-685 

2-704 

2-729 

2-729 

2-753 

2-774 

2-791 

2  783 

2-803 

2-630 

2-890 

2-878 

2-872 

2-872 

2-876 

2 -.882 

2-875 

2-882 

2-874 

2  870 

2-871 

2-876 

2-879 

2-800 

2-805 

2-782 

2 -758 

2-752 

2  756 

2-752 

2-726 

2  714 

2-684 

2-666 

2-646 

2-809 

2  532 

2 -.504 

2-552 

2-540 

2  544 

2  55;i 

2  536 

2  519 

2-504 

2-495 

2  476 

2-468 

2 -.566 

2-587 

2-592 

2-618 

2-623 

2-646 

2-667 

2  691 

2-704 

2-719 

2  720 

2-732 

2-736 

2  (i08 

2  779 

2-76(! 

2  742 

2-721 

2-718 

2-708 

2-700 

2  684 

2  678 

2  (>64 

2-649 

2  (;;«) 

2  750 

L'-4.S4 

2-4.56 

2  432 

2-400 

2-391 

2-343 

2-322 

2-300 

2-282 

2-242 

2 -210 

2- 179 

2-447 

2000 

200!! 

2  029 

2  053 

2  079 

2-106 

2123 

2  131 

2  137 

2  139 

2-128 

2128 

2  057 

2-032 

2  074 

2-703 

2  725 

2  741 

2  751 

2 -780 

2-802 

2-816 

2-821 

2-816 

2-823 

2  .575 

2-705 

2-696 

2  697 

2-695 

2-705 

2-735 

2-754 

2-766 

2-779 

2-779 

2-777 

2  770 

2-765 

2  640 

2023 

2-597 

2-577 

2 -.555 

2-551 

2-545 

2-517 

2-509 

2-494 

2-475 

2-452 

2-635 

2 -209 

2-253 

2  233 

2-223 

2  221 

2-219 

2  211 

2-213 

2-214 

2-221 

2-2,59 

2-305    j 

2  290 

2  735 

2  70.-i 

2  797 

2-,S2] 

2  849 

2  877 

2  903 

2-903 

2-928 

2-931 

2-939 

2-956 

2  699 

2-945 

2  935 

2  937 

2-933 

2-931 

2-929 

2-931 

2  923 

2-928 

2-920 

2-916 

2-907 

2-962 

2-852 

2  841 

2  835 

2-821 

2  819 

2  813 

2-797 

2-781 

2-769 

2-763 

2-745 

2  723 

2-845 

2  513 

2  511 

2-512 

2-515 

2-520 

2-530 

2-532 

2-5.32 

2-541 

2-539 

2-541 

2 -,545 

2-564 

2  755 

2-703 

2-782 

2-793 

2-818 

2  839 

2-847 

2-860 

2-873 

2  872 

2  874 

2-871 

2-738 

2-059 

2-654 

2-655 

2-6,53 

2  660 

2-666 

2-670 

2-669 

2  671 

2-6(Hi 

2-662 

2-658 

2  667 
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M  KTKOROI.OlilCAI.    TABLKH. 

Bakomkikic  I'ressiire  (iil  3'J    Kiili.)  ut  Toronto  Observatory  for  eacli  Hour,   from 

27  KiNtSLlSH  INCHES  +  TRK 


l>.\v. 


3 

4 

5 

n 

7 

8 

it 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

I'.l 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Mfaiis. 


1  II. 111. 


III. 

2  871 

■J  :m\ 

3  on 

3  019 
2  636 
2  139 
2  585 
2  597 
2  950 
2- 867 
2  4(1] 
2-9S5 
2-805 
2-480 
2-723 
2-830 
2-759 
2-504 
2  164 
2  469 
2-786 
2  545 
2  619 
2-878 
2  904 
2  733 
2  790 
2  834 
2  460 
2-100 

2-668 


Hour  Es-kino 


2  a.  III. 


3  Ik  III. 


4  a.ni. 


2  873 

2  531 

3  019 
3  003 
2  018 
2  179 
2-607 
2  587 
2  9t;i 
2-83;i 
2  509 
2  999 
2  793 
2-482 
2-731 
2-835 
2-763 
2  491 
2-173 
2 -.505 
2-799 
2-517 
2-639 
2-907 
2-906 
2-710 
2-820 
2-834 
2  446 
2-114 

2-673 


860 
5LM 

aso 

985 
594 
191 
635 
665 
969 
797 
539 
001 
763 
479 
739 
838 
758 
473 
159 
535 
779 
494 
649 
902 
904 
671 
843 
816 
422 
120 


2-668 


111. 
2-853 

2  527 

3  035 
2  977 
2  5(>8 
2  198 
2-666 
2  661 
2-979 
2 -755 
2-579 
2-998 
2-747 
2-471 
2-737 
2-849 
2  761 
2-432 
2-153 
2-573 
2-780 
2  475 
2-665 
2-900 
2-910 
2  634 
2-860 
2-788 
2  402 
2116 

2  665 


5  a.ui. 


in. 
2-866 

2  529 

3  045 
2-984 
2 -.■.41 
2  221 
2-707 
2-557 
2-987 
2-721 
2-625 
3003 
2  741 
2  473 
2-749 
2  856 
2-769 
2-402 
2  145 
2  614 
2-773 
2-468 
2-681 
2-894 
2  921 
2-605 
2-879 
2  763 
2  372 
2116 

2  667 


6  a.m. 


in. 
856 
540 
a39 
975 
50(! 
219 
719 
557 
9!t6 
689 
669 
995 
723 
479 
761 
857 
763 
375 
147 
635 
7C.1 
459 
702 
899 
929 
580 
898 
770 
370 
130 


7  n.ni. 


2-667 


in. 

2-856 
2-571 
3  042 
2  971 
2  496 
2  226 
2-757 
2-567 
2-996 
2-677 
2-719 
2-990 
2-692 
2-487 
2- 70!! 
2-865 
2-781 
2-371 
2  1.54 
2  671 
2-759 
2-460 
2-731 
2-906 
2  940 
2  560 
2-921 
2-772 
2-354 
2  148 

2-674 


8  .1.111. 


in. 


9  n.iii. 


855 
610 
054 
<)68 
474 
225 
775 
593 
012 
663 
773 
985 
686 
501 
757 
861 
781 
364 
154 
701 
763 
460 
756 
918 
959 
540 
949 
753 
348 
166 


o 


2  680 


in. 
Sh'.t 

<n:t 

W-iS 
9.55 
442 
225 
T93 
615 
023 
619 
812 
978 
673 
521 
763 
861 
779 
347 
171 
741 
758 
443 
763 
919 
974 
521 
949 
764 
343 
177 

2  683 


lOa.111. 


in. 
841 
698 
043 
9.% 
406 
242 
811 
6.39 

oa3 

671 
8.39 
979 
649 
5X5 
768 
865 
773 
327 
189 
761 
748 
437 
783 
922 
986 
612 
957 
761 
310 
188 


II  a.m. 


in. 


2  684 


811 
745 
033 
913 
372 
235 
812 
655 
026 
515 
877 
967 
627 
539 
765 
853 
741 
2it7 
197 
771 
725 
409 
791 
908 
964 
492 
952 
734 
285 
186 


2  673 


III. 
2  770 

2  7<i3 

3  013 
2  881 
2  310 
2  227 
2  813 
2  658 
3.007 
2  448 
2-884 
2  935 
2  .566 
2  631 
2-751 
2  829 
2  734 
2  263 
2  205 
2  754 
2  719 
2  .373 
2-785 
2  898 
2  938 
2  469 
2  946 
2  710 
2  242 
2  192 

2  654 


METEOROLOGICAL   TAIiLES. 
Self-registering  Photographic  InstruiiK-iits,  during  the  Month  of  November,  1898. 
NUMBER  OF  INCHES. 


267 


HoDR  Ending 

Mk 

1  I...U. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

1 
Midnight. 

itlK  \.i. 

in. 

ill. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

i 
in.   1 

in. 

2-7G0 

2-730 

2 

711 

2  095 

2 

671 

2 

643 

2  616 

2 

589  ' 

2 

581 

2 

575 

2 

568 

2-557 

2 

745 

2-789 

2  823 

2 

871 

2-913 

2 

937 

2 

965 

2  993 

3 

001 

2 

9!)9 

3 

013 

3 

012 

3  009 

2 

773 

3  001 

2  993 

2 

995 

2-997 

3 

013 

3 

029 

3  039 

3 

013 

3 

031 

3 

030 

3 

030 

3-025 

3 

027 

2-856 

2-813 

2 

797 

2-780 

2 

760 

2 

742 

2-722 

2 

706 

2 

702 

2 

705 

2 

696 

2  672 

2 

855 

2-258 

2  203 

2 

171 

2  131 

2 

139 

2 

129 

2  091 

2 

061 

2 

007 

1 

997 

2 

043 

2  091 

2 

304 

2  240 

2-258 

2 

289 

2  320 

2 

351 

2 

379 

2-40!) 

2 

441 

2 

407 

2 

491 

2 

522 

2-550 

,   2 

302 

2-788 

2-779 

2 

7&5 

2-765 

2 

752 

2 

733 

2  709 

2 

679 

2 

657 

2 

633 

2 

627 

2-618 

2 

716 

2-(;8:{ 

2-705 

2 

737 

2  763 

2 

793 

2 

819 

2-853 

2 

865 

2 

879 

2 

8«7 

2 

927 

2  959 

2 

709 

2  982 

2  901 

2 

967 

2-968 

2 

975 

2 

980 

2  965 

2 

964 

2 

960 

2 

935 

2 

909 

2-886 

2 

975 

2-409 

2  .%4 

2 

319 

2-351 

2 

295 

2 

.317 

2  273 

2 

279 

2 

321 

2 

353 

2 

369 

2-417 

2 

510 

2  893 

2  909 

2 

927 

2-939 

2 

953 

2 

91W 

2-960 

2 

981 

2 

977 

2 

985 

2 

984 

2-983 

2 

822 

2  918 

2  901 

2 

905 

2-897 

2 

884 

2 

883 

2-877 

2 

869 

2 

857 

2 

850 

2 

833 

2-817 

2 

929 

2-511 

2-503 

2 

508 

2  479 

2 

461 

2 

457 

2-466 

2 

477 

2 

477 

2 

481 

2 

481 

2-486 

2 

594 

2  533 

2  541 

2 

567 

2-591 

2 

609 

2 

645 

2-665 

2 

685. 

2 

703 

2 

703 

2 

713 

2  723 

2 

569 

2  748 

2  72G 

2 

733 

2  749 

2 

759 

2 

774 

2-801 

2 

813 

2 

811 

2 

817 

2 

823 

2-829 

2 

767 

2 -813 

2-793 

2 

797 

2-785 

2 

789 

2 

792 

2-793 

2 

781 

2 

765 

2 

759 

2 

757 

2-757 

2 

816 

2  ■709 

2  683 

2 

081 

2-669 

2 

675 

2 

652 

2-648 

2 

609 

2 

618 

2 

590 

2 

554 

2-523 

2 

699 

2  255 

2  241 

2 

245 

2  251 

2 

249 

2 

245 

2  ■  225 

2 

222 

2 

215 

2 

191 

2 

202 

2- 185 

2 

;J07 

2-211 

2-229 

2 

259 

2-279 

2 

309 

2 

319 

2  346 

2 

361 

2 

383 

2 

391 

2 

425 

2-449 

2 

249 

2  749 

2  749 

2 

760 

2-763 

2 

779 

2 

794 

2-788 

2 

799 

2 

793 

2 

788 

2 

786 

2-793 

2 

711 

2-090 

2-687 

2 

679 

2-669 

2 

671 

2 

662 

2-617 

2 

631 

2 

616 

2 

005 

2 

584 

2 -.552 

2 

702 

2  357 

2  .335 

2 

327 

2  330 

2  374 

2 

387 

2  423 

2 

483 

2 

.523 

2 

559 

2 

591 

2  610 

2 

4.52 

2-791 

2  810 

2 

826 

2.838 

2 

848 

2 

860 

2-868 

2 

880 

2 

880 

2 

880 

2 

878 

2  866 

1   2 

783 

2-885 

2-880 

2 

883 

2-888 

2 

898 

2 

908 

2-921 

2 

933 

2 

925 

2 

926 

2 

922 

2-909 

2 

905 

2  916 

2-908 

2 

898 

2  880 

2 

880 

2 

872 

2-866 

2 

850 

2 

833 

2 

810 

2 

784 

2-758 

1   2 

895 

2  472 

2-488 

2 

516 

2-553 

2 

600 

2 

630 

2-656 

2 

696 

2 

725 

2 

755 

2 

784 

2-794 

1   2 

612 

2  930 

2  913 

2 

920 

2-913 

2 

90<; 

2 

902 

2-906 

2 

902 

2 

898 

2 

895 

2 

876 

2-858 

2 

899 

2  674 

2  652 

2 

633 

2  613 

2 

602 

2 

574 

2  560 

2 

534 

2 

526 

2 

517 

2 

506 

2-482 

2 

674 

2  211 

2-183 

2 

167 

2-170 

2 

167 

2 

162 

2-1.56 

2 

142 

2 

123 

2 

106 

2 

104 

2-090 

I   2 

256 

2  207 

2-218 

2 

220 

2-250 

2 

267 

2 

275 

2-278 

2 

287 

2 

286 

2 

288 

2 

298 

2  298 

2 

!  ^ 

206 

2-641 

2  632 

2-637 

2  640 

2-646 

2 

650 

2  051 

2  652 

2  651 

2  651 

2 

653 

2-652 

659 

•268 


MfrrKOltOI.OfJlCAL   TABLES. 

I!m{i>mkthh'  I'lvssure  (at  .12    Full.)  at  Toronto  Ohst-rviiiory,   lor  i-acli  Hour,  from 

27  ENCJLISH  INCHI-a  +  THK 


U.w. 

' 

Hour  Endinu 

1  m.111. 

2ii.m. 

S  a.  III. 

4  a.m. 

5  s.m. 

6  a.ii]. 

7  a.in. 

8  a.ni. 

9  a.iu. 

10  •.in. 

11a.m. 

Noun. 

Ml. 

III. 

ill. 

ill 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

ill. 

1 

•J  29C. 

2  316 

2  314 

2  313 

2  311 

2  821 

2 

334 

2-3S0 

2  367 

3  386 

2 

386 

2  416 

■J  .'.L't 

L'  .^26 

2526 

2-525 

2-532 

2  538 

2 

562 

2  876 

2-n99 

2-628 

2 

022 

2  i;21 

■J  738 

2  742 

2  739 

2  724 

2  718 

2  721 

2 

734 

2  739 

2753 

2-767 

2 

746 

2  72<) 

1 

■J  709 

2  716 

2-710 

2-680 

2  662 

2  670 

2 

648 

2  620 

2  688 

2  611 

2 

571 

2  .502 

,") 

1  93C 

1  937 

1-935 

1  930 

1-939 

1  9»-K) 

1 

Wie 

1  984 

2  006 

2  038 

2 

047 

2  0(-.8 

1 
c 

2  *» 

2  485 

2  510 

2  512 

2  519 

2  531 

2 

532 

2  531 

2  530 

2530 

2 

487 

2  426 

1 

2  380 

2  400 

2  400 

2-398 

2  406 

2  419 

2 

421 

2-428 

2-436 

2  445 

2 

442 

2  4:«5 

8.    .     . 

2-560 

2694 

2-612 

2-618 

2  629 

2-G54 

2 

676 

2  6% 

2  719 

2  746 

2 

762 

2  7.58 

9 

3030 

3048 

3-042 

3  032 

3  033 

3  034 

3 

042 

3  052 

3  052 

3  064 

3 

051 

3  022 

10 

2  707 

2707 

2-671 

2-621 

2  615 

2  605 

2 

589 

2  579 

2-577 

2-567 

2 

.527 

2  503 

11 

2-229 

2220 

2-204 

2- 196 

2  181 

2  182 

2 

182 

2-177 

2-185 

2-177 

•> 

15<-. 

2  128 

12       ... 

2-235 

2  253 

2-2(» 

2  267 

2  263 

2274 

2 

291 

2  .-JOl 

2-315 

2  318 

2 

306 

2  279 

13.    

2-493 

2-546 

2  570 

2-587 

2  610 

2  651 

2 

691 

2-718 

2  747 

2  775 

3 

782 

2  779 

14 

2849 

2  860 

2-858 

2-849 

2-841 

2-848 

2 

865 

2-883 

2-897 

2  917 

2 

911 

2  903 

IS 

2908 

2-914 

2-919 

,2-929 

2-930 

2  937 

2 

967 

2-989 

3  02:J 

3  032 

3 

Oil 

2  993 

16 

2-953 

2-9e.2 

2-949 

2  934 

2  930 

2  924 

2 

928 

2  930 

2  938 

2-945 

2 

931 

2  8!I0 

17 

2-698 

2  696 

2  (»1 

2  662 

2  663 

2-664 

2 

666 

2  673 

2-674 

2  670 

2 

664 

2  640 

18     .... 

2-522 

2-528 

2538 

2534 

2  531 

2-548 

2 

560 

2  581 

2-608 

2-624 

2 

618 

•  2  610 

l!l 

2-888 

2  913 

2  904 

2  910 

2  908 

2-918 

2 

916 

2  916 

2890 

2  900 

2 

856 

2  797 

20 

2  378 

2-360 

2  346 

2  3:«) 

2-308 

2-314 

2 

306 

2-297. 

2  303 

2-310 

2 

306 

2-282 

21 

2-384 

2-382 

2380 

2  364 

2-368 

2  :«5 

2 

380 

2  370 

2-384 

2-386 

2 

379 

•2-MV< 

2*'               1 

2  484 

2-480 

2-478 

2-482 

2-485 

2-480 

2 

487 

2  466 

2  486 

2  488 

2 

433 

2  :t72 

Zi 

2  OlO 

2  no 

2  186 

2-230 

2-260 

2-297 

2 

324 

2352 

2  400 

2-441 

2 

446 

2  4.56 

24 

2540 

2  572 

2594 

2  587 

2  m; 

2  603 

2 

617 

2  648 

2685 

2  698 

2 

699 

2-6'.l8 

2.5 

2  764 

2  784 

2  798 

2-800 

2808 

2-825 

2 

835 

2  852 

2-868 

2  872 

2 

864 

2  MM 

2<).    .    . 

2-882 

2-868 

2-864 

2  838 

2  824 

2  817 

2 

806 

2-796 

2  796 

2  768 

2 

736 

2  677 

27 

J  16(> 

2  140 

2  107 

2  087 

2069 

2-070 

2 

071 

2-076 

2  09(5 

2  109 

2 

097 

2  OiW 

28 

2  476 

2  520 

2-554 

2-586 

2  622 

2  650 

2 

678 

2-706 

2  742 

2  760 

2 

754 

2  760 

2!) 

2  394 

2  372 

2  364 

2  353 

2  340 

2  326 

2 

322 

2  326 

2  323 

2  320 

2 

297 

2  278 

*» 

2  282 

2  286 

2-288 

2277 

2  260 

2  252 

2 

244 

2  243 

2  284 

2  336 

2 

370 

.2  4.« 

31 

2  903 

2  !M2 

2-972 

2  994 

3013 

3.0.58 

3 

070 

3084 

3120 

3  152 

3 

154 

3  142 

Means. 

2  542 

2  554 

2-557 

2  553 

2  554 

2-563 

2-571 

2  579 

2-593 

2  606 

2 

594 

2  677 

METEOROr.Or.ICAL    TABLES. 

So'f  registering  Phot(>graj)hic  InstrunienCs,  during  the  Month  of  December,  1898. 
NUMBER.^  IN  THE  TABLES. 


•2G9 


Houii 

Exnixii 

• 

Mkav. 

1  11.111. 

2  |i.ni. 

3  p.m. 

4  [i.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

•     8  p  111. 

0  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

ill. 

ill. 

ill. 

in. 

in. 

in. 

in. 

ill. 

in. 

ill. 

ill. 

in. 

in. 

2-430 

2  447 

2  470 

2-486 

2-496 

2  .-.01 

2  508 

2 -.516 

2.526 

2  530 

2  533 

2 -.527 

2  420 

2G22 

2-(i28 

2-647 

2-6.56 

2-666 

2-680 

2-692 

2  697 

2  709 

2  722 

2  7.34 

2-734 

2  (124 

2  702 

2-6!)4 

2-694 

2-704 

2  712 

2  712 

2  720 

2  720 

2-717 

2  714 

2  714 

2-714 

2  723 

2-452 

2  420 

2  :isi 

2  316 

2  329 

2-282 

2-212 

2-151 

2  124 

2  106 

2  034 

1  970 

2-4,37 

2  078 

2-127 

2  168 

2  211 

2  254 

2  •298 

2-338 

2  361 

2  379 

2-405 

2-435 

2-4.52 

2  13(1 

2-3!)0 

2-;iv. 

2  :«9 

2-318 

2  .306 

2  300 

2 -298 

• 

2  .300 

2  .312 

2  .X33 

2-351 

2  .344 

2  417 

2  424 

2  430 

2  454 

2  470 

2-486 

2 -498 

2-512 

2  518 

2  526 

2 -.546 

2-5.54 

2  .561 

2-4.58 

2  774 

2  804 

2-830 

2-8.58 

2-891 

2-920 

2-940 

2-9.59 

2-978 

3  000 

3-005 

3  018 

2-792 

:i(Hi7 

2  !I85 

2  !»l 

2-982 

2 -980 

2  968 

2-945 

2  912 

2-884 

2-849 

2-825 

2 -761 

2-983 

2  47!) 

2  461 

2  4.52 

2  440 

2  411 

2  403 

2-389 

2  .356 

2  324 

2  293 

2  279 

2  249 

2-492 

2  115 

2-110 

2  125 

2  131 

2  141 

2-175 

2-193 

2  199 

2-205 

2-207 

2-208 

2-219 

2- 177 

2-2(i(! 

2  267 

2-283 

2  301 

2  330 

2-355 

2-375 

2  391 

2  408 

2  419 

2  443 

2-4,59 

2  319 

2-7H!l 

2-KO!) 

2  832 

2-849 

2-865 

2-875 

2-895 

2-896 

2-893 

2-888 

2-878 

2-861 

2  762 

2-888 

2  8!13 

2  899 

2  1111 

2  917 

2  926 

2-932 

2-939 

2-935 

2-924 

2-924 

2-915 

2-895 

2-978 

2  972 

2  972 

2  978 

2  980 

2-972 

2-980 

2-980 

2-976 

2  976 

2-962 

2-9.50 

2  968 

2-8U4 

2  853 

2  8.50 

2  831 

2  832 

2-813 

2-808 

2-789 

2-768 

2-7.54 

2-746 

2  714 

2-868 

2-625 

2-613 

2  614 

2-608 

2-606 

2-594 

2-592 

2  572 

2-567 

2-552 

2  540 

2-512 

2-627 

2-(;i2 

2  625 

2  646 

2-1180 

2  714 

2-764 

2  798 

2-824 

2-832 

2-862 

2-848 

2-862 

2  661 

2  774 

2-732 

2  722 

2-681 

2  646 

2  614 

2-576 

2  516 

2-497 

2-4.57 

2  430 

2 -.3,88 

2  740 

2-280 

2-280 

2-300 

2-319 

2  341 

2-354 

2-367 

2  366 

2-372 

2  364 

2  368 

2-372 

2  3;w 

2-354 

2-358 

2  374 

2-400 

2-428 

2-456 

2-472 

2-483 

2- 491 

2-496 

2-498 

2-486 

2  408 

2-324 

2-261 

2-224 

2-20S 

2  152 

2-080 

2 -062 

2  030 

2  010 

1  979 

1  !)78 

1  970 

2  286 

2-453 

2-474 

2  4111 

2  511 

2  5.36 

2-5.50 

2-566 

2-559 

2-5.58 

2-550 

2-538 

2  ,534 

2  410 

2  6!I7 

2  696 

2  70S 

2  712 

2  722 

2-736 

2-750 

2-755 

2-760 

2-768 

2-767 

2  760 

2  (1,><2 

2-84(J 

2-846 

2-858 

2-872 

2-880 

2-8!)0 

2-8!)8 

2 -900 

2  !)00 

2  900 

2  904 

2-890 

2-855 

2-(;3(i 

2  .->!I4 

2 -.558 

2 -.532 

2  495 

2-456 

2-424 

2-378 

2  336 

2-316 

2  264 

2-210 

2  620 

2  101 

2"  122 

2  145 

2-1,58 

2  170 

2  190 

2-206 

2  238 

2-284 

2  332 

2-380 

2  422 

2  104 

2  722 

2  (181 

2  670 

2  671 

2  665 

2-621 

2  577 

2 -.550 

2  .515 

2  470 

2-436 

2-416 

2  617 

2  24G 

2  228 

2  2:56 

2-247 

2  253 

2-266 

2-270 

2-280 

2-288 

2-283 

2-283 

2  280 

2  299 

2  440 

2 -.509 

■     2  554 

2-624 

2  052 

2-714 

2-761 

2-770 

2  808 

2-841 

2-871 

2-888 

2-499 

3  140 

3  134 

3  144 

3  160 

3-168 

3  175 

3  190 

3-187 

3  201 

3  212 

3-212 

3  214 

3  114 

2  565 

2  562 

2-569 

2 -.576 

2-581 

2-585 

2-589 

2  584 

2-583 

2-582 

2-579 

2-569 

2-574 

DP^I^T      V. 


Mean  Temperature,  Maximum,  Minimum  Temperature,  and  Mean  Daily  Range,  1898. 
Number  of  Hours  of  Bright  Sunshine  Registered  in  Month,  and  for  the  Year  1898. 
Rainfall  in  inches  for  each  Month,  and  for  the  Year  1898. 
Snowfall  in  inches  for  each  Month,  and  for  the  Year  1898, 


MF.TROBOI.OClrAI,    TAni.ES. 

Mk.w  Tcinppnitiirc  jit  all  SUitions  iitr  tlio  severiil  Moiitlis  mid  for  tlir  \r;iv  I  Sits. 


«         :  January. 

'           February. 

1 

1 

•lune. 

3 
>-> 

1 
4 

1 

i 

October. 

* 

i 

'A 

'           December. 

1 

I'.IIITISII   CoU'Mll1.\.     1 

AbUitiirorrI 

:!1  1 

-l"-7    1 

40  2 

47  2 

55  5 

GO  4 

G2  8 

637 

GO  2 

49  3 

39  3     1 

34-5 

I'.IO 

AgnKsiK  . . 

:tiil 

43  3 

42  2 

480 

Gl-3 

02-3 

65-9 

71-0 

00-5 

511 

X)K     ' 

.•W  9     ' 

.51  (i 

:tr  7 

•J1   4 

38  C 
250 

453 
22-4 

52- 1 
30-9 

56-7 

4.S  4 

57-2 
54  1 

09-5 

74  9 
61-5 

654 
«-9 

52  1 

34  li 

44  S 

22  0 

211   1 

IVirkcrville 

H.-lla  C.«.la. 

32  3 

3«  3 

44  4 

54  3 

59-3 

62-8 

G7  1 

43  9 

.-no 

28-0 

Caiw  Scott..   . 

:w  9    1 

39] 

39-7 

42-8 

47-4 

52  4 

55-6 

55-4     1 

M  0     1 

47  0 

41  5 

38-5 

ii;  0 

Carmanah 

:»-4    1 

41  4 

40  3 

44-5 

50  8 

56  1 

56-5 

581 

-.1-3     ■ 

49-5 

42-8 

39-6 

47  8 

1 
('Williu-ack 

»<-7    i 
17  2     •' 

40  C 
21  5 

41-7 
27-5 

49  6 
43-4 

57-3 

Gl-4 

G4  1 
64-1 
57-9 

65-8 
69-0 
601 

48-6     ' 

.S9  3 
44-3 

3G-8 
42-5 

Clayoquot 

55  2 

5G-6 

4S-9 

1 
11)  2 

22  5 

25-6 

41  8 

DO  7 

56-4 

60-7 

GC-2 

51  1 

38-8 

24  0 

10-3 

:{s  2 

Ks(|iiiiiialt ' 

3!»  0 

43  6 

41  7 

47-2 

54-7 

57-8 

60  3 

61-7 

57-4 

49  7 

435 

39  6 

49  7 

Knderby 

22K 

39  7 

32  2 

45  8 

.56  6 

GO  2 

64  9 

69-8 

55-8 

42-4 

333 

24-6 

44  8 

French  Ci*t*k   

:«j-7 

28-9 

39-9 
35  4 

39-9 

31  '.1 

45-6 

.53  0 
54  9 

57-7 

62-3 
66-5 

65  2 

71  r, 

57  1 

.5S-8 

47-5 
47  7 

40-1 

.33  0 

36-6 
26-4 

48-5 

(;riffin  Lake.. 

Garry  Point  . . 

:«i9 

420 

39  4 

40-1 

52  9 

57-7 

60-2 

61  4 

56  0 

48-2 

40-5 

37-3 

48  2 

Ha/.lenior. 

;57  4 

42-8 

41-5 

481 

55-4 

000 

61  0 

62-7 

58-5 

49-4 

42  0 

389 

49  7 

Karnlooi'- 

22'7 

:«-4 

35G 

50-4 

58-6 

G4-4 

700 

75-8 

60-5 

45-3 

32-6 

24-9 

47  9 

KuptT  Isliiiul 

37-4 

41-7 

40-3 

40  2 

53-7 

58-7 

63  0 

65-2 

58-8 

48-5 

42-1 

38-0 

49  5 

3«  5 
38-2 
18-5 

37  2 
24  3 

40  S 
37  9 
340 

47-4 
38  3 
45-8 

55-7 
42- 1 
52-6 

58-3 
52-4 
60  4 

620 

59-8 
64-8 

631 
61-8 
68-9 

'  57-8 

490 

41  4 
435 

28-7 
34-0 
40  1 

373 
34-5 
9-0 
26-5 
36-9 

4!i  I 

56  0 
56-6 
60  1 

42-0 
426 
49  7 

42  1 

North  Nicomen 

35-8 

41-8 

411 

48-2 

56  1 

60-7 

64  2 

6G7 

1 

50  1 

Nicola  Lake  . 

2()S 

30-7 

321 

44-3 

52-Z 

58-0 

63-4 

681 

54-4 

41-7 

29  6 

21-7 

43  1 

New  Westminster 

:J5-7 

41  1 

40  4 

47-6 

561 

60  2 

04  3 

66  6 

GO-5 

498 

40-5 

36-5 

49-9 

Pilnh  Rav 

1 

53-5 

60  1 

GG  0 
63-6 

71-5 
66-9 

580 
54-6 

44  5 
42-7 

3<i  2 
308 

29-2 
16  0 

Princeton 

}'ort  SimpKon 

'     lfi'5 

313 

31  3 

:«!  4 

341 

37  7 

42  4 

48'4 

54-4 

54  9 

58-7 

55  2 

47  3 

38  8 

39-6 

45  7 

Qnatfino ,. .. 

1     37-8 

38-5 

39-8 

43  2 

r.i  ." 

.54  1 

57-2 

60-4 

.55-3 

48- 1 

41  0 

i    37-6 

4G-9 

42-4 

64-5 

53  8 

40-2 

260 

1     17-8 

Quefflielle  Forks 

22-1 

239 

25-9 

39-fi 

52-0 

56-7 

60-2 

65-4 

S3  G 

40-2 

26  3 

1 
20-6 

40  5 

.^s  7 

43-C. 

54  G 
51-5, 

GO  G 
550 

65-9 
57-5 

69-2 
60-1 

56-2 
65-9 

43  7 
47  3 

33  2 
37  9 

22-7 
36-6 

Rivers  Tnlft  . 

:;.;  ,, 

:;>  0 

10  « 

Spence'g  Bridge 

520 

65-9 

j 

[ 

Stnart's  Lake 

18  5 

18- G 

23-8 

437 

54  0 

56-4 

.56-0 

58-2 

474 

34  6 

20  9 

14  8 

372 

Toliacco  Plains 

22  2 

35  2 

311  8 

4G  1 

62  5 

58  1 

G5-7 

69-6 

42  0 

327 

21-4 

Vernon 

J!     .3T!! 

44'.'-. 

35  1 

1 

.51 -8 

5C-5 

60-8 

64  C 

72-4 

61-3 

48-4 

39-8 

25  s 

lil  4 

Vancouver... 

I 

j     49-8 

426 

.^'^  7 

West  Kootcnay 

li     ^" 

1     "^ 

33  C 

48  7 

54-4 

61-5 

681 

G9  7 

j     55  G 

41-6 

32-6 

229 

11         '"'- 

METEOROLOGICAI,   TAULF.S. 

AIean  Temperature  at  all  Stations  for  the  scvcril  Mnnlhs  and  for  tl)e  Year  iSl>S 
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N.  W.  Tkrkitoriks. 

Alaiiicda 

Battlffurd 

Hanff 

Calgary 

Calgary  (2) 

Chaplin 

Cannington  Manor. . . . 

Duck  Laki- 

Edmonton 

Fort  Simpson 

For*  Chifiewyan  

Good  Hope 

Greiitdft 

Indian  Hiatl 

Knf  ^*hill 

Medicine  Hat 

Moose  Jaw 

Macleod 

Martin's  Falls 

Norway  House 

Oonikup 

Prince  Albert 

Pense  ((Jatesgartti) . . . . 

Qu'Appelle 

Regina 

Sturgeon  Lake 

Swift  Current 

Selkirk 

Tagish 

Yarrow 

York  Factory 

Fort  Churchill 

Hay  River 

Manitoba. 

Brandon 

Channel  Island 

FiUierson 

Klkhom 

Fort  Osborne 

Hillview 


41 
50 
Hi  4 

211  1) 

21  0 

SI 

9-8' 


IHl 
-10  0 
-  30 


5  6 

(i  7 

13  4 

19  (! 

7  3 

27  2 

-  6-6 

-  61 

-  2-8 
3-4 
(i-4 
8-5 
3  3 
4-6 

17  2 


2-9 

00 

19  3 

14  5 

14  4 

8  3 

7  0 


7-3 

-21-8 
-10  0 


.  9  9 

11  0 
17  9 
17  H 
17  7 

12  9 

13  5 


24  5 


-23  4 
-  4  6 

2  6 
0  3 
8  2 
6  5 
8  5 
10 


3  9 
4-8 
7  9 

IK  0 

57 

22  2 

-  5  3 

-  6  3 

-  4-2 
0-5 

4  4 
47 
2  3 
2-8 

12  3 


25-4 


19-8 

4  3 

6-4 

-  3  8 

10  9 
6  2 

13  5 

17  6 
9  4 

19  3 
9  2 
60 
8  9 

10  2 
8-4 

10  2 
8-6 

11  5 
13  4 


3 


199 


-18  0      —10-9 
-15  0  6  5 


35-9     I 

34-9 

36-6 

38  2 
380 
37-4 
35-9 
40  5 

39  9 

35  1 
34-7 
221 
32-7 

34  2 

36  5 
41-9 
357 
43  1 
31  4 
33  0 
35-8 
35-7 
33  0 

35  4 
33  4 
34-9 

36  4 


38-7 


26-2 
360 


14  1 
S-4 
20  7 
11-9 
16-3 
12-4 


49  6 
53  0 
44  9 
49- 1 
48-5 
5C.8 

50  2 
50-9 
551 
481 
511 
37  7 

49  9 

50  1 
49-8 
54-8 
500 
511 
47  8 
501 
50-8 
52  1 
50-9 

51  0 
51-2 
50  4 

52  0 


46  1 


35  3 

487 

51  5 
43  3 

52  2 
50-7 
53-8 
511 


58-9 
59-7 
511 
56-4 
56-6 
68-3 

57  6 
56-2 
59  0 
53  6 
53  5 
54-7 
581 
59-3 
56-6 
61  9 
58-9 

58  3 
53-3 
54-8 
56-6 
57  3 
58-8 
58-8 
58-5 
637 

59  8 


541 


46  5 
51   1 

59  4 
58  1 

60  2 
58-6 
600 


64-3 

05-2 
50-2 
62  G 
61-7 
66-2 
61-8 
62  8 
62  9 
57-7 
01-2 
57  0 
62  0 
63-5 

62  2 
69  3 
64-3 
66  7 

62-4 
64  0 

03  3 
64  1 

04  1 

63  0 
06  0 
66  3 


.9 

B 

a. 


61-4 
62  0 
59-9 
030 
62-7 
01-7 
60-4 
59-6 
62  9 
50-8 
68-4 
55-5 

59  5 
61-2 
02  5 
69-4 
02  4 
67  2 
57  3 
59-5 
61-5 

60  0 

62  3 
61-7 

63  3 
62  3 

-  65  9 


61-8 


49  8 
60 '8 

63  7 
65  0 

64  0 
63  5 
64-3 
62  9 


557 
62  4 


53-2 
53-5 
480 
51-8 
52-2 
62-3 
51-5 
50-2 
52-8 
46  2 
49-9 
39  0 
51-8 
52  4 


49-5 
59 -8 

61-7 
62-5 
62  4 
61-8 
61-2 
60-3 


45-2 
528 
44  4 
39-3 
47  3 

53  7 
55  0 
.55  7 
53  0 
52-8 
52  8 


32  5 
a5  4 
350 
35-9 
36-9 
37  2 
32-4 

33  0 

35  5 
21-5 
25  6 

6  0 
30-8 
33-8 

36  5 
40  5 

34  2 
40  7 
33  1 
31-8 
32-2 

33  3 

35  4 

34  1 
32  8 
351 

37  3 


31  4 
39- 1 
26  1 
21-6 
25  2 

36  4 
36  2 
38-8 
3;V2 
35  6 
34  9 


16  3 
10  4 

20  9 

21  7 

22  0 
19-9 
181 

15  0 
22  6 

-10-3 

3  2 

-24  3 

18  6 
17-2 

19  2 
23-2 

17  4 
28-2 
10  4 
10  1 
120 

16  0 
10  3 

17  4 
16  1 
10-4 
22  0 

-13  3 
4  3 


3  0 
3  3 
—  3  6 

16  5 
18-2 
20-7 
17-2 
18-2 
16  6 


10  8 

19  2 
214 
22  3 
11-9 
11-7 
212 
230 
■  6-3 

1-2 
22-3 
10-5 

10  6 
17  4 

20  5 
14  4 
25  5 

-  0  6 

-  10 
1-7 
89 

10-8 

11  4 
91 

12  4 
17-7 

-  2-9 
10  1 


50 
5-6 
2  3 


34  0 

35  5 
37  8 

37  9 
3li  8 

34  2 

38  2 
22  9 
277 

32  9 
:«  3 

35  6 
40  9 
34  3 
42  2 

288 
30-7 
32-7 
Xi  fi 
34  2 
32  8 
34  4 
37  9 


17-2 
25  8 

33  9 
31-8 
36-4 

33  0 

34  2 


7-5 


18 
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METKOROl.OOIfAL    TAIII.KS. 

Mkan  Teinp«>Mturc  at  nil  Stations  for  the  seveinl  Months  and  for  the  Yc"iir  1898. 


M  \N  n<  Ml  \     ' 

l'"ruipi-  111  Prairiii.. . 
KiiiM-ll  (Bamiuxlul 

Kixwluink 

St    Allukns  (Awemp). 
Stony  Mt>nntaiii  .  - . 
TrfhtTiit' 

\Vinnip«^ 

Ontario. 
Apincimrt . . 
Alton      . . . 

Bcatrio 

Biniam 

Hraiitforrl 
liancnift. 

Bloomfield 

Bairie. 

CoUingniKKl      

CoUingivood  (2 1. 

Cole)  water 

Chatham  

Cottatn 

Conestogu 

Clontarf 

Cartipr. 
CiKin 

0"x:klmrn  lislaml 

Durham 

DeCflwsvillf   

Dcscronto 

I)^»l«r.it- 
Erasmus        . 
Orav.'iihurHt 

Halt 

(iuelph 
Heron  Bay, . . 

HftUburton 

Hailfybury 

Hamilton 


20  8 
18  9 
in  2 
Ifi  1 
25-2 
2,S  3 
12  4 

I     200 

in  1 

21  5 
20  2 

1.".  4 

I  28  3 
,1  21-5 
'      10-fi 


f.  9 
l«  5 
20  4 
2.5  1 

20  9 
13  0 
18-9 
17-4 

21  .5 


14  0 

7  5 

2fi  5 


4  5 

5-6 

1      7<i 

(i  3 

1  7 

-  18 

G-5 

.S  5 

37 

23 

2-2 

5-5 

6-7 

]      3-7 

4-9 

20  5 
19- 1 

20  3 
19-4 

24  G 

21  8 
18-7 

25  0 
18-7 
23  1 

19  9 
18-4 
J.V5 
2G  7 
21-8 
18-7 
13  2 
154 
17  8 

20  1 
24'8 


151 
18-9 
20-8 
221 


l:i  7 
13  5 
25  4 


15  5 
18  2 
8-4 
16-8 
15  3 
13-8 
li;  2 
li;  0 

34  3 
330 

33  G 
32- 1 
37-2 
36  5 
32  1 

38  1 
.35  2 
3G-3 
32  8 
31-9 
.38-3 

39  7 

34  3     I 

I 
.35-7    I 

21  5 

31  .-I 
29-9 

34  4 
.37  6 
411  O 

32  U 
32  9 

35  4 


I 


2fi.C 
38  8 

:e  7 
:»  9 

.W  5 
38  9 

38  2 
:is  3 

42  0 
390 
.30  2 
391 
42-2 

43  6 
38-9 
4.V2 
41-2 
.39  3 
37-3 

39  4 

44  2 
44  0 

41  3 

40  9 

42  2 
39  3 

39  0 

40  0 

43  0 

44  !l 

:i7  7 

40  « 

41  3 


28  6  I  35  9 
.33  5  !  .39  9 
29-5         38  0 


.39  2 


45-3 


51-8 

53  4 
50-0 
.507 
52-0 
53-2 

51  3 

r>3  2 

551 
52-4 

54  ? 
53-8 
55-2 
56-1 
53-6 
55.3 
540 
533 

52  1 
54  7 
572 
58-4 
54  7 

56  3 
54  (I 
54-5 

50  9 
52-3 
54-5 

57  0 

51  7 

54  7 
54-7  • 

52-8 

55  2 

53  1 
.57  1 


59-3 
69-9 
66-2 
.59-7 
61 '3 
59-8. 
58-4 
GO  3 

65  4 
63-1 
62-1 
62-7 
66-7 
67  1 
Gl  9 
63-2 
64  0 
64  2 
64  2 
tB-7 
67-9 
70  2 
64  2 
64  9 
«1  7 
62-2 
60S 
62  7 
65*0 
67  2 
."i3  G 
625 
64  2 
fi.5  2 


G4  2 
614 
67-6 


610        580 

G2  li 


70  7 
68-2 
6«  3 
66-2 
69-8 

71  4 
'.-  I 
70  3 
69  5 

68  5 

69  0 
KG  9 
72-9 
73-3 
68  1 
67  9 


65-4 
67  3 
66-6 


67-9 

64  3 
03-2 
(»-4 
(WO 

69  2 

66  3 
GG'3 
63  0 

67  4 
67-9 
62-5 
69  5 
G7  6 
05  9 
G-)-6 
fi3  « 
70-7 
71-5 
66  5 
65-3 


61-6 

63  9 

64  6 


.'ifl  2 

."m  9 

;->r.  4 

55  4 

5;<-7 

55  6 

C3  3 
615 
G2  4 
57-2 
63  9 

61  9 

55  2 

62  a 
62  7 
637 
59-5 
GO  3 
65-2 
66-2 
60  4 

or  5 

51-5 

56  9 
600 
60  8 


31!  4 
37-9 
.31  7 

36  8 
.37  0 

37  4 
35-0 
37  7 

49  9 
46-6 
47  8 
45-1 
51  4 
48-4 
42-i 
50-8 
49-2 
49-2 
47  4 
46  5 
51  S 
52-5 
46-2 
4G  3 


17  '.I 
20 -f. 
14  .5 

18  1 

19  4 

18  2 

19  4 


21    1 


4  3 


.33  2 

22  7 

31-4 

20  2 

33-9 

24  •-• 

32-3 

19  2 

36-4 

25  2 

34  0 

23-8 

30  y 

\,:  :, 

36  1 

2G  .>< 

34  3 

21  1 

35-7 

25  4 

31-6 

19  9 

32-7 

20  .-i 

36  4 

26  .5 

372 

27  " 

324 


73  4 


67  1 


71  3 


r.r4 


63  9 

.59  9 

r.9-6 


42-9 

30  3 

46  5 

35  5 

47-6 

a3  5 

497 

1 

36  2    1 

17  3 

13  2 
22  7 
22  .5 


4G  0 
46  6 


31  3 
34  0 


24  7 

20  2 

21  '• 


08  1 

6,5  G 

66  7 

61-6 

73  1 

71-7 

51-6 
59  5 
57  9 
65  2 


36-4 
46  2 
42  3 

,51    3 


28-4 

12-5 

322 

184 

29  7 

108 

»•.  9 

26-9 

3.5  .5 
■.V,  1 
:«i  8 

33  3 

34  6 

■M  7 
X,  2 

45  6 

43  3 
U  9 

42  2 

47  1 
Hi  3 

41  I 
40  7 

44  7 

45  5 

43  3 

42  9 

48  6 

49  6 

43  2 

40  0 

42  fi 

43  8 


42  6 

4:t  X 


43  0 
39  3 

48-8 


METEOROLOCilfAr,    TAHLKS. 

Mean  TenipiMMtuit;  at  ^lU  SuLions  foi  the  sovi-nil  Aloulhs  and  tor  the  Year  It^'Jtf. 
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Ontahio.— Coji. 

Kingston 

Kiiiraount 

London 

Luckuiiw 

Lindsay 

Laketield 

Missanabie 

Mattawa 

Moose  Factory 

Mill  Brook 

North  Bay 

Xorth  Bruce .... 


Niaga 


N'cpigon 

N.  Sister  Rock. 
Owen  Sound ... 

Ottawa  

Otonalu'e 

OriUia 

Port  Hope 

Port  Arthur. . . 
Parry  Sound. .  . 
Point  Clark. . . . 
Port  Stanley. .  . 
Port  Dover .... 
Pelee  Island  . .  . 
Port  Rowan. . 

Paris 

Peterborough.  . 

Pickering 

Renfrew 

Rockliffe 

Ridgetown.    . . . 

Savanne 

Schreiber 

Sudbury 

Saugeen 

Sprucedale 

St.  George 

St.  Mary's 


18  6 
15  5 
24-9 
2S  7 

\x  :i 
10  .s 

3  5 

4  0 
-  4-4 

18-5 

0(1 

23  4 

270 

17 


S 


23  9 

10- r. 
2rs 

201 
220 
10-4 

Hi -2 
20-2 
26-2 
25-2 
32  fi 
2(i-2 
23  1 
18-8 


22  7 
18'J 

23  8 
23  G 
20-7 
20  0 
11  6 
131 

•  2-4 
19-2 
180 
23  5 
26-9 
40 


8-8 
7  0 
25  3 
3-9 
6-7 

1(10 

23  4 
11-8 

24  4 
22  9 


23  0 
19-0 

24  1 

22  G 
22-7 
10  5 
19  4 
24  5 
251 

23  6 
28-4 

24  0 
23  7 
21  5 


.3U  7 
33  9 
37-4 
36  7 
33-8 
32  2 
21  1 
31-9 
17-4 
35-2 
31-3 
35  1 
39  0 
14  3 


15  !l 

16  4 
23  5 

3  2 
10  0 
13  5 
23  1 
17-4 
23  9 
22  6 


37-2 
33  G 

36  9 

32  4 
37-5 
24-2 

33  5 
35  0 
35-2 

37  2 

34  8 
3(i  1 
37  4 

35  1 


43  6 
39  8 
42-9 

42- 1 
41  3 
41-5 
34  0 
39-8 
33  2 
41  9 
46  2 
39  9 
43  4 
29  1 


54  4 

55-8 
56-5 
.'J4  2 

55  7 
.'56 -3 
49-5 
57  1 
48  0 
.55  2 


52  4 
56  4 
44-8 


64  2 
G2-9 
66.6 
G5  3 

65  0 
65-9 
54  9 
62  3 
54-7 
'i5  7 


40-4 
43  4 
43  5 
40  6 
45-5 
35  5 
39  7 
39  9 

42  1 
44-4 
42-4 
43-5 

43  3 
43  3 


D4'2 
57  3 
57  4 
54-4 
.56  5 
47-9 
.54  1 
51  3 
.54-4 
55-4 


62  2 
67  5 

.58 -1 


33  1 
32  0 
36-8 
217 
20  7 
26  4 
252 
31  1 
37  6 
35-6 


40  5 

40  9 

41  7 
27-5 
34  1 
31-8 
39  1 
38  2 
44  3 

42  0 


.56  3 
56  3 
570 
55  9 
56-9 


64  0 
66-2 
66-4 
64  7 
67-7 
64  5 
63  1 
62-8 
65-3 
672 


70  3 

66  9 

71  2 
69  5 
69  4 
71  4 
61  7 

67  5 
61-6 
69-5 


(>7-8 
72  6 


67-7 
66-5 
66  1 


688 
70  6 
72-4 
68-5 
73-5 
60-4 
68-4 
68  0 
70  2 
74  1 


69-3 
lr3-5 

68-4 
68  0 

67  4 
68-7 
58-5 
63-3 
.58  1 

68  6 


65  7 
713 


67  3 
G7  5 
706 
6G  2 
72-3 
59-6 


63-2 
58-6 
63  2 
63  4 

59  3 
G2  9 
54  0 
576 
.51  6 
62  0 


62  1 

65  6 


65  3 

67  5 

68-6 

72  G 

55-7 

54  (! 

48  6 

47-8 

49  2 

52  2 

542 

57-8 

54-9 

64-5 
(a  5 
657 
.56-3 
53-5 

62  G 

63  0 
63  2 
66  6 
65  2 


73  2 
72  0 
70-7 


69  6 

68  1 
69-8 
60  6 
.58 -7 
73  5 
67  4 
66  4 
716 

69  2 


10-8 
69  9 
67  9 
72-2 
64  4 

64  4 
681 
56  5 
57-4 
(iG  5 

65  7 
63  2 
69-2 
67  1 


60  9 
63-7 

61  0 
63-7 
60  8 
66  0 
55  11 
60  7 
64  2 
63-6 
681 


50  4 

45  9 
500 
49  9 

46  5 
48  4 
36  1 
43-6 
38  3 

47  9 


36 


35  3 
35  3 

33  1 

32  7 
26-8 
30  9 
24  0 

33  0 


48-4 
53  0 


60  4 
63  8 
61-7 
63  1 
GO-7 
.58  6 
63  7 
541 
,50  6 
63  9 
63  0 
58-2 
63-8 
61-7' 


47  4 
49-6 
4G  6 

48  •« 

46  9 

40  6 

41  7 

47  8 
51.2 
51-5 
53  8 


36  3 
38  6 


30  1 
37  1 
327 

a5-5 

33  1 

34  7 
281 
34  8 
39  1 
36-7 
37-7 


24-9 
18-4 
24-6 
24  7 
21  4 
20  8 

7-5 
10  5 

4  6 
222 


25  6 
28  8 


25  6 
17  8 
24-8 
22-8 
24  5 
12  2 
20-6 
275 

26  9 
26  1 


52  1 

49  3 

48  0 
.50  8 
44  6 
4     0 

50  4 
37 -4 
367 
380 

49  2 
44  9 
501 
48  0 


34  5 

34  1 

35  3 

33  1 
31  9 

34  4 
19-7 
26-8 
34  1 
36-6 
31-5 
34  6 
34  0 


27  4 

24  2 
22  4 
25-8 
15-8 
14  7 

25  0 
3  8 
7  1 

16  0 
25-7 
16  3 
25-2 
23  5 


46  2 

47  0 

46  4 
44  3 

44  8 
34  9 
40  2 
32  1 
44  9 


45-2 
49  2 


46-3 
43  9 
47  1 
14  4 

47  7 


36  7 

43  6 

win-- 
40  4 

471 

WIM  ■"'" 

488 

470 

45  5 

42  3 

41  5 

46  6 

32  8 

,34-2 

40  5 

44  5 

41  4 

47  4 

45  6 

isi 


276 


MKTKOROLOIiirAl.     TA1ILK8. 

Mkan  Teiiipenituro  iit  nil  stntiuiiN  for  the  several  .MonlliH  iind  tho  Ynar,  1898. 


j 

January.                « 

3 

E 

a 

a 
< 

e 

9 

1 
•0! 

1 

1 

■     1 

f 

> 

December. 

1 

t)NT.\Kli>      Coil. 

<. 

•« 

o 

St.  Ann's 

2e-5 

250 

37-6 

42  4 

55  4 

G5-4 

71   L> 

711  II 

63-fi 

62  6 

36  8 

W  7     ' 

47  H 

Stratford..                        1 

21-8 

•Jl  II 

:q  6 

4<l  .S 

54  3 

64  6 

68  0 

6-06 

47  6 

:«  3 

22  -1 

Stuny  Cn-  k 

28-1 

26  0 

38  9 

44  0 

56  6 

«8-7 

73  B 

72  6 

65-2 

52  2 

:«  6 

28  3 

I'.i  4 

Stoiiffville     

21-3 
25-6 

208 
24-7 

36-2 
36& 

42  1 
40-3 

55-6 
54-2 

65-6 
67  2 

71-0 
70  6 

69  4 
69  2 

64  0 
64  2 

51  2 
51  0 

344 

:i6  6 

23  4 
26  1 

41-.  •> 

Sarnia  

17  1 

Toronto  . . 

25  4 

24  6 

363 

43  4 

5,j  0 

65-4 

705 

•;a  7 

62  8 

50  3 

36-1 

26-2 

47  1 

Tilsoiiburff 

Uplands 

:f_'  2 

424 

53  8 

70-3 

71  « 

6S  9 

12  6 

17  2 

32  1 

37  4 

.■53  8 

62-2 

66  1 

62  2 

57  6 

43  7 

31-4 

15  6 

41  0 

White  Kiver 

2  9 
16  6 
23  5 
26  4 
27-8 

5  9 
18  8 

23  6 

24  5 

25  8 

20-7 
31  9 

36  4 
386 
39  7 

32  7 
40-0 
42  3 
430 
44- 1 

47  3 
54  0 
55-7 
570 
59-9 

56  6 
638 
65-9 
67-4 
71  8 

61  0 
67  2 
69  7 
72-7 

65  6 
64  3 
67  7 
70-4 

63  3 
59  1 
.61-7 
65-0 
66-7 

37  6 
47  4 
48-8 
82-0 
52  8 

24  9 
34-0 
34  3 
36-7 
36-3 

7  5 
19-9 
24-5 
26-3 
26-1 

33  8 

Whiteside 

43  1 

Woodstock  .... 

46  2 

Welland 

48  4 

Windsor. . 

55-5 

65  " 

•19 -4 

64-5 

QUEBKC. 

Abitibi 

2  1 

7-6 

23  9 

34-4 

51-2 

59  6 

62  7 

52-9 

38-6 

26-8 

70 

... 

Antifosti,  E.  P 

21 

14  6 

20-5 

20-0 

29-4 

46-6 

53-6 

56  3 

45  1 

41  0 

27-6 

22  •; 

.•«!  5 

Anticosti,  W.P 

6  0 

14-4 

21  9 

32  5 

43-9 

52-6 

59  6 

58  6 

48-8 

39  4 

32-6 

20  6 

.•».;  1 

Anticosti,  S.W.  Pt 

«0 

15-9 

26  1 

32  0 

43-2 

49  9 

58-5 

60  5 

46  7 

397 

33  5 

22  5 

»i  4 

Bird  Rocks 

16  7 
10-2 

21  0 
20-2 

27  4 
32  3 

320 
38-3 

39  8 
53  1 

49  7 
61-9 

58-2 
67 -0 

62  5 
64  9 

54  9 
57  8 

45-7 
46  4 

39-1 
31  8 

28  2 
18-4 

39  6 

Broine . . 

41  8 

Bicquet 

12  1 

27-5 

35  6 

36  2 

43  9 
51-4 

50  8 
59  2 

50-4 

.53.1 
58  4 

46  2 
53  1 

39  4 
42-9 

31-9 
289 

y  6 

Cliicoutimi 

3  3 

37  3 

CaiK;  Chatte 

6  4 

16  2 

28-8 

34  7 

46  5 

,55-4 

61  4 

60  4 

51  0 

41  1 

32-8 

17-8 

37  7 

Cape  Magdalen 

5-4 

14-7 

291 

34-4 

47-5 

M-9 

61  8 

603 

51  7 

40-9 

332 

18-3 

:J7  7 

Father  Point 

4  3 

14  0 

27  2 

33  1 

46  2 

53-3 

63-1 

.56  2 

48  7 

397 

30-»; 

169 

.%  6 

.     12  9 
61 

19  8 
15  0 

.34  0 

27-7 

42  9 
33  8 

55  7 
44  8 

64-8 
54  2 

70-6 
60  2 

07-5 
63  6 

.59-9 
47  1 

46  9 
40-0 

34  0 
30  8 

18-7 
13  2 

44  0 

Point  des  Monta 

S."-)  5 

Quebec 

8  6 

18  7 

30  2 

:«  6 

53  6 

60  9 

67  5 

64-6 

56-1 

44-6 

31  0 

16  5 

40  9 

Richmond 

S-3 

18  3 

31-6 

387 

53  2 

62-2 

68  3 

66-4 

58-5 

46-2 

31-6 

180 

41  8 

Roberval 

16-4 

31  8 

51-0 

63  9 
639 

72  2 

683 

619 

63-0 

357 

26  2 
33-0 

19-3 

Perc^ 

New  Bki'N8Wick. 

Bathurst 

8  1 
4  6 

18  7 

32  2 
31  3 

36  0 
35-6 

50  0 
51-7 

59-5 
59-7 

69  2 
67-8 

64  9 

65  0 

Chathanj 

S6-4 

46-6 

36  6 

18  8 

41  0 

Dalhousif. 

2-5 

14-8 

27  1 

33  2 

47-6 

55  2 

62-5 

60-4 

50  7 

42-6 

31-2 

16  1 

37  0 

Frederictiin 

80 

21-8 

32  4 

37  9 

52  8 

60  9 

66  3 

64  8 

65-8 

46-9 

35-6 

19  I 

41  H 

Grand  Manan 

22-2 

29-4 

36  1 

390 

48  9 

667 

62  3 

62-3 

57  6 

49-2 

39-7 

28  5 

44  2 

547 

68-6 

66-0 

648 

56-7 

41-1 

37-7 

25-3 

Point  Lepreaux 

198 

27-9 

33-0 

37-3 

47  4 

61-7 

68  1 

68-7 

64-4 

49-7 

39-6 

26-6 

42  0 

METEOROLOGICAL    TABLES 

Mean  Temperature  at  all  Stations  for  the  several  Months  and  for  the  Year  1898. 
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Cape  Norman 

Point  Rich 

Sandy  Point 

St.  Johns 
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55-8 
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58-6 
54-7 
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65-8 
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59-8 
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63-7 
64-3 
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29  0 
22-7 
26-4 
31  2 
31  9 
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26 
31 
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35 
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41  2 
48-5 
41-5 

t»-3 
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57-6 

40-7 
47-8 
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44-9 
50-8 
58-0 

51  9 
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62-9 
60-<t 
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65  3 
58-8 
65-6 
60-8 

65-3 


66-9 
64  9 

52-3 
52-3 
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54-2 
58-7 
66-3 
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79-3 
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«4  9 
61  5 

64  6 
65-2 
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65-5 
67-4 
63  6 
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66-7 
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55-6 
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46-7 

48-7 
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49-5 
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52  8 

51  8 
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49-4 

48-2 

48-9 

48- 1 
48-2 
46  5 
46  4 

36-4 
37  2 
42-6 
37-2 
39  6 
47-5 
44-8 
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37  3 
38-2 

40  0 
42  2 
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42  0 
41  5 
39-7 
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47  5 
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43  2 
40-4 
41-5 
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40-8 

38  1 

38-5 
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29-7 
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26-9 
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28  0 
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37  7 
36-3 
25-9 

31  4 
27  3 
31-7 

26  0 


24-2 
22-7 

16-6 
19-2 
29-2 
19-7 
24-3 
20-8 
30-4 

86-2 


42  2 


44  9 
44  5 


42  6 

43  3 
10  2 
45  7 
43  3 
42  6 


44  2 


43  2 


32  6 

:«  1 

40  0 
32-6 
."«>  9 

41  3 
41  3 
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UBTROROLOGK'AL  TAllI.ES 

HiciiKST  Temperature  regixtered  at  the  various  Stations  in  each  Month  and  for  the  Year  1898. 
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i 

1 

i- 

a 
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1 
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s 

0 

_9j 

e 

August. 

September. 

j  October. 

1 

November. 

J 

a 

1^ 

UhITISM   t 'oil  Mill  a. 

= 

0 

- 

AblioUfonI 

460 

61-0 

630 

Tito 

880    1 

87 -0 

90  0 

9;  0 

89-0 

660 

650 

S5-0 

96  0 

.\giuuiz 

4!t  0 

«3  0 

67 -0 

78  0 

93-0 

90  0 

100  0 

103  0 

960 

720 

580 

47  0 

io:vo 

AllKriii. 

48  3 

48-6 

W!  IS 

73  (1 

85  3     i 

90  (1 

99-4 

102  6 

90  3 

71  3 

59-9 

' 

1(12  6 

Biirkerrillf 

42  0 

500 

47  0    , 

60  0 

81  0 

84-0 

90  0 

81  0 

51  0 

42  0 

44  0 

1 
Bella  Coula 

600 

53  0 

55  0 
54  0 

71-0 
69  I 

87  0 

o:*  0 

96  0 
64  0 

990 
70-1 

95  0 
72-3 

87  0 
68  0 

.59  0 
57  0 
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518 

41  0 
62  0 

9'.t  0 

Cape  Scott 

50-8 

71!  3 

Cannaiiali 

4'.l  0 

:.n  II 

r>3  0 

50-0 

73  II 

74  n 

740 

79  0 

74  0 

580 

680 

540 

79  0 

Chilliwack 

«7  0 

6(1  (1 

r>i  0 

76  1 

910 

88  0 

92  0 

940 

850 

63-1 

550 

550 

'.14  0 

Chilcotin 

400 

520 

470 

700 

96  0 

102  0 

102  0 

75  0 
880 

830 
93-0 

83  0 
97-0 

800 
83  0 

02  0 

.5S0 

.54  0 
44  0 

560 
410 

83  <l 

Donald 

32  0 

40-0 

440 

730 

86-0 

97  0 

EiKiiiiinalt 1 

48  0 

54  6 

55  1 

65-2 

82-6 

813 

79-6 

88  0 

85  0 

61  1 

53  4 

530 

88  1 

Enderbj . 

35  0 

46-0 

50  0 

72  0 
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90-0 

91  0 

97  0 

86  0 

62  0 

64-0 
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97  0 

French  Cruik 

4!t  0 

51  0 

57  0 

67  0 

80  0 

82  0 

94  0 

90  0 

83  0 

66-0 

59  0 

530 

94  0 

50  0 
470 
530 

51  0 
54-5 
62  0 

52-0 
50-5 
59  0 

72  0 
69  0 
72  0 

92  0 
74-0 
83  0 

88  0 
77-5 
85-0 

95  0 
79-0 
91  0 

99  0 
82-0 

90  0 

890 
730 

S5  IJ 

62  5 
61  0 

68  0 

50-0 
630 
680 

53  0 
52-5 
56-0 

99  0 

82  0 

Hiizlemere 

1         910 

37  0 

4«-4 
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57 -0 

53  0 
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72-1 
070 

85-6 
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88-2 
83-0 

97-4 
93-9 
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87  1 
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62  3 
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56-8 
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56-3 
64-0 

101  0 

KuiHT  IslaiKl 1 
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820 

86-0 
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54  0 
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Massett 
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49  0 
54  0 
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.WO 
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75-0 
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82  0 

760 
900 

72-0 
97  0 

730 
104-0 

66  0 
.58-0 

54  0 
410 

76  0 

Midway 

88  0 

64-0 

im  0 

800 
87  0 

68-5 
64  0 

50  0 
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460 
690 

North  Nicoiiifu 

460 

620 

620 

74  0 

880 

84-0 

93  0 

94  0 

94  0 

Ni(x»la  Lake , 

40  5 

49  5 

520 

76-0 

81  0 

83  5 

90  5 

930 

84-0 

55-6 

50-0 

57-0 

9:«  « 
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45  2 

58-2 

56-5 

74-4 
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87-3 

93  9 
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85-3 

63  0 
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52-4 

93  9 

Pilot  Bay. 

780 

80  0 

99-0 
92-0 
73-0 
79  0 

890 
100 -o 
78-0 
79  0 
90  0 
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75  0 
87  0 
74  0 
75-0 
84  0 
86  0 

55-0 
670 
64-0 
690 
59  0 
580 
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62-0 
670 
55  0 
60-0 
47  0 

420 
44-0 
580 
54  0 
390 
500 
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48  0 
46  5 
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48-0 
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52-0 
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54  0 
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83-0 

87-0 
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920 
840 
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93- 0 
73-8 
95  0 

92-0 

80-0 

102-0 

96  0 

75-2 

1060 

890 
77  3 

030 
58-6 

50-0 
4«  9 
58-0 

41-0 
52  2 
60-0 

96  0 

Rivers  Inlet  '     * 

457 
440 

49-9 

52-2 
61  0 

69-4 
80  5 

84  0 

Spence'8  Bridge 

KW  0 

39-9 
38  0 

420 
63-1 

46  9 
51-1 

70  0 
78-1 

85-5 
78-1 

85-5 
88-1 

880 
981 

88  5 
991 

80-0 
81-1 

56-6 
681 

460 
631 
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53-1 

88-6 

Tobacco  Plains 

'.19  1 
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5(J  0 

70-0 

54  0 

76  0 

83-0 
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63-0 
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60-0 

97  0 
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77-0 
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88  0 

77-0 

88  0 

METEOROLOGICAL   TABLES. 

HinnEST  Temperature  registered  at  ttie  various  St r,ti..ns  in  each  Month  and  for  the  Year  1898. 
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5 
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0 
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820 

70 

0 

47  0 

29 

0 

.31  0 

880 
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920 
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87 

0 
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80 

0 

86  0 

87  0 

76 

0 

53  0 

52 

0 

33  0 

87  0 

290 

39  0 

38  0 

78 

0 

84  0 

93 

0 

90  0 

86  0 

87 

0 

550 

52 

0 

380 

93  0 

2,-)0  METKUROLOGICAL   TA0LB8. 

HiciiRHT  Teinp«*rature  i-egistered  at  the  various  Stations  in  each  Month  iind  for  the  Year  1898. 
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(i5-0 

49  5 

38  5 

91  0 

Treherue  . . 

:g  II 

89  0 

45  0 

75  0 

83  0 

91-0 

92  0 

80  0 

820 

54  0 

52  0     1 

42  0     1 

!»2-0 

Winnipeg 

314 

37  5 

40-2 

(i«  5 

82-7 

85-4 

91-5 

88-2 

79-8 

(i5-8 

.tO-7 

36  2 

91-5 

t).S'TARIO. 

A^ncourt 

40-5 

42  0 

62  0 

680 

7tiO 

80  0 

94  5 

900 

960 

85  0 

590 

420 

94-6 

Alum 

4C-0 

470 

60  2 

65-7 

77-2 

852 

95-2 

87-2 

112-7 

82-2 

59-2 

420 

95  2 

Bogiuii 

380 

530 

59  0 

64 -0 

87-0 

87-0 

1000 

93  0 

97  0 

82  0 

630 

5!)-0 

100  0 

Beatriee . . . 

34  0 

44  0 

55  0 

67  0 

770 

84-5 

880 

840 

87  0 

77  0 

580 

39  0 

88  0 

Uirnain 

50  9 

51  5 

670 

67-5 

76-8 

901 

93-7 

94-0 

922 

83-3 

64-9 

41-7 

94  0 

Branlfunl 

}iancroft 

50  0 

52-2 

63  0 

690 

810 

93-0 

970 

920 

930 

85  0 

63  0 

460 

970 

41-2 

51  9 

570 

67-1 

«(J1 

83-0 

89-8 

87-2 

820 

75-5 

590 

441 

89  8 

BlooiuKeld.. 

In   II 

47  0 

GOO 

700 

74  0 

805 

910 

880 

900 

81-5 

.58-0 

48  0 

91  0 

Barrif . . 

;;-o 

44  5 

61-4 

67-8 

77 '5 

851 

90  2 

91-0 

92  5 

80  0 

57-2 

40-8 

92  5 

Collingw.«Kl   (1) 

3«  0 

53  0 

63  0 

030 

79  0 

880 

91-5 

83-5 

91  0 

770 

64-0 

44-0 

91-5 

CoUiugwood  (2) 

430 

.i2  0 

650 

64  0 

77  0 

85-0 

920 

85-0 

90  0 

770 

02  0 

400 

92  0 

Coldwater 

43-5 
560 

46  5 
540 

60  2 
67  0 

69-6 
70  0 

79-2 
77  0 

88-4 
91  0 

92-4 
96  0 

91-5 
95-0 

92  6 
9.'>-0 

80  6 
850 

62-2 
640 

43-2 
48-0 

92-6 

Chatham j 

96-0 

Cottam 

550 

580 

69  0 

72  0 

79  0 

95  0 

97  0 

94  0 

89  0 

88  0 

65-0 

50-0 

97  0 

Con>'9t'-go      

Clnntarf 

4S'4 

479 

618 

67-3 

76-3 

84-7 

927 

897 

89 -7 

91-2 

92-7 

38-6 

49-5 

59- 5 

71-5 

S3  0 

88-5 

94-5 

86  0 

91  0 

77-5 

62-0 

44-5 

94  5 

Cartier 

Calvin 

350 

420 

670 

810 

920 

91  0 

330 

37  5 

54-2 

56  2 

CiK  0 

82S 

930 

89-8 

810 

870 

750 

62-5 

41-2 

930 

Cockburn  Island 

39  0 

430 

51  0 

00  0 

74  0 

890 

850 

85-0 

900 

74  0 

620 

39-0 

90-0 

Durham 

400 
450 
38'5 
33-0 

51  0 
480 

430 

620 
610 

58-8 

68-0 
68-0 
71-8 

76  0 
780 
80-6 

85-0 
85-0 
87-8 
810 

900 
900 
950 

!IO-0 

90  0 

800 

620 

420 

900 

Desi'nuiUi    

89-6 

94  6 

57-7 

57-5 

46-0 

95  0 

I)68bitnits 

KraHinuH. . 

457 

48-3 

60  0 

62- 1 

74  8 

83-4 

91-8 

82-8 

89  1 

800 

566 

41  0 

91  8 

i  Jravcnhurat   

361 
470 

440 
47  9 

540 
620 

680 
66-7 

80  0 
780 

87  0 
90-0 

94-0 

89-0 

910 

800 

.t70 

40-0 

94  0 

(ialt 

440 

500 

580 

600 
71  0 

750 
820 

700 
92  0 

56  0 
77-0 

500 
60  0 

36-0 
41-0 

H.iliburton 

370 

47  0 

860 

950 

85  0 

95-0 

Haileybury 

39  7 

42-9 

56  0 

07  0 

78-8 

88-3 

89-8 

80-8 

8.-1-8 

76-5 

61-5 

37-1 

89  8 

Hamilton 

53-7 

49-8 

68-6 

79  0 

79-7 

92-8 

94  6 

93-5 

94  4 

84-0 

64-6 

49-9 

94-6 
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Ontahio— Cox. 

Kingston 

Kinniount 

London 

Lucknow 

Lindtiay 

Lak.'ti.'lcl-      ,    . 

Miss.inabiy 

Mattawa 

Mill  :;..iok 

Nortli  Hay  ... 
North  lirucf   .  . 


Ni.a^a 


Xepif^on 

N.  Si.stpi-  Kock. 
Owen  Sound .  .  . 

Ottawa 

Otonabee 

Orilla 

Port  HoiMv.  .. 
Port  Artiiur  . . 
Parry  .Sound  . .  . 
Point  Clark.  . . 
Port  Stanley   . . 

Port  Dover 

Pelee  Island. .  . 
Port  Rowan  . . . 

Paris 

Peterborough . . 

Pickering 

Renfrew 

Rockliffe 

Ridgetown 

Savanne 

Schreiber 

Sudbury  

Saugeen  

Spence 

Sprucedale 

St.  George 

St.  Mary's 


03 


■JO  2 
0.5  0 
40-5 
44  9 
37  (1 
3(>  5 
36  0 
380 
39  0 

■irm 

380 
550 
250 


40  0 

39  0 
400 
37  0 

41  0 
35  0 
.■i9  7 

40  0 
49  () 
47  o 
COO 
53  0 
4G  5 
370 


51  0 


39  0 
340 
520 
300 
.S3  0 

45  0 
37  9 
360 
3G  0 

46  5 
420 


68- 7 
70  0 
fiSO 
69-0 
09  0 
67  5 
62  0 
740 
67  0 
80  0 
65  0 
69  0 
50  0 


68-5 

71  0 
66-0 

67  0 
78  0 
60  0 
67-8 
54  0 
671 

68  0 
03  0 
680 
70-5 

72  0 

73  0 
720 
68  0 


0    113  II 


55  0 
68  0 
63  0 
66  0 
70  0 
07  5 
65  0 


85  0 


70  0 

79-2 


76  0 


84  (I 
90  0 
87  0 

85  5 
S4  II 
75  n 
87  0 
89  0 

89  0 

86  0 
750 


90  0 

86  9 
840 

87  0 
89  0 
800 
83  7 
85  0 
81-2 
84-3 


86  0 
91  0 
870 

90  0 
870 
S9  0 

86  0 
75  0 
870 
880 

87  0 
86  0 
880 
86  0 


85  2 
90  0 
98  0 
97  5 
93  5 

93  0 
87  0 
90  0 

94  0 

90  0 

95  0 


84 -8 

85-2 

77- 

85  0 

88  0 

80- 

93  5 

93  0 

84 

91  9 

94  4 

85 

90  0 

91  7 

79 

86  0 

89-5 

82 

76  0 

90  0 

69 

79  0 

89  (1 

72 

90-5 

94  0 

84 

90  0 
90  0 


940 
95  0 
92  0 

91  0 
99  0 
850 
89-2 
810 
89  0 

92  4 


94  0 
97  0 
97  0 

86  0 

92  0 

93  0 

89  (I 
72  0 
870 

90  5 


95  0 
92-5 
920 


93 
92 
90 
92 
90 
100 
78 
90 
82 
85 
89 


r-2 

J  5 
10 
5-2 

)  6 
20 
)  0 
2  0 
10 

0 
0 


!l 


S 


.57-4 
.59  0 
63  0 
64-2 
58  6 
56  5 
45  0 
650 
590 

tm  0 
67  0 


63  0 
63  0 

60  0 
560 
530 
560 

61  0 
63  3 
650 
59-3 
61  () 


600 

61  5 
.57  0 
580 
64  1 
620 

62  0 
54  0 
44  II 
53  0 
64  0 

60  0 

61  0 
61-5 
60  0 
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if- 

1       1 

i 

1 

1 

s 

_>. 

X 

3 

s 

i 
6 

1" 

B 

J 

B- 

X 

(ISTAIIIO.    -foil. 

'        1       ' 

St,  AiinV 

1 

."•;»  ;i 

i>4  :< 

(ie  0 

79-5 

87  ') 

112  1) 

M-.'   U 

■.i;(  i> 

rvs  II 

coo 

mn 

!I3  0 

Stratford 

480 

48-4 

(53  9 

(»-0 

78-6 

870 

89-4 

88 

8 

80-7 

61-4 

41  0 

8'J  4 

Stony  CrtH'k 

1    57'0 

.W  0 

i'>.s  0 

69  0 

85-0 

930 

880 

99  0 

100 

0 

89  0 

07-0 

48  0 

1011  0 

St.mlfvilli- 

f.l   0 

44  II 

510 

720 

740 

860 

970 

88  0 

96 

0 

84  0 

58-0 

44  'P 

IP? 

IP 

Sj»rniii .... 

mo 

.V>  0 

6tiO 

700 

81  0 

960 

98  0 

94-0 

97 

0 

85  0 

65-0 

50  IP 

".IK 

11 

Tiimiit.. 

44  » 

47  1 

(-.3  0 

68- 1 

752 

90-8 

95  5 

96  0 

97 

1 

82  0 

680 

44  8 

117 

1 

Tilsiniburp 

Uplands. . 

640 

760 

780 

970 

930 

900 

!>" 

0 

4tl  (1 

55-8 

700 

78-0 

87-6 

91-6 

84-5 

88 

3 

78-6 

61-6 



<p 

IPl 

i; 

White  River   . . 

:U  5 

390 

480 

66-2 

76-8 

79  5 

85-2 

78-8 

83 

0 

71-8 

64  IP 

:{4 

0 

85 

2 

White.-iide 

;>o'5 

42  0 

51  5 

65  0 

75  0 

800 

85-5 

81-5 

85 

0 

74-0 

66-0 

38 

0 

85 

5 

Wt.K>drtt«)ck 

4S0 

48-5 

63-8 

65  0 

78-2 

88-0 

95  5 

88-3 

'87 

5 

80-2 

62  0 

45 

0 

11.1 

5 

Wi-lland . 

550 

54  0 

(•.4  0 

68-0 

82-0 

88-0 

940 

890 

93 

0 

850 

630 

47 

0 

114 

0 

Windsor. . 

55-1 

555 

(i-  3 

64  8 

80  4 

;i.-.  '.1 

95 

7 

88-8 

63-0 

47 

r, 

Zurich . . . 

880 

880 

95  (1 

94  0 

ll.'j 

0 

QfEHKC. 

Abilibi 

370 

38-0 

52-0 

600 

79  0 

820 

84  0 

73  0 

750 

75  0 

54-0 

35 

0 

84  0 

Anticosti,  E.  Pt 

270 

33  0 

370 

250 

47  0 

54  0 

64  0 

(17  0 

570 

490 

430 

34 

0 

(i?  0 

Anticosti,  W.  I't 

30  0 

320 

36-0 

500 

64  0 

68  0 

74  0 

Tip  (P 

(!7-0 

63  0 

470 

3(; 

0 

74  0 

Anticosti,  S.W.  Pt.... 

31  7 

33-3 

35-4 

53-8 

57 -1 

58-9 

(i7  1 

(>5(> 

01  3 

55-1 

52  0 

36 

3 

(i7  1 

Bird  Rocks 

370 

35  fl 

40  1 

40  2 

59  0 

63  5 

(>8'8 

72-0 

67  8 

60-0 

56  0 

52 

0 

72  0 

Brouic 

37  0 

450 

50  0 

080 

78-0 

80-0 

89-0 

84-0 

81-0 

770 

570 

46 

0 

89  0 

■'(tf^niK^t 

43-0 

(-.8  1 

58-0 

DO  it 

62  0 
84-5 

75  0 

!tO  4 

69-0 

60  0 
85  5 

65  0 
76-2 

540 
561 

.... 

75  0 

Chicoiitiiui 

31-8 

39  4 

51 -y 

45 

'.( 

90  4 

C&\te  Chatte 

290 

330 

460 

49-0 

74-0 

63-0 

780 

760 

70-0 

670 

59-0 

39 

0 

7,s  II 

Cape  Magdalen 

32  0 

320 

520 

45-0 

750 

770 

760 

750 

740 

67  0 

630 

40 

0 

770 

K.**ther  Point 

32-4 
Xi  3 

39!» 
407 

45-9 
58-3 

50  9 
06-6 

74  6 
79-5 

71-7 
82-3 

84  4 
90  4 

83  2 
81  9 

77-9 
903 

65-2 
78-9 

62  4 
56  8 

39 
41 

3 

IP 

84  4 

Montreal 

90  4 

Point  des  Mont.- 

:;o  11 

.'<o  0 

45  0 

45  0 

(16  0 

7.^)0 

&5  0 

75  0 

78-0 

650 

620 

45 

0 

85  0 

(2uebec . . . 

40-.-) 

.">!  2 

59  4 

79  5 

81  4 

89-2 

83-0 

85-2 

725 

560 

39 

0 

1         89  2 

Richmond 

..-  ., 

410 

(H)  0 

70  1 

800 

81-0 

95-0 

85-5 

920 

79  9 

59  9 

45 

7 

95  0 

Rolierval 
Perct- 

"1  n 

(.'.    0 

4.">  n 

560 

800 

78' 0 

89  0 

93  0 

890 

.')60 

38  0 

93  0 

09  9 

70  2 

73  7 

74-1 

79  1 

74  4 

562 

36 

8 

79  1 

Nkw  Brunswick. 

Bathnrst . . 
Chatham 

:;;iO 

530 

630 

76-0 
81-3 

800 

90-0 

84-0 

90  0 

:«;  0 



39-5 

1 

535 

63-5 

82-0 

89  0 

82-5 

820 

83-0 

02-0 

420 

89  0 

Dalhou.sie 

i     30  0 

38  0 

47  0 

550 

71  5 

76  0 

83  0 

76  0 

735 

71  0 

540 

39-0 

83  0 

Predericton 

37-9 
1    45-2 

409 
13  7 

52-8 
54  0 

60  7 

.->S  5 

76  a 
6(>  6 
765 
65-0 

81-7 
74-6 
79  8 
64  0 

93-9 

88(1 
910 
720 

81-7 

7'.P  (i 
81  9 
750 

81-7 
80-1 
81-0 

80-9 
79-1 
80  8 
.58  0 

697 
660 
65-2 
59  0 

431 
492 

455 

IP.f  It 

(>rand  Manan 

88  li 

\Ionct4in 

!iro 

Point  Lepn-aux 

41  0 

38-0 

43-0 

60-0 

f.n 

-0 

45 

0 

75  0 
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Highest  Temperature  registered  at  the  various  Stations  in  each  Month  and  for  the  Year  1898 


New  Brunswick— r»n 

St.  St«"phen 

Sussex 

St.  John 

No\'A  Scotia. 

Bridgetown 

Digliy 

Guysborough 

Halifax 

Pictou 

Port  Hastings 

Parrsboro'   ....    

Sydney 

Sal.le  Island,  K.  Ft..    . 
Sable  Island.  M.  Sta. . . 

Truro 

Whitehead 

Wolfville 

Yarmouth 

P.  E.  Islanh. 

Charluttetown 

( ieorgetown     

Hamilton 

Summersi  l(> 

Nkwfoun'dlaxij. 

Amour  Point 

Belle  Isle 

Channell  Isle  aux  Mts. 

Cape  Norman 

Point  Rich 

Sandy  Piiiut 

St.  Johns 

Bermuda. 
Prospect 


•41-2 
42-9 

40  5 
450 
451 
45-4 

44  0 

45  0 
43  0 
45  0 
45  0 
48-5 
457 
400 


45-5 


39-5 
40-5 


73  1 


41  3 
420 

41-8 


44  0 
401 
44  0 
42  0 
510 
40-2 
400 
40  0 
430 
43-2 
G60 


41  0 

39-7 
39-8 


220 

35- 

:-o  0 

36 

360 

37- 

300 

35' 

37  0 

37 

37  2 

41 

45  0 

44 

50 
J  0 

ro 

j  0 

ro 

10 
4  0 


72  0 


52-7 
560 
52 -7 

50  .'{ 
54  0 
53  1 
580 
554 
510 
53  8 
550 
45-5 
46-5 
59  0 
420 
57-5 
.51  0 

49  5 
530 


350 
37  0 


59-9 
620 
550 
53  0 
65  3 
460 
60-8 
60  5 

54-2 


440 
450 


45  0 

47  0 

350 

40  0 

42  0 

49  0 

.53-2 

55-4 

60  0 

60  0 

73-5 

770 

625  j    74-8 

64-5  79  0 

61  5  68  3 

60  5  .     707 

65  0  I     770 

59-5  '     71  0 

58- 1  71-3 

600  772 


74-2 
730 
600 
60-5 
76-3 
62  0 
71-8 
66  3 

73  8 


86  1 
82  0 
73-5 

707 
750 
84-7 
76  4 
80  0 


74  0 


81  3 


71-2 
76-5 
610 
66  0 
820 
69  0 
80-8 
69  8 

730 


88-0 
75-5 

65  0 

66  0 

65  0 

66  0 
65  0 
72  8 
75  0 

82-9 


95- 5 
90  0 
78-5 

80-5 
830 
90  0 

92  0 
92  4 


83-2 
880 
750 
750 
91  3 
69  0 
89-8 
800 


94  0 
84-5 


68- 
67- 
72- 
65- 
72- 
81- 
82-1 


87-5 


"<, 


80 
82 
79 

81 
80 
81 
78 
79 
76 
77 
83 
72 
81 
77 


77-3 


79-5 
77  0 


£ 

o. 


83  9 
82  0 
7,'  0 


0 

680 

60 

0 

670 

60- 

•0 

710 

68- 

0 

74  0 

6S 

0 

75  0 

67- 

•4 

801 

74- 

0 

800 

75 

903 


80 

82 
83 
87 
82 
81 
75 
84 
71 
73 
85 
71 
80 
72 


77  0 
81-5 
800 
77  0 


)  0 
3  0 
HO 
HO 
70 
4-5 
>  0 


887 


S 


82  9  j  82-6 
84  0  '  81  0 
812     '     73  0 


80 
G8 
78 
85 
79 
79 
69 
77 
62 
01 
72 
63 
77 
65 


76-8 
78-5 
74-5 
74-5 

450 
480 
57  0 
.57  0 
620 
64  5 
70  0 

84  1 


s 

s 

0) 

•A 

« 

» 

•= 

56  1 

45- 1 

6;vo 

45  0 

56  5 

44  2 

67  0 
560 


61  0 

63  0 
57  0 
621 
62' 5 
59-5 
630 

62  7 
540 
670 
010 

58-7 
61  0 

64  0 
610 

45  0 
45  0 
.53  0 
52  0 
55  0 
51  5 
.58  0 

79  5 


60-8 


48-8 
47  0 
52  0 
46-2 
500 

51  0 

52  0 

50  6 
45-5 

51  0 
.50  8 

45-2 

430 
43  0 

33  0 

34  0 

480 

35  0 
37  0 
41  0 

50  II 

75-5 


95-5 
90  0 
81-2 

80-5 
83  0 
900 
92  0 
92-4 


83  2 
880 
76  0 
770 
91-3 
72-5 
89-8 
80  0 

83-3 

940 
84-5 


68 
67 
72 
74 
75 
81 
82 


90  3 
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O.STAUio.— CVm. 

Kingston 

Kinmnunt 

Liindun 

Lucknow 

Lindsay  

Lak-field 

Missaniibif 

Mattaw.i 

Millbronk 

North  Bay ...    

North  Bruce 

Niagara 

Nepigon 

N.  Sister  Rock 

Owen  Sound 

Ottawa 

Otouabee 

Orillia    

Port  Hope     

Port  Arthur 

Parry  .Sound 

Point  Clark 

Port  Stanley 

Port  Dover 

Pelee  Isk.nd 

Port  R()\\an 

Paris 

Peterborough 

Pickering 

Ridgetown 

Renfrew 

Rockliffe 

Savanne 

Schreiber 

Sudbury 

Saugeen  

Spence 

Sprucedale 

St   George 

St.  Mary's 


—19-7 
-36  5 

—  40 

—  70 
—25-2 
-25  0 
—35  0 
—43-5 
—34-5 
—33  0 

—  80 
50 

-24  0 


-  8  0 
—24-6 
— 18  0 
-280 
-19  0 
—190 
-33 -6 

10 

-  2-4 

—  8-4 
80 

-  20 
-17  0 
-22  0 


—201 
-27o 

—  H-n 

—  (iO 
-17  1 
— 20  0 
-50.0 
— 35  0 
-ISO 
— 10  0 

20 

3  0 

380 


—  6  0 
— 34  0 
—40  0 
-30  0 
-25  0 
-38  0 

-  9-6 
-27  0 
-.30  0 

12  0 
10  0 


13  0 
20 -5 
100 
— 27  0 
-20  0 
26  0 
28-4 

2  0 
4-8 
9  0 

3  0 
80 
80 

15  0 


7  4 

-  20 
fi  0 
3  0 
2  5 
2-9 

-120 

-  8  0 

-  10 
100 

0  0 

13  0 

-100 


< 

t. 

15-8 

110 

12-5 

in -8 

7-2 

110 

0  0 

5  0 

120 

30 

15  0 

200 

0-0 

34  1 

:50  0 

27-5 

28  9 
30  0 
34-5 
30  0 

29  0 

30  0 


a 


47-8 
370 
36-5 
41  0 
42-8 
460 
430 
350 
41  0 


10 

-  1-2 
140 

3  0 
100 

-  30 

-  40 
50 
5  0 
5-6 

23  0 
100 

-  2.0 

-  80 


14  0 

12  3 
140 

7  <> 

15  0 
10 
3  2 

KVO 

13  7 
15-2 
200 
150 
120 
12  0 


35  0 

470 

34  0 

460 

25  0 

400 

-  90 
-24  0 
-2.5  0 
-43  0 

28  0 
-30  0 

-  6-7 


-31  0 
-  6  0 
-120 


10 

-  3  0 

-  80 
-200 

00 

-  7  0 
3  2 


-10  0 
5  0 
20 


120 

40 

6  0 

-  10 

5  0 

10  0 

13  9 


2S-0 
32  !) 
35  0 
30  ■  0 
3."i  0 

30  0 

31  0 
•M.  0 
30  8 
.31-8 


60 
140 
12  0 


31  0 
2S0 
34  0 
.35  0 
300 
280 

29  0 
25  0 
37  0 
22  0 

30  1 


41-0 
451 

490 
40  0 
45  0 
36  0 
39-2 
49  0 
43  0 
43  1 


26  0 
33  0 
31  0 


45  0 

41  0 
45  0 


42  5 
300 
37  2 
34  3 
36  8 
41-5 
400 
34  0 
330 


46  0 
45  0 


38-5 
410 
450 
30  0 
.38  0 

37  0 
37.2 

41  0 

42  0 

38  1 


40  0 
43  0 
36  0 
260 
420 
30  0 
42  6 


45  0 

370 
410 


540 

480 


43- 0 
42-6 
500 
42  0 
450 
40  0 
43-2 
550 
44  3 
48-5 


B 
5 


36-2 
260 
32-5 
33  4 
320 
360 

29  0 
300 

30  0 


42  0 
440 


35  0 

36  0 
33  2 

400 

33  0 

34  0 
30  0 
.35  0 
45-0 

35  7 
45  0 


a 

o 


11-9 
-  90 

4-8 

8-4 
4  4 
7-5 

1-  20 
20 
90 


270 

30  0 


340 
470 
40  0 


400 
37  2 
370 
300 
43  0 
.38  0 
.39  2 


27.0 
38  0 
35  0 


49  0 
440 
440 
43  0 

39  0 
44-2 

40  0 
30  0 
13  0 
52  0 
45  2 


33  0 

48  0 
440 


37  0 
34  0 
34  0 
34-5 
320 
30  1 
.35  0 
250 
40  0 
480 
36  1 


140 
26-5 
26  0 
300 
240 
250 
14  0 
20-8 
31  0 
27 -4 
25-5 


100 

17-5 


-10  0 

12  0 

65 

90 

30 

11.0 

-11  0 

3  2 

180 

2  0 

8  1 


105 
26-5 
4-5 
—  1'5 
-15  7 
-150 
-47  0 
—41  0 
—19  0 


2  0 
7  0 


23  0 
35  0 
33  0 


260 
21  0 
26  0 
250 
260 
301 

24  0 
6  0 

15  0 
18  0 

25  6 


18-0 

0  0 

90 

110 

10 

3  0 

5  0 

-38  0 

-  40 

11  0 

11  5 


-16  0 

-  20 
-23  3 
-10  0 
-21  0 
-10  0 
-.30  0 
-21  4 

3  0 
3  4 

-  3-5 


120 
23  0 
240 


-  10 

9  5 

10  0 


00 

-14  0 

130 

■  80 

0  0 

25  3 

22  0 

46  0 

-320 

-35  0 

10 


300 
—  3  0 
0  0 


— 20  1 
-36-5 

—  8-5 

-  70 
—25  2 
-250 
-50  0 
-43-5 
—34-5 


80 
30 


-130 
-24  6 

-18  0 
-280 
-200 
-30  0 

-as  6 

10 

-  4-8 

-  90 


-  8  0 
-17  0 
-22  0 


-  90 
-34  0 
-40  0 
-46  0 
-320 
-38  0 

-  9-6 


-390 
— 12  0 
-120 
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I/iWEST  Teinperoture  registered  at  the  variouM  Suilions  in  ciic-li  Moiitti  hikI  tm-  (lie  Year  1M98. 


tlNTAUl' 
St  Ann'*. . 
Strati''  ■ 
St«iii.v  Ctit  k 
St<HlfT\i''.- 
Siiniia 
Turoiito. . . 
TilMiDtmr); 
I'plands. . 
WliiU-Rivtr 
Whiteside 
Wixidstiick 
Wcllaiid . . 
Wiiidwtr.. 

Zurich 

IJUKBEC. 

Abitibi 

Anticosti,  E.  I't 

Antiowti,  W  Vt  .... 
Antiocjsti,  S.W.  I't... 

Bird  R«cks 

Broiiie... . 
Bic(|uet  . 

Chitoiitimi 

Ca|)e  Chatt<> 

Cape  Magdalen .    . .    . 

Father  I'oint 

Montreal 

Point  des  >Iont« 

l^llelK*C 

Richmond 
Rf>tM'rval.. 

Perc- 

New  Brunswick. 

Bathuntt 

Chatham.. 
Dnlhousii- 
FfMlericton ... 

Grand  Manan 

Moncton 

Point  Leprean.v 


r  <• 
-ia» 

7  " 

i:  II 

II  II 
I".  II 

34  5 

:«t  "i 

-U  0 

-  5  0 

8-7 


-11  1 

III  1. 


5  2 

L'4  :> 
-■IS  7 

L'l;  ;; 
-10  0 
-7  0 
-  2-5 


39-0 
210 
-18  0 
IB  7 
9  0 
390 


r,  0 

I  '. 

s    O 

1.1  0 
L'  0 

7  ;< 

14  0 
7  0 
-24-2 
10 
0  8 
60 

150 


IS  0 

1 1  ■-■ 

;;ii  II 

!l  0 

11  II 
l.">  7 

12  0 
0  6 

-16-6 
7-5 
14  7 
IH  II 

19  0 


-380 

00 

120 

—  9  3 

3-7 


-150 

120 

10 

5-5 

10  4 


-280     |—  8  0 


—34-9 
160 
230 
-25-2 
—20-9 
25  0 
23-4 


32  0 
60 

14  0 
—18-2 
-15  3 
-  50 
—16  4 


-  5-4 
80 
7-0 

-  6-8 
12-9 


-  50 

8  0 
12  0 
14  0 
20  0 

0  0 
28  0 

3  8 
17  0 
140 

91 
141 


-22  0 


—  50  I     100 

5  0  II)  8 

84  I       3-1 

—350      -21  0  4  0 


-310 

:m;o 

:■.-.  0 
Ma 

t;  .*> 

ino 


-23  5 
-28-5 
-20  5 

7-5 

7  0 


00 

-  2  0 

-  30 
10 

18  8 

16-0 


"-s  i-s 


00 

-  0-5 

0  0 

3-6 

170 

20-0 


32  0 

:ui  0 
:e  0 
:«  0 

2.'-)  0 

x>  2 
mil 

26  7 
20  0 

31  0 
311  0 
36  0 
36-8 

32  0 

211  0 
17  0 
20  0 

22  0 
25-4 
24  0 
31  0 

23  5 

24  0 

29  0 
23  1 
34-5 

30  0 
290 
22-5 
35  0 
32  5 

.270 
26  5 
22-0 
26-2 
32-0 
2.-)  0 
30-0 


41  0 

41  7 
45  0 

43  0 
500 

44  6 
310 
32  1 
26  « 
44  0 
4-2  0 

42  0 
49  5 
42-0 

370 

40  0 

41  0 
38-2 
41  0 
38-0 

44  0 
33-9 

45  0 
40  0 
32-8 

46  0 
40  0 
42  5 
35  0 
30-0 
40  0 


370 

37  0 
380 
40  0 
380 
42-1 
440 
28  3 
30  0 

38  0 
37  0 
44  0 

420 


42  1)         32  0     I     23  0 


I       !r  «; 

O  2  Q 


41  U 
45  0 

42  0 
40  .•> 
45  0 
34  4 
29-5 


450 

4S-5 

47  0 

ihO 

42  0 

49  0 

452 

39  0 

ir,o 

44  0 

42  0 

51  0 

49  0 

501 

452 

48-2 

53-1 

34  0 

39  0 

46  0 

4.T  0 

37-9 

39  0 

500 

490 

.^-0 

47-0 

381 

38-8 

48  0 

49-0 

50  0 

40  0 

400 

44-6 

320 

39-5 

37 -0 

40  0 

44  8 

4H-7 

400 

45  0 

39  0 

45  0 

370 

430 

370 

425 

42-6 

48  0 

36-5 

42-0 

47  0 

52  0 

46-0 
47  0 
45  0 
45  0 
50  0 
40  0 
52-0 


32  0 
37  0 

37  0 

:«i  0 

38  3 

27  0 
23  5 
35-0 
32  0 
34  0 
44  0 
:i3  0 

270 
40-0 
34  0 

31  7 
40-2 
300 
36  0 

32  0 
38-0 
34  0 
24-1 
40  5 
34  0 
36  0 
31-5 
26  0 
30  1 


22  4 
26  0 
24  1 

28-0 
26  C 

10-0 
-  15 
240 
23.0 
26  0 
30  0 


28  0 

29  0 
260 
38  0 
24-2 
42-0 


8  0 

11  0 

no 

12  0 
8-0 

16 
-20  5 
7  1) 
70 
10  0 
130 


15  0 
30  0 
30  0 
2!)  0 
34  0 

17  0 
25  0 
19-9 
29  0 
270 
19-0 
28  3 
20-0 
24-8 

18  0 
14  0 
27-8 


-130    1 

-13  0 

-13  9 

-13  9 

-  8  0 

-10  0 

-  80    : 

-  170 

4-0 

-11  0 

—  5  2 

15  (1 

90 

15  0 

4  0 

53 

18  0 

0  0 

9-0 

-  2-5 

150 

120 

80 

90 

-  6  0 

4-5 

1-0 

2  0 

10  9 


27  0 

51  0 

17  I' 

6  2 

-•bo 

4-8 


—460 

10  0 

30 

0-6 

0  6 

-27  0 

-.S2  0 

-  r.  0 

-  8  0 


-:m  5 

-  51  II 
-33  5 
— U  0 

-  7  0 

-  2-5 


—45  0 
-210 
-IS  0 
-Hi  7 
—  9  0 
-39  0 

34  a 
-160 

-23  0 


-15  2      i  -25-2 

-110      i  -20  9 

r 

25  0  --25  0 

19  4  -23  4 


24  0 
24  0 
21  4 
34  0 
21-0 
32  0 


-23  4 


6-8 


-32  3 
-35-0 


15-5 
11  0 
13  2 
18  8 
180 
21  0 


—12  5 

-16  0 

—17  5 

-  15 

-18-0 

-  0  3 

—  3 
-35  0 
-31  5 

—  6  5 

—10  0 
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Lowest  Temperature  registered  at  the  various  Stations  in  each  Month  and  for  the  Year  1898. 


>> 

i 
s 

6 

a 

p. 
<! 

1 

9 

3 

s 

< 

i 

2 

6 

i 

ti 

1 

New  I5ih  nswick— t'o/i. 

0 

o 

o 

„ 

o 

o 

o 

St.  Stcplun 

-22  0 

50 

6-3 

27-5 

34  •« 

41  1 

38-9 

28-2 

22  4 

170 

-19-5 

•Sussex 

-  37  0 

—28-2 

—  4-0 

15  0 

24  0 

32  0 

41  1 

39  0 

230 

2U  0 

19  0 

-28-2 

-.37  0 

St.  .Ii.liu    , 

1-12  4 

-  2-6 

10-5 

21-5 

29  2 

44  0 

500 

49-5 

32-5 

29  5 

19-3 

-  87 

-12  4 

Nova  Scotia. 

i 

Uridgcttiwn 

L'O  7 

0  3 

109 

20  4 

30  4 

40  0 

30  8 

30  0 

208 

220 

-13  0 

-20  7 

nigl.y 

10 

-  it;-8 

10    1 

12  0 
-  2-8 

54 

210 
110 

20-.-) 

260 
190 

22  I 

37  0 
2G-2 
311 

470 
30-5 
41-4 

500 
47-8 
48-4 

470 
44  1 
47-3 

400 
350 
35  7 

34  0 

28-8 
30  4 

23  b 

(iiivsh(irou^)i 

H;dif;ix.      .    . 

27  9 

1-3 

-10  4 

VicUm 

17  0 

-  2  0 

17  5 

22  0 

290 

44  0 

480 

420 

29  0 

31  0 

260 

-  60 

17  0 

Port  H.astiDgs 

—120 

—  5  0 

15  0 

49  0 

400 

30  0 

24  0 

00 

-120 
-24-3 

Parrsboro' 

'   -24-3 

—  a  0 

4-7 

KiS 

24-2 

33  0 

37  0 

396 

27  0 

24  2 

22  8 

-15-4 

Sydney      

-13  il 

-13  9 

120 

Ifi  5 

24  0 

39  0 

37-9 

38  9 

32  5 

29-4 

25-4 

6  0 

-13  9 

Salilelsl.incl,E.  Pt... 

(iO 

250 

250 

2".)0 

340 

440 

500 

60  0 

.50  0 

41  0 

34  0 

20-5 

0  0 

Sable  Island,  M.  Sta,. 

(10 

170 

23  5 

27  0 

33  0 

390 

45-5 

.58  0 

460 

39-5 

30  0 

180 

(i  0 

Truro 

-31  0 

-13  3 

.5 '5 

10-5 

22  3 

29  8 

37  0 

39  4 

25  7 

20-8 

22  5 

-20-5 

-31  0 

Whitehead 

1-70 

7  0 

20  0 

27  0 

320 

420 

49  0 

550 

42  0 

37  0 

29-5 

60 

-  70 

Wolfville 

15  0 

19-5 

290 

40  0 

450 

44  0 

33  0 

290 

26  0 

-  20 

-  CO 

100 

12  3 

23  0 

290 

35  3 

471 

43  2 

35  2 

27  0 

26  1 

4  7 

-  60 

P.    E.    ISLAXIl. 

Charlottetown 

-15  0 

-  (i-2 

15-7 

24G 

28-8 

44-8 

48  C 

53  1 

345 

32  0 

23  2 

-  7-9 

-15-6 

GfcorgetOM  n 

— 22'.T 

—12  0 

12  0 

34  0 

32  0 

23  0 

225 

^ 

400 

43  0 

48  5 
485 

51  0 

50  0 

32  0 
.3(1  0 

31  0 
2!)0 

21  0 

210 

-60 

-7-6 

1 

Suinnierside 

340 

Newfoixdlani). 

I 

Amour  Point 

-25  0 

—20  0 

00 

15  0 

31  C 

.39  0 

440 

51  0 

35  0 

260 

-10  0 

-  90 

-25  0 

Belle  Isle 

-ISO 

-170 

-  50 

12  0 

270 

280 

38  0 

4G0 

32  0 

25  0 

20 

—  20 

-18  0 

Channell  Is.  au.\  Morts 

1—  8-0 

--  6  0 

7  0 

200 

22  0 

40  0 

450 

470 

.30  0 

30  0 

20  0 

100 

-  80 

Cape  Norman. . 

-25  0 

—14  0 

—  4  0 

15  0 

180 

35  0 

440 

40  0 

35  0 

300 

50 

-50 

— 25  0 

Point  Rich 

-24  0 
-20  0 
-  8  0 

—14  0 
—14  0 
— 15  0 

-20 
10  2 
10  0 

150 

130 
180 

26  0 
200 
26  3 

39  0 
43-5 
.35  0 

42  0 
54  0 
380 

49  0 
52  8 
44  0 

370 
39  4 
32  0 

280 
2S1 
320 

lOO 
15-8 
150 

50 
41 
90 

—24  0 

Sandy  Point 

—20  0 

St.  Johns 

-  80 

Bku.mida. 

Prospect 

49-2 

510 

540 

50-8 

570 

64-8 

09  2 

72  0 

69-2 

65-4 

55  0 

54  4 

49  2 

19 
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Mean  Duily  Range  of  Temperature  at  the  vurious  Stations  for  each  Month  and  for  the  Year. 


1SK1T1.-.1I    ("ol.l  MIIIA. 

AbboUfurd 

AgUKxiz 

Altx-nii 

Rnrkerville 

Ik-Un  Oxila 

Capi!  Scott 

CArmuiiah 

Chilliwack 

Cliilccitin 

Clayxquot 

Uonuld  . 
Es<|iiiii)Hlt 

Endi-rby    

French  Creek 

Oriffin  Lake 

Garry  Point 

Hazelmere 

Kainloops. 

Kuper  Island 

Ladner 

Maswtt       

Midway 

Nelson 

North  Nioomen 

Nicola  Lake 

New  Westminster. . . 

Pilot  Bay 

Princettm 

Port  Simpson 

Quatsino 

Quexnelle 

Quesnelle  Forks 

Revelstoke 

Rivers  Inlet.    

Si>ence's  Bridge 

Stuart's  Lake 

Tobacco  Plains.  . 

Vernon . 

Vancouver 

West  Kootenay .... 


S 

i 


9  7 
11  9 

9-8 
147 


7-7 
10  C 

8-9 
171 

13-7 

7  7 
13  4 
10  3 
23  8 

9  4 
13  6 
13  2     I 
10  1 

8  7 

12  <; 

21  2 


8-7 
16« 
7-2 


23  4 

11  6 
7  f. 

15  0 


7  1 

14  S 
14  4 
25  4 


16  8 


I 


12  s 


12-9 


22 


32  I 
19  6 
35  7 
221 
;«)  0 
18  8 
28  5 
4    I    25  9 


15-9 


250 


I 


3 


a 


22-4 
340 
26  5 
28  4 
24  9 
12  9 
14-4 
23-7 


212 
27  1 
24  G 
26  8 
24  1 
11-5 
12  8 
22  2 


24  0 
I  315 
j     33  0 


12  4 

27  3 
17-5 

28  0 
20  3 


22  1 
22  0 
15-3 
31  5 


18-7 
25  9 
23  9 
2()  7 
18  7 
287 
30-3 


24  6 
26  1 
20  0 
21-2 


17-7 
14-2 


22-2 
22  9 
18-5 
18  ti 


16  0 
13  4 


28-5 
31  6 
15-8 


26-4 
27  2 
39  7 


24  4 


25-9 
28-4 
14  6 
26-6 
26-6 
27  3 
32  7 


270 
8-9 
9-8 
23  4 
33  4 
15  3 
33  4 

19  4 

31  0 
25  3 

32  4 
20-0 
29  9 

20  4 
25-2 

21  1 
17-3 
38-9 


24-4 
26  7 

21  0 

22  3 
38  4 
14  1 
U-6 


27-2 
32  8 
12  2 


18  1 


29-7 
30-5 
38  6 


22-1 


24  8 


a 


22  6 

37 

22 

26 

20 

11 

10 


28 


41 


22 


ie, 


5     I     10  5 


10 

12 

8 

16 

11 

11 

9 

16 

10 

11 

12 

12 

17 

8 

9 

13 

9 

6 

16 

14 

7 

18 

10 

9 

6 


s 


27  1 
U-6 
U  4 


17  « 
•Si  -.i 


10  3 
10  8 


24  7 
14  5 
24  8 

18  0 

14  8 
22  6 

19  4 
17  4 

16  2 

28  5 

17  3 
21  7 

15  2 


15  4 
114 


217 


10  9 


23  0 


31  5 


19  1 
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Mean  Daily  liange  of  Temperntuie  at  tho  various  Stations  for  each  Month  and  for  t)i<>  Year  1898. 
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N.  W.  TERRITORIE.S. 
.\hnii('(Ia  .    - 

Battli'forl 

Hanff 

Calgary 

Calgary  (I'l.. 

Chaplin    

Cannington  Manor 

l»iick  r,ak.; 

Edmonton 

Fort  Simpson.    .    . 
Kort  Chippewyan. 

Grentoft 

I  tidian  Head. . . 

Kneehill 

Medicine  Hat. 
Moo.se  Jaw .... 

Macleod 

Mnrtin's  Falls  . 
Xorway  House. 

Oonikiip 

Prince  Albert. . 
Pense  (Gatesgarth) 

I  ,'u'.A  ppell.- 

Kegina 

Sturgeon  Lake 

Sw-ift  Current 

Selkirk . 

Tagi.sli 

Yarrow 

Fort  Clmrchill    .    . 

Hay  Kiver 

Manitob.\. 

Brandon 

Channel  Island  . . . 

Kmerson 

Elkhoni 

Hillview 

Miunedosa 

Portage  la  Prairie. 
Russell  (Barnardo) 


>i 

&■ 

3 

P 

— 

B 

J3 

< 

s 

_ 

24  ;* 

20  2 

16 

20 

23 

19 

;?6 


■24  2 


20  1 
22-9 
16-2 
18  0 
22-2 
21-2 
25-7 
18  9 
24  4 

23  4 
20  6 
22-6 
22  1 

24  0 
20-9 
24  d 
31  1 
20  0 


24 
21 
25 
22 
22 
26 
22 

I  20 
27 
18 
20 
21 
21 

j     20 

:    !*• 

20 
2.? 
27 
30 
24 
22 
20 
19 
36 
17 


27-3 
19  4 
23  6 


G 
2 
6 
5 
1 
3 

9 
0 
7 
4 
0 
7 
o 
<i 
4 
4 
7 
6 
0 
6 
0 
4 
3 
1 


32 
27 
26 
I  30 
I  29 
26 
!  28 
27 
31 
27 
22 
30 
35 
30 
27 
30 
26 
25 
28 
31 
30 
.33 
29 
31 
39 
26 


2.S  :") 

25  6 

26  4 
27-7 
22  6 
20  0 


31  2 

281 


24  2 

18-2 
20  9 

25  4 

22-9 
23  0 
22  4 


M   4 

a;  3 

.30  5 
30  6 
28-3 
33-5 
22  2 
24-6 
2«-6 
23-4 
21-2 
26-6 
26-8 
28-8 
30-6 
26  6 
31-9 


22 

0 

26 

8 

ffi 

5 

30 

9 

25 

7 

31 

0 

30 

1 

28 

8 

33  5 

30-8 
23-6 

24  6 
19-3 
24-9 
26  1 
24  1 
22  0 
22  7 
251 


S 

s 

c 


October. 

, 

19-2 

20-4 

15-5 

23  3 

24  8 

18-8 

160 

181 

IS -8 

11-6     ' 

10-8 

141 

15-9 

23-4 

21-5 

18-4 

20-2 

140 

120 

16-4 

18- 1 

21  5 

14-2 

16  2 

19  7 

181 

24-5 

22-2 

16  5 

13-2 

180 

10  1 

20-9 

16-8 

16-2 

16-3 

15-6 

148 
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Mkan  l>aily  llHiige  of  Tempomture  at  tlm  various  Stations  for  i-aoh  .Moiitli  and  for  tlu-  Yejir  1898. 


Manitoba. — Con. 

Rdix-bniik 

St,   Ulmn'n  (Awuiup). 

Stony  Mountain    

Trrlii-rni' 

\VinMi|Ki{ 

Ontahio. 
Agincuurt 
Alton... 

Bognor ] 

Beatrice 

Birnam 

Brantfortl 

Bancroft 

Bloouifield 

Barrie 

CollinKWood  (2) 

Collinff  wootl 

Coldwater 

Chatham 

Conestogo 

Clontarf 
Calvin. .    . 
Cockbum  Inland 

Durham 

Dcseronto 

Desbarats 

Erasmus. 

Gravenhurst 

(ialt 

Ciuelph 

Haliburton 

Haileybur}- 

Hamilton 

Kingston    

Kinmount 

I/ondnn 

Lucknow 

Linds.iy 

I>ake6eld 

Mattawa 


24  4 
23-1 
28  8 
■£\  3 

14  .s 
16  9 

18  7 

19  0 
12  5 
16-7 

25  0 
22  3 
14-7 
12-7 
12-9 
17-9 
12-0 
16  2 
•23  r. 
L'3  0 
19  8 
14  G 
16  4 
25  5 
14  0 

19  4 
14  8 

20-5 
24-1 
13  5 
18  0 

20  5 
14-4 
l.-?!t 
17  1 
17  8 
261 


22-9 
22-4 
20  3 
24  9 

1(1  2 
17  5 
17  1 

16  8 
11-2 

17  2 
22  4 
15  5 
12-9 

13  3 

14  4 
20  1 
12  4 
14  9 
20  6 
1!»  3 
179 
14-7 


24  0 
14  0 

17  6 
14-6 

19-1 
20  0 

14  4 

15  0 

18  0 
13-8 
14  6 
17  1 
16-3 
23  5 


a 


21  1 
21-3 
21  1 

21  4 

22  6 

17  7 
19  1 
19-1 
19- 1 
17-6 

18  8 
24  6 
17  2 
10  8 

22  0 

16  2 
21  2 

17  5 
18-6 

23  fl 
21  '2 
17  1 
17  6 
15-4 


16-7 

19  0 

20  4 

23  0 

21  7 

18  5 
15  6 
20  1 

19  6 
19  0 
in  6 
18-7 

22  2 


19-5 

19  6 
26-2 

25  8 
19-7 

20  2 

27  0 
20-2 

18  8 
18-8 
14-4 

20  2 

21  2 

19  7 

28  8 

26  3 
21  0 
23-5 
21  0 


17-6 
24  7 
28  1 

26  3 
25-4 

18  9 

20  0 
25-2 
22-3 

21  7 
23-7 

19  5 
28-1 


35  6 
35  4 
26  U 
31  1 

30  <i 

19  1 

20  0 
23  9 
23  3 
18-7 
22  8 
25  1 
17  8 
17-7 
18-8 
15  3 
20-9 
20  8 
19-9 
25-3 
25-7 

20  0 

21  1 
18-7 


24  5 

25  3 

21  7 
230 

22  7 


17  8 
22  6 

21  9 

24  3 
23-2 
20  1 
15-8 
22-7 
22-8 
22-9 

22  8 
19  1 
26-7 


a 

"-5 


X 

g> 

3 
-f, 


I 

«         o 


22  2 

221 

21-5 

20-8 

21-7 

23  7 

24  0 

216 

19-1 

18-2 

16  8 

23  1 

23-5 

21-3 

25-9 

24-4 

19-8 
20  7 
20-9 
29-1 
19  2 
23  3 
22-2 

23  5 
21-7 

18  5 
14  4 
23  8 
25-5 
23-0 
22  2 

19  4 
28  2 


24  (1 
28  2 
21-5 

26  0 
23  3 

27  7 
27  6 
27-7 

26  0 

22  6 
28-8 

27  3 
23-0 

23  1 
21  7 
171 
27  « 
23  6 
2«  3 
28-2 
28-9 
222 
24-5 
25  2 


25  0 
27  9 


30  1 
21-3 
20  7 
16-0 
29  1 

28  7 
27-8 
27-7 
24  3 

29  3 


28  2 
22-5 

21  2 
23  7 

25  5 
27  5 

22  9 
21  6 

17  4 
25  4 
230 
19  7 

19  9 

20  1 
14  9 

23  3 
22-2 
23  6 
2:1  4 
23  6 

18  1 

21  9 
21  6 


22-7 
21  6 


23  9 
18-4 
18  9 
14-6 

21;  0 
2;vf. 

24  6 
23  7 
20  0 
23  4 


26-0 
25-7 
23-7 
24-2 
23-4 

24-5 
23  9 

23  3 

21  4 

18  3 
24-7 

24  3 

19  7 
17-4 
25-4 
14  6 
24  9 
19-8 
216 
24  6 
23  0 
17-6 
19-5 

22  3 


> 
o 
'A 


20-7 
211 


24-0 
18-6 
18  1 
15  8 
23-7 
22-9 
22  1 
21  8 
18  1 
25  3 


17  3 
17  3 

10  7 

16  2 

14  4 

16-3 

17  3 
21-0 

16  2 

11  5 
17-6 
18-7 

15  0 
10-9 
17-2 

12  4 

17  4 
14-7 
14-5 
19-4 
17-0 
14-1 
14-4 
171 


8 

> 


14  2 

15  4 


16  0 

15  8 

13  3 

14  4 

17  0 
16-2 

16  4 

15  4 

16  0 
17-7 


18-7 
18  a 
21  4 
17  4 

16-6 
14-6 
14-6 
13-6 
115 
16-7 
17  0 
14-7 
12  2 
11  9 
10  6 
14  2 
14  0 


24  0 
21  6 

20  4 

21  6     [\ 

16-2 
16-1 
16-9 
18-1 
9-6 
16-4 
19-6 
15-3 
15-3 
140 
14-4 
17-5 
10  6 


17-5 
14  6 
12-8 
12-8 
16  9 


10  4 
13-0 


14  0 

15  0 

12  7 

14  4 

15  2 

13  4 

14  5 
13  3 
18  1 


20  4 
17  3 
13  5 
11-7 
16  8 


18  5 
17  4 


13-6 

16  4 
19-5 

12  6 
16-8 
16-0 

13  0 
12  2 
16  3 
179 
23  9 


2f>  0 
21  9 
23  9 
22-8 

19  6 

20  1 

21  0 
20  1 
16  0 
20  7 
23  2 
18  5 

16  6 

17  8 
14  5 
20  7 
17  7 


•-'3  4 
22  0 
17  8 
181 


17  1 
20  3 


214 
20  4 
16  7 
15  8 

19  8 
19  3 

18-4 
24  4 


METEOROLOCirAI,   TAHLKS.  293 

Lowest  Temperature  registered  at  the  various  Stitions  in  caili  Montli  and  for  the  Yi'ar  IS'Jtf. 


Ontario.  —Con. 

Millbrook 

Niagara 

N.  Sister  Rock 

Owen  Simnd   

Ottawa 

Orillia 

Port  Arthur 

Parry  Srand 

Port  Hope 

Port  Stanley 

Port  Dover 

Pelee  Island 

Port  Rowan 

Paris 

Peterbiroiigh 

Pickering. 

Ridgetown 

Renfrew 

Rockliflfe 

Savanne 

Saugeen 

Sprucedale 

St.  (ieorge 

St.  Mary's 

St.  Ann's 

Stratford 

Stony  Creek 

Stouflville 

Samia 

Toronto 

Tilsonburg 

Uplands 

White  River 

Whiteside 

Wood.stock 

Welland 

Windsor  

Zurich 

Ql'EBEC. 

Abitibi 


U  1 

n  4 


17  4 
13  2 


150 
lit -6 
207 
22-8 
21-4 
161 
13  6 
13  5 
88 
11  8 
191 
15-4 


14-7 
15  8 
19-9 
23  5 
20  3 
180 
12  1 

12  3 
121 

13  3 
18  2 
15  3 


17-3 


160 

25  3 

24-4     j 

181 

140 

18-7 

13-7 

11-9 

16-2 

140 

14-3 

13-8 

127 

14  2 


15  7 
23-4 
19  9 
24-6 
13-3 
17-5 
13-9 
12  6 
15  4 
171 
15-5 
14-9 
13- 1 
14-4 


19-6 
17-5 

19  4 
20-9 

20  8 
20-2 
15-9 
16  4 

7-8 
15  6 
23  3 
17-5 


■J3  1 
15  2 


23  1 
18  4 


23  2 
.S3  0 
18-9 
154 
15  9 
11-8 


24-9 


201 
28-8 
15  0 
14-5 
14  5 
13  2 


251 


19  8 
23  2 
23-9 
21-5 
17-2 
20-3 
19  0 
16-4 
21  2 
17-7 
18-7 
17-7 
18-9 
17  3 
15  3 
227 
274 
16-9 
17-5 
19  G 
17  0 


23-8 


21  4 

23  1 

22  4 
20  5 

24  0 
22  5 
20  4 
17  1 
10-7 
16  4 
24  9 
20  8 


23  2 

20  8 
210 

19  5 

20  8 
200 
180 
180 


220 
27-5 
28-4 
181 

16  7 
28-9 

18  0 
197 
20-5 

29  8 
17-4 
210 
19-9 

17  9 
27-8 
26  1 

30  9 
220 

19  5 

20  1 
17-8 


21-2 


IS  6 
25  0 
21-6 
220 

22  7 
24-8 
25-4 

23  6 
IS  9 
25  1 
18-8 
18-8 
19  5 
21  1 
20-8 
19  3 
22-2 
18-8 
290 
24-8 
28-2 
19-8 
21  9 
19  9 
19-5 
277 

18  9 


228 
17-8 


21-9 
21  2 
21-4 

19  0 

20  (i 
22- 1 
20-5 
20-4 


18  6 
250 
20  0 


25  1 

26  4 
23-6 
25  9 
18-2 
23  7 

20  1 

21  0 
21  0 
231 
20-6 
20' 9 


31-7 

20  2 

25  3 
24-8 
24  7 

18  3 
22  2 
28-2 

21  0 

19  9 


19-7 
32-4 
25-4 
25-2 
17-0 
23  3 
20-2 
236 
25  1 

18- 1 


2:3  4 

278 
25-7 


25  3 
29  0 
27  fl 
260 
201 
31-9 
240 
22  9 
21-2 
25-2 
247 
28-2 
29-4 
22-8 
25-9 
306 
25  3 
20  6 
281 
21-9 


31  3 


171 


2 

O 


24-4 

17  5 

22-6 
200 

207 
19  7 
19  0 
271 
19  0 
17  0 


24  7 
17  6 
211 
21-8 
22 '5 
21  7 

1:1  0 

19  0 
27  2 
17  3 
16  0 


18-2 
13  6 
20-9 
15-6 
15  0 


B 
a 


Ifi  8 

13  6 

14  4 
13  0 
150 


20  1 
26  7 
20-4 
227 
22-2 
231 
19-9 
26-3 
16-5 
25  3 
10-7 
20  5 
20  8 


25  9 
25-5 
24-4 
22  0 
23-6 
25-4 
25  3 
16  0 
21-8 
19-4 


21  2 
24  2 
i9-2 

21  4 
21-2 
26  7 

23  1 

24  1 
18  2 
23  4 
111  8 
18  7 
21-3 
20  6 
24-8 

22  1 
220 
19-3 


14-9  ^  15  1 
1,-|  1  17  (I 
16  3  !  140 


17-9 
14-9 
14  1 


24  7 
21-7 
16  5 
21-3 
21-5 
19  1 
23  7 

15- 1 


13-8 
18- 1 

14  3 
16  3 
16  9 
211 

15  5 
18-5 
15  3 
16-8 
14  0 
11  3 
17-6 
14  0 
17-9 
17-7 


151 


16  1 
14  5 
13  9 


18-2 
12  7 

14  0 
16  5 
22  2 
16  3 
19  5 

12  1 
14-5 

13  4 
12  3 
15-8' 
11-9 

15  2 
151 


171 
17  4 

110 
17  2 

19  7 

20  2 
17  9 
178 
11  0 
10-9 


151 


18  5 
16-8 
12-8 
15  9 
15-4 
14  0 


15-2 


16  2 
180 

12  2 
16  2 
15  4 

13  1 


131 

16  3 

15  3 

14  4 
12  6 
23  6 

17  3 
221 
120 

16  5 

12  0 

13  2 

15  5 
12-4 

12  2 
15-5 

8  6 

13  1 


14-3 


18  5 
26  2 

13  0 

14  2 
12  1 
100 


24  3 


29 » 
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Lowest  Teir.perature  rejjistered  ut  tlie  various  Stations  in  ench  Montli  and  for  tlie  Year  1898 


1 

<-> 

1 

-= 

- 

*^ 

, 

S 
< 

•J. 

1 

2 

X 

i 

g 
is, 

X 

1 

l1_ 

■ 

K^lKlit.i.        t  'Ml, 

Aiitiowti,  S.W.  Ft 

1    123 

11  1 

r,  6 

8-K 

7  1 

7  li 

5  8 

6-6 

ti  3 

(i  2 

7  '.1 

.^  :i 

7  '■> 

Bird  Rockx 

17  9 

17  1 

10  7 

l!l  3 

!l  4 

9  8 

8-2 

7  1 

9  2 

11-6 

13  1 

13  3 

12  2 

Brume 

1    19-0 

157 

20  0 

22-fi 

20-1 

19  0 

22-4 

18  t; 

17  7 

14-8 

13  4 

16  3 

18  3 

Chicuutiuii 

28(J 

23-6 

22  9 

24-0 

22-9 

25  3 

24  4 

20  7 

17  5 

17  2 

15  S 

2:vo 

22  2 

Knther  Point 

20  1 

17  9 

lS-5 

15-7 

18-2 

19  4 

215 

18  4 

Hi  8 

16  0 

12-9 

16-7 

17  7 

Montreal 

15  7 

12  3 

14-0 

18-2 

15  C 

16  3 

17  9 

15  1 

14  8 

12  8 

12-2 

14-8 

1.-.  0 

yufU-. 

16-0 

12  7 

15-6 

17-4 

16  9 

18-1 

208 

16  0 

15  7 

12  6 

105 

15  7 

15  7 

RichuKjnd- 

2S-6 

20-2 

23-8 

24-9 

22  4 

22-6 

260 

21-6 

20-7 

21  0 

15  7 

•21   1 

-.'2  1 

PvTCi' 

1.",  ;{ 

11  8 

10  4 

11  !l 

New  Bbcsswick. 

Bsthurst . . 

25  0 

26  3 

25 

0 

23  6 

18  1 

22  3 

18-2 

Chatham.. 

23  5 

19  5 

223 

18 

0 

21-0 

19  4 

22  4 

18  4 

18  4 

180 

11-6 

16  2 

19  1 

Dalbouaie. . 

26  (! 

21  2 

23-6 

20 

4 

196 

19-7 

20  1 

17-0 

15-9 

16  6 

14-4 

19  0 

19  5 

Fredericton 

24-5 

19-3 

240 

19 

1; 

22-8 

20  2 

23-3 

17  9 

21-3 

18-6 

141 

IX  li 

20  4 

Grand  Manan 

17-5 

10-7 

12'9 

12 

4 

13-8 

14  7 

16  3 

14  0 

13  2 

11  0 

103 

15  1 

13  5 

Moncton ... 

22  9 
21  8 

18  7 
20  4 

216 
23  4' 

19  4 
21-0 

21-1 
22  5 

18-7 
20  1 

14  4 
14  2 

18  5 

19  7 

St.  Stephen       

18  1 

226 

19 

7 

Sussex ' 

17  o 
12-3 

210 
13-5 

18 
14 

5 

7 

24-0 
16  5 

19  7 
13  0 

21  7 
13  (1 

19-4 
12-7 

20  6 
15-1 

17  5 
12  5 

11  9 
10  7 

15  3 

Hi  3 

St.  John..     . 

18-1 

14  I 

Nova  Scotu. 

Bridgetown ' 

192 
16-9 

132 

22-4 
15-9 

1!)  ti 
IG  1 

It;  7 

17-3 
164 

23-5 
17 -2 

13-4 
15-5 

23  1 
19-2 

21  9 
17  5 

13  r, 

17  7 

Guyslwrough 

Halifax 

18-6 

130 

180 

14  3 

17  ti 

15  2 

17  2 

14-2 

17  5 

17-6 

13  8 

14  4 

16  0 

Pictou   

13  8 

12  6 

14  8 

14  3 

16  7 

14-8 

16  7 

137 

147 

13  9 

nti 

12  3 

14  2 

Port  Hastirgs 

P»rr»Ijoro. . 

Ifi  1 

131 

158 

19  4 

186 

15-8 

18-4 

21    1 

•_>il  II 

15  5 

17  2 

17-5 

22  3 

17  0 

20-7 

16-3 

18  1 

16  0 

12  8 

15  5 

17  4 

Sydney 

17  6 

U  6 

18-4 

16  0 

18-5 

18-8 

180 

15  4 

17-5 

16  5 

14-9 

13  G 

16  6 

1 
Salile  Island,  Main  St. 

10  7 

7  9 

9-6 

9-2 

9-5 

10  1 

111 

9  6 

9  1 

98 

10  4 

11  3 

9  9 

Truro 

24  n 

10-7 

21  0 

20  5 

22-7 

in  8 

24  1 

19-4 

22-4 

21  7 

16  3 

17  4 

2"  3 

WolfviUe 

1>  -J 

li>  3 

21  2 

Hi  5 

l!t  .-. 

l(i  .■> 

-JO  2 

17-8 

13-5 

14  -.' 

Yarmouth   

16  2 

11-0 

14  4 

14  1 

IH  S 

14  4 

l(i  1 

13  .S 

14  !) 

143 

10-3 

14  0 

H  -.' 

P.    v..    I.SI..XMI. 

1 
1 

Charlottetown 

16  2 

12  !l 

12  1 

11  S 

15-8 

12  4 

12-7 

10  1 

11-9 

11-5 

!l  9 

13  5 

12  « 

Georgetown . 

20  0 

15  6 

n;  7 

14-6 

16-6 

123 

H  milton 

16  8 

20-1 

14-6 

15-7 

15-3 

105 

14  9 

Summersidi> 

12  9 

13  1 

12-2 

13  2 

13  9 

10-9 

14  2 

N'KWFOtNDI^VM). 

BeUelsle 

97 

10  2 

127 

12  9    1 

10-6 

15  1 

14  .-) 

91 

8-9 

6-3 

6-5 

70 

103 

1 

METKOROI-OGICAL    TABLES. 

Lowest  Temperature  registered  at  the  various  Stations  ia  each  Month  and  fur  Lite  Year  1 898. 
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N'EWFOlxnLAXn.  -Con. 

Channel,  Is.  aux  Morts  '  10  4 

SandyPoint 12« 

St.  Johns \  13  9 


Bermuda. 
Pros|)ect 


10  2 


10  0 
14  2 
14  0 

9-2 


10  G 

12  0 

13  0 

8  9 


10  2 
12  6 
12  9 

11  0 


May. 

, 

12-8 

11-4 

13-6 

10  7 

13-3    I     13-4 

9-9    I      9-6 

18  0         17  6 


110 


11  4 


9-2 

9  9 
13  4 

11  8 


10  7 
10-9 
14  2 

10  ti 


■- 
i       1 

2 
O 

9  3    1 

130 

12  n 

9  2 


8-5 
12  4 

lT-4 


9  2 


.a 


9  A 
«-8 
12  4 

9.3 


10  7 

irr> 
13  ;i 

10  2 


396 


MKTUOItULOUIOAh  TAIII.es. 

Ni'MHKit  of  Hours  of  IJrialit  Suii»liine  in  eiicli  Moiilli  iiiid  iluriri''  lliu  Year  l)<'.tN. 


1 

3 

ce 

E 

1 
Mmirs. 

X 

£            April. 

a 
Hours. 

5 
Hours. 

■3 
Hours. 

i 
< 

b 

i 

a 
i 

Hcairs. 

c 

St 

3 

Hours. 

i 

"a 
1 

Hours. 

i 
a 

Hours. 

1 

'< 

Hull  IT*. 

H'lur-. 

Hours. 

Hours. 

Vielorii  .     . 

UK 

75  I 

179  2 

192  3 

230  3 

182-9 

322-2 

287 

8 

193  6 

112  2 

53  6 

03-5  ; 

19:t7  4 

KuiMT  Islnnd 

17  7 

<;7  2 

159  9 

I'.n  1 

217  6 

213-8 

381-4 

28f. 

2 

I7r.  :t 

lo-j  1 

WO 

57  ;< 

i;in  1; 

.Al^nsiiiz . 

■J-  :; 

4S  :i 

1113 

1196 

198  2 

178-2 

248  9 

222 

G 

125  5 

71;  0 

3H  6 

57  1 

u:>2v> 

liattlrronl 

'.12  4 

12'.i  2 

175  3 

2410 

293  9 

2817 

295-3 

220 

2 

191  0 

119  1 

75  1 

820 

22H3  0 

Iiidiun  Head : 

»->  2 

74  3 

113  9 

1!H)  2 

252  5 

182  4 

243-5 

210 

2 

202  6 

64  2 

560 

78-7 

1772  7 

Hra-.ifloii I 

121  1 

127  8 

119  3 

,217  8 

263-5 

190- 1 

254-2 

249 

9 

186  6 

89  5 

1050 

114  9 

2039  7 

\Viniii|>e^.                         1 

104  1 

140  5 

1568 

248  9 

313  2 

208  0 

287-8 

219 

2 

159  6 

105  6 

79  7 

'.17  3 

2120  7 

Diirhuin  . . 

-TO 

,3;i;i 

.-.3  4 

227-8 

188-8 

199-4 

282-5 

183 

9 

174  3 

88-6 

68-2 

11   I-, 

154.'-.  4 

Woodstock  . 

•13  1 

03  4 

81  0 

215  1 

175  0 

1991 

301-7 

221 

5 

173  7 

106  9 

800 

17  2 

1727  7 

Toronto i 

74  9 

72  8 

170-2 

237-8 

216-6 

259-9 

323  1 

239 

2 

227  7 

140  2 

95  9 

70  0 

212S  9 

Lindsay 

77-7 

60  4 

175  9 

236  8 

198  6 

234-1 

291  6 

223 

8 

209  3 

119  0 

84-1 

548 

1900  1 

Barrie 

64-3 

57-5 

167-7 

246-8 

203-2 

241-6 

314-8 

242 

1 

205  0 

99-4 

81-8 

42-6 

1967  0 

Kingston 

101  0 

92  4 

192-7 

212-5 

187-9 

230  9 

307-9 

199 

5 

196  3 

125-6 

103-0 

67-8 

2037  5 

Ottawa 

!t7  4 

C7o 

172  2 

233-1 

180  3 

184  9 

272-8 

113 

1 

166  9 

106-0 

91  3 

54-3 

1745  8 

Montreal 

106  0 

75' 5 

197  7 

207  0 

182  4 

201  0 

299  9 

175 

7 

178-8 

107  7 

84  7 

55  1  1 

isn  5 

Fredericton 

98-3 

89-7 

198-7 

168-3 

200  7 

197-7 

249-0 

173 

8 

178-0 

141  3 

57  6 

75  0 

1828  1 

Ratio  of  Registered  Amount  to  Possilile. 


Victoria 

KujHjr  Island.. 
Agassiz . . . 
Battleford 
Indian  Hoad . . 

Brandon  

WinniiJcg. . . . 
Durham  . 
\Vixxlst<X'k 
Ton>nt/»  .  . 

Lindsay 

Barrie 

Kingston    . . . 

Ottawa 

Montreal 

Fredericton . . . 


26 
-24 
17 
44 
25 
•44 
-48 


0  14 


-22 
■25 
21 
20 
32 
23 
-31 
31 


(I  4h 
0-44 
0-27 
(I  47 
0  31 
0  32 
0-42 
(I  14 
0-22 
0  4« 
0-47 
0-45 
0-52 
0-47 
0-62 
0-54 


0  40 
0  46 
0  2!l 

0  .-)y 

0-48 
0  53 
0  62 
0-56 
0-53 
0.9 
0  59 
0  61 
0-.^)2 
0  57 
0-58 
0  41 


0  49 
0-40 
0  42 
i  0-61 
0-50 
0  55 
0  65 
0  41 
0  38 
0-46 
0  42 
0  44 
0  41 
0-40 
0  45 
0  43 


1     0  .38 

0 

66 

0 

65 

0  51 

o-:>3 

0  20 

:     0  44 

0 

68 

0 

64 

0  46 

0-31 

0-23 

0  37 

0 

51 

0 

52 

0-33 

0-23 

0  14 

0-38 

0 

60 

0 

61 

0-51 

035 

0  2H 

0-37 

0 

49 

« 

48 

0-54 

0  16 

0-20 

0  40 

0 

51 

0 

57 

0  49 

0  27 

0  40 

0-44 

0 

58 

0 

SO 

0-42 

0-34 

0  29 

0  43 

0 

60 

0 

42 

0-46 

0-28 

0-26 

0-43 

0 

64 

0 

51 

0-46 

0-31 

0  28 

0-56 

0 

69 

0 

55 

0  60 

0  41 

0-33 

0  50 

0 

62 

0 

51 

056 

0-56 

0  35 

0-52 

0 

67 

0 

56 

0-54 

0-29 

029 

0  54 

0 

65 

0 

46 

0  52 

037 

n  .% 

0  40 

0 

58 

0 

20 

0  44 

031 

032 

0  49 

0 

73 

0 

46 

0  54 

0  37 

0  35 

0  43 

0 

51 

0 

40 

0-47 

0  42 

0  20 

0  24 
0  32 
•  I  22 
0  :f2 
0  31 
0  46 
0  38 
0  24 
0  17 
b  26 
0  29 
0  16 
0  25 
0  20 
0  24 
0  27 


METEOUOI.OCiK  AI.     lAlil.KS. 

Rainfall  in  inches  in  each  Monlh  jind  for  the  Year  1898. 
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5*           January. 

i 
1 

i 

April. 

1 

June. 

^ 

9 
< 

September. 

ii 

=            November. 

i 

1 

Year.                    i 

Bkitish  Columbia. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

Abbotsford 

5  0(J 

10-21  ■ 

2-91 

3  40 

2-70 

3-81 

0  73 

0  65 

4  17 

G 

03 

8-37 

3  91 

."ll  95 

Agassiz.    . .    

4  oG 

7  25 

2-05 

3-50 

2  62 

4  19 

3-41 

0-81 

3  93 

7 

21 

3  99 

4 -.39 

47  91 

Alberni 

3-68 

13-75 

0-21 

5-62 

1  31 

4-24 

0  39 

0  00 

4  45 

3 

81 

1    -64 

Beaver  Creek . 

3-85 
0  00 

12-00 
0  00 

0  80 
0  00 

5 -.54 
0  (W 

2  08 
1  03 

4  24 

5  OS 

0  39 

000 
0-58 

3  93 
3-57 

4 

1 

34 
76 

9  34 
0  00 

5  80 
0  00 

52  .•)- 

Barkervillt* 

Bella  Conla 

0  91 
4  39 

0-29 
2-79 

0  43 

0  :« 

1  30 
6  63 

2 
9 

51 
39 

5  20 
14-87 

9-51 

Cajie  Scott. 

16-60 

15  (>5 

418 

U  43 

fi-4(i 

97  25 

C.trmaii.ih 

n  24 

17-93 

2  16 

4-89 

217 

5  11 

1  27 

0  08 

5-60 

6 

98 

13  91 

11-85 

83  19 

ChilliHuck 

5  07 

10  .58 

2-75 

3-50 

1-64 

4-07 

1   13 

0  72 

3  03 

7 

22 

8-91 

6  93 

56  05 

Ohilcciten 

0  00 

0  00 

0  37 

0  16 

0  31 
2 -lid 
1-15 
0  28 
2-51 

0  53 
0  22 
108 
027 
0-60 

7-84 
1-88 
1-85 
3  95 

6  02 
1  20 
1-79 
125 

8 
0 
3 

1 

76 
59 
14 
98 

13  .39 
0-4G 
4-44 
0  00 

11-53 
0  00 
3  61 
100 

Donald 

0  00 
2-58 
000 

009 
5-05 
101 

000 
1  65 
0-86 

0  07 

0-89 
0  42 

0  59 
0  00 
1-61 

7  11 

1      2615 

Enderhy 

15-23 

Frenc!i  Creek . 

1   it)i; 

0  00 

4  96 
0-.58 

1-03 
0-20 

1-47 
l-?2 

1-96 
2-27 

1-42 
1  52 

0-48 
5-69 

007 
000 

2  28 

2  00 

2 

30 

4  69 
1  35 

3-01 
1-28 

25  33 

Griffin's  Lake 

2  88 

19-35 

Garry  Point 

3  53 

5  64 

100 

1-64 

203 

3-84 

0-32 

0  15 

2  74 

2-87 

5-80 

1-86 

31-48 

Goldstreani  Lake 

5  22 

10  40 

2  70 

.  2  30 

0-92 

2  30 

0-51 

0  45 

3-74 

5  29 

11-20 

6  34 

51  46 

Hazleniere 

406 
9-54 
0  00 

7-40 

11  23 

R 

2  03 

2-73 

1-95 

3-42 

0-(iO 

0  80 

3  10 

4-54 

7  12 

3  45 

41  86 

Hatzic 

Kamloops 



0  83 

R 

167 

0  83 

0-88 

0  00 

0  72 

1-41 

0  49 

0-02 

6  86 

Kuper  Island . 

2-38 
3  16 

6-84 
3  75 

0-93 
0-85 

1-40 
1  73 

1  39 
1-65 

3  04 
3  08 

0-30 
0-47 

0  23 
0  14 

1  76 

1-99 

4  23 
3-24 

6  05 
6  11 

2-94 

2-71 

31  49 

Ladner 

28-88 

Lanjiey 

509 

10  72 

3-52 

2-97 

3  06 

4  21 

1-25 

0-.50 

3  80 

4-74 

8-11 

5  12 

.53-09 

14  10 
000 

15-20 
0  13 

2-60 
2-45 

13  40 
2  10 

15  75 
3-77 

5  40 
1-40 

4-30 
0-92 

0  30 
0  64 

805 
000 

9-85 
0-00 

Midway 

0-.58 

0-40 

12  39 

3-98 

1504 

195 
4-79 

196 
6-83 

112 
9-81 

000 

7 '28 

North  Nicftmen    

6-89 

13  03 

3  67 

4-82 

2-40 

4 

59 

2  64 

o-.5(; 

67  31 

Nicola  Lake 

000 

017 

0-.54 

0  10 

1-.53 

1 

25 

0-39 

012 

0-70 

1-77 

0-84 

0  00 

7  41 

New  Westminster 

G-42 

10  17 

1  97 

2  51 

3  15 

5 

10 

0-62 

0  21 

3-81 

4  45 

9-66 

4  64 

52-71 

Nanaimo..      

2  72 

714 

108 

107 

2  12 

2 

74 

0  30 

0  00 

1-70 

2-50 

6-35 

3  34 

31  89 

J'ildt  B'lv 

1  20 

0 

80 

109 
0  20 

1-81 
0-61 

1  38 

2  15 

2  00 
1  00 

1  70 
0-51 

177 
0  00 

Princeton.      

000 

0  00 

0  00 

11  76 
14-35 

3  10 
16  92 

4-28 
5  79 

7  95 

13  .W 

0  11 

0  41 

3  76 
0-61 
1-78 
3  16 

1 
5 
1 
3 

97 
05 
11 
36 

6  95 
4-04 
1  03 
3  06 

112 
0  24 
0  32 
0-31 

7 -03 
8-83 
1-56 
2  71 

14  53 

10-88 

0-29 

106 

11-67 

15  43 

0  00 

013 

14-71 

13  94 

000 

0  01 

88-89 

115-38 

i^uesnelle 

Quesnelle  Forks 

0  00 

0  12 

0  25 

14-58 

Royal  Oak 

2-26 

500 

2  02 

0-90 

0  80 

1 

71 

0  20 

0  29 

189 

3-37 

5-93 

300 

27  37 

Revelstoke 

1  90 

3 

84 

3-73 

014 

2-73 

4  56 

2-91 

R 
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BhITIXI   COUMIIIA 
Continunl. 

Kivi-rn  Inlet 

Salt  S|)rini!  Islttiitl 

.SjiencvH  Bridg"-. 

Stuart  \A\ki- 

Tobacco  Plains 

V'nioii I 

Vernon 

Vancouver. 

ViiUIcz  I.sland 

West  Kw'tenay ' 

N.  W.  Tebbitobibs. 

AlaniiHla 

Battleford 
Banff 

Calgary 

Calgary  (2) 

Chaplin 

Cannington  Manor 

Duck  Lake 

Edmonton 

Kort  Simpson 

Fort  Chijjewyan 

Good  Hojie 

Grentoft . . 

Indian  Head 

Kneehill 

Mwiicine  Hat 

Mo<jse  .law 

Macleod   .    . 

Martin's  FalLs 

Norway  House 

Prince  Albert — 

Pense  (Gatesgarth)  . . 

tiu"Api>ell<' 

Kegina 

Sturgeon  Lake 

Swift  Current 

Tagiah ... 

W.  Beaver  Hilla..    . 

York  Factory 


irt« 

1  !>2 


6  w; 

0  00 

0  00 

000 
000 
000 
0  00 
0  00 


Ml. 

1124 


H    IHI  (I    (N) 

0  00  1  10 

2  51  8  84 

000  '     0-33 


9  18 
3  10 

000 
(»  (Ml 
0  00 
0  00 
0  00 
0  00 
0  00 


0  iifi        irWJ 
U  00  0  00 

000         000 


0  00 
0  00 
0  00 

ooo 

n  no 
0  00 
000 
O  IK) 
fi  ml 
000 
0  00 
0  00 


0  00 


000 


000 
000 
000 
000 

n  (K» 

0  12 
0  00 
0  00 

II   IK) 

0  00 

0  0<l 
0  00 


3  30 
0  82 

0-00 
0-24 
0-51 
002 


2-54 

037 

000 

000 

000 

000 

0  00 

000 

000 

1 

oo 

00 
K 
000 
0-00 
0  00 
0-00 
0-00 
0-00 
0  00 
0  00 
0  00 
0  00 
000 
0  00 

R 


m. 
7-83 
1-33 

0  07 
1-20 
3-7ft 
0  03 

2-24 
0  84 

0-45 
002 
0-23 
0  02 
0  00 
0  00 
119 
K 
0  04 
0  32 
0  15 
0  00 
0-80 
075 

0  7« 

1  21 
0-38 
0  27 
0  00 
0  43 
0  00 
0-75 
0  68 
0  50 


>. 

rt 

3 

.« 

i-s 

in. 

in. 

310 

4  OS 

1-71 

1  M 

0-00 


000 


0  00 


0  04 


0  30 
1-75 
219 
1-48 


3-32 

1-74 

0-54 
213 
1-13 
205 
1  89 

0  03 
0-8G 

1  45 
0  21 
0  16 
0-31 
0  05 
0-38 
0-50 
0  40 
0  48 

0  42 

1  59 
0  95 
0  22 
0  51 
0  36 
0-45 
0  21 


0  17 


006 


1-31 


0  94 

2  0»i 

3  23 
1-75 


ni. 
4  (Mi 
0  23 

K 
3  04 
1-59 
0-59 
0  90 


3-53 

1  09 

2-82 
4  24 

2  15 
3-21 

3  12 
2  33 
4-28 
2-76 
2-80 
II'hI 
2-44  i 
0-25 
2-73 
4-14 

1  54 
1-51 
2-48 
1-90 
0  70 
1-21 

2  39 
2-G6 
4  00 
2  65 
1-27 
2-66 
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4  06 
0  33 
0  05 
0-38 
1-87 
0  94 
000 


.m 


1-07 

1-68 

1-30 
109 
4  54 
3-87 
3  44 
0  13 
4-72 
1-78 

2  00 

3  10 
1-22 

0  (iO 
1-29 
3  36 
3-47 
2-45 
2-26 

1  57 

1-88 

1  95 

2  84 
2  25 
4  12 

1  51 

2  81 


0  12 


5  10    3  80 


0  09 

1  U 

2-72 
1-58 
2-37 
2- 17 
1-83 
0  15 

2  91 
1-84 
0-85 
1-96 
3-61 
0-22 
2-01 
400 
1-77 
2-22 

0  42 

4  04 

1  52 

5  38 

1  84 

2  27 

3  57 
2  68 

1  79 

0  50 

1  57 


■3. 


0  52 
2  69 


om 


3  39 
125 


3  54 
1-21 

1-82 

0  40 

1  (-.5 
0  54 

0  41 

1  09 
278 
1-54 
0-82 
0-94 
1-94 
0  26 
2-9<i 
403 
0-39 
1-07 
1-56 

0  85 

1  86 

2  58 
2  21 
1-87 
3-37 
2  10 
0-64 
0  90 
0-59 
0  70 
0-83 


X 

2 

u 

O 


in. 
8  PO 
3  2!l 


o 


1  33 
0  96 
3-39 

0  45 
4  48 
2-98 

1  04 


■80 
■83 
-67 
24 
07 
•00 
12 
97 
•2C. 

0  00 
R 

000 
017 

1  25 
0-72 
1  21 
0  50 
0  13 
0  65 

0  31 

1  69 
0  31 


in. 

9  57 
6  86 
0  28 
002 
0  50 
5-91 
000 
9  26 

10  47 
0  86 

000 
0  01 
000 
0  00 
0  00 
0  07 
0  10 
R 
0  09 
0  00 
0-00 
0-00 
0  06 
0-00 
000 
0-03 
0  00 
0  00 
0  00 
0  00 
000 
0  00 


in. 
17  81 
•J  63 
0  .'ifl 
0  01 
0  09 


0  (K) 
9  13 
4  87 
0  40 

0  00 
0  00 
0  09 
R 
0-00 
0  00 
0  00 


018 
0  00 
0-04 
0-00 
000 
0-00 
0  00 
0  00 
000 
0  00 
0  00 
0-00 
0-00 
O'lK) 


III. 

82  no 

:w  24 

i;  74 


i;  21 

50  19 
13  53 

10-45 
10  36 
12  83 
12-10 
10  70 
3-80 
17  96 


0-22 

0-02 

R 

000 

R 

R 

0  19 
124 

001 

R 

000 

000 

000 

0-26 

003 

0  21 

0-25 

0  00 

0  00 

1 

7-25 

8  13 

9  61 
1  87 

10  40 
18  03 
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10  18 

8  02 
10  47 


12  01 

10  59 

11  0<> 
15  16 

12  16 

10  w, 

12  02 
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N.  W.  Territoriks. 
Continued. 

Flirt  Cliurchill 

Manitoba. 

Brandi'U 

Belmont 

Beaver  Creek 

Channel  Island 

Cartwright 

Cartwright  (2) 

Emerson 

Elkhorn 

Evandale 

Foxton 

Gilrad    

Greenwood 

Gretna       

Hartney 

Hillview 

Minnedosa 

Morden 

Mary  Hill 

Norqviuy 

Oakbank 

Portage  la  Prairie 

Pilot  Mound 

Pembina  Crossing 

Kaiiid  City 

Fiosebank 

Kussell  (Bamardo)    . . . 

Selkirk 

Shoal  Lake 

St.  Alban's  (Aweme). . 

Turtle  Mountain 

Treheme 

iniswater 

Winnipeg 

Ontario. 

Agincourt 

Alton 

Ardeii     

Aurora 


0  00 

0  00 


0  00 
0  00 

0  00 

uoo 

0  00 
0  00 


0  00 
0  00 
0  00 
0  00 
0  OfJ 
0  00 


0  00 
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0  (W 
0  00 


January. 

1 

1^ 

in. 
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0  00 
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0  00 

0  00 
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0  ()0 
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0  00 

R 

0  CO 
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s 
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0  no 


0  00 
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0  00 
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0-25 
0  00 
0  00 


0  00 
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0  00 
C  00 
0  00 
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0  00 

0  00 
0  00 
0  (K) 
0  00 


0  00 
000 

0  m 

0  00 
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0  00 

0  w 
0  00 
0  00 
000 
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OOit 


0  00 
000 
0  00 
0  00 
0  00 
0.00 


000 

000 
000 
000 


0  00 


0  o:i 


m. 

004 

R 

018 
0-50 
0U5 
0-51 
0  32 
0  79 
0-27 
0  87 


0  72 
0-48 

0  78 
0-27 
0  18 
0  65 
0-8(i 

0  H3 


0-49 

1  12 

0  71 

R 

0  95 

1  00 


000 
0-28 
0  2f> 
0-78 
0  14 
0  98 


^ 

s 

~ 

-=■ 

in. 

in. 

in. 

1  10 

0  (il 
0  00 
115 
0  42 
R 

0  02 
1-46 
0-87 
029 

1  02 
0  06 
0  20 
070 
0  20 
0-47 

0  :« 

007 
0  24 
0-34 


0-3S 

! 

i  3-49 
3  51 
3  4.? 
1-77 
4- 12 

2  92 
C  73 
2-48 
6- 72 
1-97 
308 

3  45 
0  78 

4  26 
2-65 
2-9ii 
0  40 
263 
5-20 


0-73 
0  62 
0  10 
0-37 
0-23 
0  04 
0  72 
0  10 
0-23 
015 
019 


0-89 


2  80 

0  51 

2  01 

1  51 

2  (>6 

1  03 

0  47 

2- 18 

1  10 

303 

2  08 

0-88 

2  69 

0  85 

2  16 

0  92 

0.58 

X-69 

1  20 

300 

3-75 
3-42 
2-85 

2  29 
704 

3  OS 
4-25 

1  25 
254 
2-85 

4  (J4 
3  03 

r.  in 

2-86 
3  97 

2  52 
1  64 


1  08 

5 -.53 

4  17 

2  60 

5  50 

3  04 
278 

1  33 
3-33 
2-96 
1-52 
3-20 

2  .52 

1-55 

1 
522     ' 

6  75     j 

1 
4-78     i 

1  ]:f 

4  64 

3  06 


1  90 
292 
1-95 
5-60 
2-77 

1  93 
1-98 
0  85 
3  00 
4-60 

2  75 


T77 

0  .32 
0G8 

1  25 
0-38 


2-58 
115 

1  .36 
2-71 
1-22 
2-95 
3  15 
0  00 

3  15 

2  46 
1-70 

4  04 
215 


1-95 

2-26 

2  21 

1  a3 

1  51 
1-44 
1  42 
307 
116 
0-96 
1-60 

3  87 
3  86 
2-21 
3  92 
3  99 
2-56 
0  68 
1-27 
1-68 


in. 

1  14 

2  30 
0-71 

0  S4 
2  64 
0-78 

1  20 
2-98 
0-39 
103 
1-43 
2- 16 

1  42 
100 
2-37 
213 
2-42 

2  40 
2-23 
0  98 
0-94 
2  26 
104 
0  67 
2  45 
0  78 
3-54 
1-48 

0  62 
118 

1  80 
0  00 
1-41 
2-50 


in. 
0  30 

2-.S7 
300 
3  16 
3  18 
3 -.57 
2  45 
2  24 
116 


0  CO 


100 

2-87 

2-37 

221 

213 

215 

2-42 

2-67 

217 
2  10 

4  26 
2-87 

2  21 
215 
2-67 

3  50 
3  34 

2  30 

5  73 
2 -,08 
4-30 

3  63 
3-41 
4-58 
1-48 
5  06 

0  10 
2  33 
3-50 

1  33 
1-88 
5-59 


0  00 
0  00 
0  00 
R 
0  00 
0  00 
015 
0  CO 
i  000 
0-(iO 
0  06 
0  00 
0  00 
0  00 
0.00 
0  00 
0-39 


000 

000 
0  (W 

0  w 

000 
0-00 
0  (JO 
R 
0  00 


000 
0  00 
0  00 
000 
0  00 
000 
000 
0  00 
000 
000 
000 
0  00 
0  00 
0  00 
0  00 
0  (JO 
0  00 


005 
000 

0  00 

0  IK) 


000 
0  00 

0  00 
0  00 


0  10 


0-00 


2  17 

2  46 

6-79 

0-23 

2  78 

4-77 

3-88 

3  78 

4-71 

2-98 

4  44 

5-57 

107  0-88 

1  16  0-50 

0  74  1.11 

1-37  0-27 


26  04 
2r!)0 
26  65 
2404 


:H00 


MKTKOnol.OiilCAI.    T.MILKS. 

Uainkali.  ill  inclips  in  eneli  Month  and  for  tin-  Year  1898. 


in. 

E 

1 

ill. 

s'            March. 

< 
iu. 

in. 

in. 

ill. 

_='            August. 

J 
S 

a 

a. 
in. 

October. 

November. 

i 

s 

1 

in. 

U.NlAlllO       Coil. 

in. 

in. 

in. 

I)ii);iii>r 

1  46 

0  70 

2-87 

1  33 

2-70 

2-53 

0  IXI 

4  01 

2  28 

3  32 

2-35 

0  94     < 

25  51 

ll«atrie<' 

1  02 

0  4:< 

4  20 

0  97 

339 

2-21 

1  :(4 

3  33 

5  25 

539 

1-95 

104 

30  .")« 

Kiriiain . 

•J   .".4) 

0  '.Mi 

2  SS 

1  55 

1-87 

5-33 

1  02 

2  78 

3  36 

5  .55 

2-66 

1    10 

32  45 

Itnintfi>r(l 

■-'  7(> 

0  22 

2  40 

2  Ot 

1  75 

1  SO 

3  34 

2  69 

3  84 

5  70 

2  20 

0  30 

29  60 

Uaiiinift. 

0  35 

O-.I'J 

2  84 

0  24 

3  42 

2  ;i« 

2  04 

3  68 

358 

305 

1  77 

0  44 

24  18 

Hlodinlifld 

.!  3:< 

0  00 

2  08 

1-78 

2  74 

2  00 

0  30 

1-77 

3-48 

426 

209 

059     , 

2;>  02 

llarrie  . . 

1  il.S 

0  60 

1  48 

1-.S9 

287 

2-41 

0-86 

2  03 

2  64 

4  01 

-  1-56 

0-49 

2137 

Collingwoodd).. 

11  IH) 

0  IK) 

K 

1  2 1 

1  70 

1.94 

0  20 

3  39 

2  14 

4-86 

000 

0-00 

15  52 

CoUiiigwood  (2).. 

11  00 

0  00 

I  IM 

1  91 

2  62 

1-82 

(1  41 

3  (V. 

3  49 

5-17 

3  20 

000 

23  31 

Cnld»-at«T 

(1  .->o 

0  74 

1  .54 

1-41 

3  36 

1  40 

2  04 

2 -.52 

2  62 

3  04 

1  12 

0-34 

21  .53 

Chathuiii.. 

1   !I2 

1  .•12 

.•MS 

2-27 

1  72 

4  30 

1  67 

1-57 

4-22 

4  42 

2-81 

0  99 

30  39 

Cottam.. . 

.'  78 

2-53 

:t  24 

1  65 

2-11 

3-47 

3-75 

224 

3  99 

3  45 

2  54 

1   70 

33  45 

Coneatogo 

17!! 

0  15 

■■<■  17 

0-93 

1-81 

2  57 

0-65 

2-56 

1-51 

515 

Clontarf . . 

1.  (10 

0  05 

0  7.S 

0-56 

3-34 

2-79 

1-14 

3-99 

3-99 

333 

0  44 

0  :m 

20  71 

Cartier 

Calvin 

050 

010 

275 

070 

052 

000 

0-20 

2-52 

0-50 

201 

4  38 

0-93 

5  23 

3  17 

3-OC 

1-49 

0  00 

24  39 

Cuckburn  iHland 

0(10 

0-75 

3  53 

1-15 

3  50 

4-81 

0-39 

3  76 

2-90 

4-95 

2-42 

000 

!      28-95 

Croydon 

1    L>!( 

0  111 

2  .SI 

1-13 

2 -.57 

1  (» 

0  HI 

2  38 

2  81 

5  !H) 

1  00 

1  Oo 

23  49 

Cowall  .    . 

2-53 

0  20 

2-75 

2-18 

1  77 

257 

205 

2  64 

2-60 

5-15 

243 

1  34 

28  21 

Cherry  \" alley   j 

2-32 

0-37 

2  OS 

0-75 

1-70 

1  45 

0  55 

0-70 

.5-17 

4-07 

1-47 

037 

21  00 

Cold.itn-am.. 1 

033 

0  42 

2  28 

2-23 

4  32 

4-14 

1-22 

2-99 

0-43 

5-92 

2-56 

1-50 

31  39 

Durham. .  - 

3-00 

0  fiO 

2  52 

1-30 

1-64 

3-72 

0-96 

2-30 

3-30 

4  00 

1-72 

120 

26  26 

Ue  Cewsville 

2-30   , 

0  .")4 

2  77 

1-82 

1  55 

2-98 

0-70 

Desenmto. 

2-86 



2  04 

l-'Jl 

4  10 

3  76 

1  46 

4  53 

3  59 

4  114 

2  S'.i 

II  07 

TtuuMfifat^ 

3-86 

0-15 
1  34 

Dealtown 

3  17 

1-71 



2  24 

3-36 

200 

2-36 

2-73 

4-01 

2-58 

1  07 

.si-:« 

Deer  Park 

0-90 

0-17 

1-20 

0-77 

0-70 

0  79 

0  .38 

0  .57 

1-89 

1-55 

0-82 

1  31 

110.5 

ErasmuK  . 

1    17 

n  t>7 

2  02 

1-31 

2-24 

3- 17 

0  HI 

1  r,3 

2-28 

4-43 

105 

0  51 

21  HO 

Enutdale . . 

11  r> 

o-.-iiJ 

4  44 

0-55 

2-82 

3-21 

0  69 

4-88 

3  05 

500 

2-23 

0  60 

27  05 

Kniiisniiire 

0  t!3 

2  25 

1  «0 

0  a-> 

3  05 

2-46 

1-18 

2  53 

4  62 

5-63 

1  05 

0  50 

.24  55 

Elgin  ... 

'     1-34 

0-38 

167 

082 

2-05 

1-90 

i-no 

3  29 

2-85 

4-30 

0-36 

0-62 

21  08 

Gravenhurwt — 

n  00 

0  r>9 

3  25 

113 

3- IS 

2-22 

(1  III 

4  .-^7 

206 

4+4 

1-40 

0  75 

25  45 

Gait 

Guelih.. .  . 
Goderich . 

■t       1- 

0  40 

2  .SO 

1      i',~ 

2  15 

2-14 

_    \d 

1      "i 

1-48 



l--i3 

0  05 

2-43 

2-10 

1  93 

2-42 

0-70 

1-79 

2-04 

6' 10 

110 

1  30 

22  40 

Georgttowii 

.'12 

0  90 

2-59 

1-72 

2-49 

401 

104 

1-21 

2-08 

4-55 

1-62 

0-78 

25  07 

Heron  Bay 

0  40 

0  30 

0-50 

1-SS 

2  10 

107 

0  00 

Halibiirton 

006 

000 

3  19 

:{-30 

2-52 

0-64 

3-74 

200 

4  02 

2  04 

0  75 

1      23  24 

Haileybury 

0-00 

0-74 

1-40 

u  4U 

3-86 

5  55 

2-16 

4-38 

3-64 

2-71 

0-63 

0  10 

25  57 

Hamilton. 

3  45 

0  12 

2  49 

200 

2  23 

2-30 

0-82 

1-88 

3  89 

4-69 

1-78 

0  24 

25-89 
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S 

■A 

1 

< 
in. 

I" 
in. 

1 
5 

•^ 

X 

to 

1       ' 
1 

1 

v. 

s 

1 

ill. 

> 

Ont.akio.— Coil. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

ill. 

l!l. 

III. 

in. 

Himtsville 

0  25 

0  26 

3  51 

0  !I5 

3  23 

2  50 

1-30 

3-79 

3  30 

4  19 

2  14 

0  95 

26-37 

Hiibrej' 

1-35 

0-50 

3  15 

1  76 

2-86 

3  21 

0-76 

0  85 

4  02 

5-31 

2  50 

1-40 

27-67 

OGG 
2  ■«! 

0  42 

0-51 

lli7 
2- 13 

lis 
1  11(1 

2  53 
3-86 

3  52 
1  81 

070 

0  16 

2  73 

3  47 

4  52 
4  75 

5-55 

5  05 

0-82 

0  85 

(1  ■  40 
0-73 

24-70 

Kingston 

27  08 

Kinniount    

0  85 

0-81 

2  74 

r.53 

2  80 

3  54 

1  23 

2  71 

3  13 

4-54 

134 

2  32 

27-54 

Kitlev 

0  00 
2  83 

R 

1  (;o 

1-72 
3-86 

076 
311 

1  39 

2  96 

4-40 
■  2-90 

1  21 
0-27 

6  35 
3-34 

3  22 
4-27 

4-58 
5-97 

1  01 

2  73 

0-82 
0-94 

25-46 

London 

34-78 

Lucknow 

1-92 

1  04 

3  GUI 

202 

2-80 

3-57 

0-83 

2  32 

1-98 

4  19 

2  83 

100 

28-22 

Lintlsay 

118 

0-6(i 

2-39 

1  43 

2-81 

4  36 

2-78 

1-87 

3  83 

6  00 

0-88 

0  47 

28  66 

Lakeflekl 

0  00 

0  62 

2  09 

1-36 

2  44 

3-94 

0  46 

406 

3  50 

7  48 

101 

0-75 

27-71 

LansdoHiie 

2-62 

035 

202 

097 

2  93 

1-77 

101 

2-95 

1-35 

4 -.54 

2-25 

0-35 

23  11 

035 

020 

3  46 

0  93 

1  51 

Missanabie.. 

0  00 
113 

0  47 
200 

R 

087 

0  50 

0-58 

1-60 

1-40 
2-61 

1  07 
6-86 

0-90 
0  75 

1  20 

2  95 

0  75 
1-78 

0  82 
0  28 

0  01 
000 

8-71 

Mattawa 

1 

Mill  Brook 

— 

— 

— 

1  40 

3  21 

1-65 

005 

2-20 

3  20 

6-02 

130 

010 

Midland 

105 

0-90 

2  83 

1-35 

2-78 

1-82 

Oil] 

316 

1-42 

4  53 

1-64 

0-62 

22-71 

Montague 

0-25 

0  26 

1  24 

0-39 

0-70 

2  64 

0  94 

6-97 

3  61 

3  83 

0-38 

100 

22  21 

Mount  Forest 

1-27 

0-76 

2-27 

1  01 

1-80 

2  17 

0-58 

1-90 

1-77 

2  67 

0  92 

0  39 

17  51 

North  Bnic-e 

0  cr. 

0  09 

3  •.50 

111 

3  Hi 

402 

0  24 

2  54 

3  78 

3  76 

2  33 

0-84 

26-63 

Niagara 

2- 68 

0  96 

1  35 

1-61 

2-56 

2  96 

2-42 

1-79 
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0  45 
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Nepigon 
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2  24 

1  80 
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1-37 
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4-43 

0  10 

0-48 
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2  70 
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0  39 

2-27 

1-49 

0-63 
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Ottawa 

0-66 

0  <)0 

2  13 
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2-46 

2-24 

2-87 

3  22 

3-48 

5  68 

0-36 

0-41 

24-96 
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0-28 

R 

3  37 

0-25 

0-31 
0  21 

1-75 
0-70 

1-49 
2-24 

4-54 
1  90 

0-94 
1  38 
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0  42 

2-92 

2  .51 
2-90 
2-45 
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1-49 
4-79 
5-89 

0-60 
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3-48 
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0-29 
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24-33 
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108 

0-48 
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0-.52 
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3  06 
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0-61 
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0  78 
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2-42 
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1-82 
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0-69 
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0-65 
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0  00 
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0  00 
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0  90 
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2-24 
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0  31 
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2  79 
2  54 
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1  94 
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4  73 
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4  21 

Port  Rowan 

1  88 

1  25 
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2-26 

1-89 

5  42 

0-92 
0-81 

3  72 
2  01 

1  92 
1  31 

2  ■  62 
2-75 
2- 18 

316 
2  95 

0-68 
0-37 

337 
3  39 
614 

2  62 
4  54 
3-64 

5  10 
5-21 
5-63 

2-35 
0-94 
116 

0-66 
0  56 
0-22 

29  89 

25-87 

UKTKOKOLOlilCAL    TAULE8. 

liAlNPALl,  in  inches  in  eaoli  Month  and  for  tho  Year  IK98. 
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Samia 
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Smith's  Falls 
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Thoni|w>n  . 

Uplands 

Ursa 

White  River 

Whitesiil*- 
Wu<id»t<ick 
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Windsor 
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WyoniinR. 
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III. 
2  83 
J  10 
1    7:'" 
0  00 

0  00 

1  SI 
2-29 

.1  iiO 
0  00 

0  00 

II  m 

■<  43 

1  70 

1  55 

2  54 
\  iC, 

1  :u 

1  62 

1  !I4 

:  27 

1  10 

■2  113 

I  :j8 

II  no 
L'  42 


IX) 
17 
4S 

IHI 

60 
06 
53 
54 
55 
40 
44 


[    0  20 
II  .SC 

1    (Ml 

0  24 

0  08 

1  42 
0-53 
0  00 
0-00 
0  00 
0-30 

0  37 

1  58 
0-45 
0-52 
0  40 
137 
101 
0  47 
0  05 
0  45 

0  :>3 


2  50 
2-51 

3  80 
3  45 

2  70 

3  20 
2  60 
0-62 
0-00 
0-30 

2  63 

3  19 
316 
3  36 
2- 10 
2-99 
2- 19 
2-52 
213 
2  00 
2-06 

1  ;i7 


2-99 

161 

2- 19 

1-89 

2  52 

1-48 

2  13 

100 

2  00 

0  G9 

2-06 

150 

in. 

1  47 
l-l'iO 
1  35 
0  56 

0  32 

1  84 
1-00 
0  47 
0  00 
0  48 

0  67 
1-07 
114 

1  62 
1-75 
1  61 
1-89 
1-48 
100 

0  G9 

1  50 
1-16 


j     088 

3  70 

203 

0  no 

3  f)0 

n  61 

2  40 

1-65 

,     1  21 

2  51 

0  85 

1     0-80 

0-43 

0-55 

0-06 

2  89 

1  04 

0  04 

0  45 

005 

o.-,7 

4  29 

108 

022 

339 

1  96 

1-22 

2-43 

1  67 

;     1  75 

301 

1-44 

>        0-90 

1 

3-03 

1-94 

1         0  37 

2  28 

1  40 

1       ^ 

5  50 

0  50 

'         i>  -.r' 

■'.      •»!■. 

'  .^1 

III. 
2  30 
•-•  -.'4 

1  SS 
2-56 

2  83 

1  62 

0  03 

2  51 
1-30 

2  61 
1-86 
4  <I0 

3  4(i 
2  37 
2-44 
2  03 
2  36 

2  20 
3-09 

1  32 

3  21 

2  06 
1-97 
4-85 
1  39 
2-30 

1  85 

3  04 
3  15 
3  99 

2  52 
2  75 
2  49 
2  42 

1  81  • 

r8:< 

1-62 

2  17 
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III. 
194 
•J  00 
3  45 

3  00 

4  59 
3  02 
2  50 

2  87 
8  05 
3-50 

3  86 

2  75 

3  06 
2  65 
2  33 
2-98 
2-48 

4  35 

2  52 
2-22 
1  35 
2-88 
4-21 

3  04 

3  13 
1  95 

1  30 
1-71 
6.36 

2  24 
3-62 
2  61 
1-78 

4  15 
4-87 
335 
2  32 


2-28 


a 


III. 
I  30 
0  25 
0  .57 

0  31 

1  50 

3  49 

0  43 

2  15 
6  85 
2-30 
016 
0-44 

1  72 

2  26 
0-48 

4  02 
1  69 
1  51 
0  14 
0  56 
0  91 
0-32 
0  68 

!  1  82 
0  09 
0-25 

3  04 
0  50 
0  BO 
3  77 
1-55 
1-60 

0  .52 

3  80 

! 

I  0  84 

1  02 
1  45 
0  80 

'  0-27 


S 
& 

3 
< 


2-85  I 

2  28  i 

3  88  ! 
2  GO 
4-84 

1  19 

1  .M 
208 

2  40 
2-57 
2-64 
4-15 
1  72 
305 

3  21 
300 

0  89 

1  35 
2-81 
3  28 
3  88 

2  09 
2-81 


7  35 

1  08 
2-78 

2  08 

3  15 
2-82 

2  70 

3  55 
3  01 

1  63 

2  20 

3  01 
2-71 


2  90 
0  93 


S 


2  01 


1  00 

2  94 

3  02 

5  00 

4  09 

6  00 

1  80 
2-62 

2  49 
2-93 

3  50 

2  73 

4  06 
3-29 
2-74 

3  50 
1  53 
1  81 
2-13 
2-66 


a 


111. 

111. 

4  .M 

2  14 

.■|  10 

1-58 

3  06 
2-79 


4  08 

2  12 

3  83 
3  11 

3  60 
3-85 

5  05 
2  70 
415 

4  02 


1  97 

2-48 


5  01 

5  00 
5-77 
4  05 
4  91 

2  50 
0-80 
3-51 
3-89 
4-67 

6  09 
3-87 

7  51 

3  52 

4  75 

5  92 
3-27 
3  61 
3-50 
5- 13 
3-3» 
450 
5  77 


2  42 

3  95 
5  87 

2  04 
4-23 

4  62 

5  58 

3  23 
509 
4-70 


140 
1-30 

1  97 

2  32 

0  00 
0-00 

R 
0-72 
1-97 
1-96 
2-28 
2-19 
217 
2-81 

1  56 
1  19 
0-81 
0  88 
1-47 
2-53 
1-70 
0-28 
1-45 


I  ."iO 

(I  70 

0  00 

0  20 

0  02 

0  55 


000 

2  24 
1  87 
1-03 
1-66 
1-12 
2-87 

3  13 
2-55 
4-17 


00 

W 

00 

42 

66 

00. 

33 

63 

04 

25 

82 

16 


0  77 
0  17 
0-61 
0  01 

0  50 

0-71 


0-00 
000 
1  01 
0  00 
0-9S 

0  13 
1-42 

1  65 
1-05 
0  85 


2;i  51 
2fi  70 

Lli  S2 

2<i  .W 

20  27 

25  24 

19  70 
•-'7  70 
14  3« 

20  03 
25  41 
28  19 

20  51 
24  79 
33  27 

24  95 

25  91 
25  87 
17  77 

21  02 
20  76 
28  .59 


2r4  82 


20  W 

2r:  42 

27  .10 

19  33 
27  44 

20  12 

31  40 

32  22 
29  2!l 
26  84 


6  09 


0  67 


U  65 


23  .53 


METEOROLOGICAL    TAliLES. 

Rainfall  in  inches  in  each  Month  and  for  (he  Year  1898. 
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(^1  KBKC. 

AKitil)i 

Anticiisti,  E.  Pt. 
Aiitlfosti,  W.  Pt. .    .  . 
Anticosti,  S.  \V.  Pt 

Bicquette 

Bronie 

Hird  K-icks 
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Cape  Chatte   

Cape  Magdalen 

Father  Point 

Montre.il 

Pnint  ilesMonts 

Perce 

Quebec .    .    

Richmond 

New  Bkl.nswick. 

Hiithurst 

Chatham . . . . 

Ualhousie 

Fredericton 

Grand  Manan 

Monctun 

Point  Lepreaux  .    .    . . 

Point  Kscuniinac 

St.  John 

St.  Stephen 

SuBsex 

Nova  Scotia. 

Bridgetown 

rJigl>y  

Guysborough 

Halifax 

Pictou 

Port  Ha.stings 

Port  Morien 
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Sydney 

Sable  Island,  K.  Pt... 
Sable  I.sland,  M.  Stat. 
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1-95 
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44 
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49 
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36 
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25 
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42 
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111 
1-79 
1-85 
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1-35 
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33 
35 
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29 
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260 
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230 
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5  57 
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3  69 

6  14 
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2  96 
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2  23 
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2  73 
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2  11 
0-80 
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198 
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0  60 
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3  72 
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•January. 

February. 

March. 

< 

1 

< 

s 

a 

J 
s 
6 

B 

1 

1 

BuiTisii  CoLiMniA. 

Abbtitsford 

Agassi/. ... 

in. 
2  3 
.50 
40 
.SO 
25  0 

in. 
)       00 
0  0 
10  0 
11-5 
410 
24  5 

« 
# 

0  5 
110 

in. 

1'      7-S 
10 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 
10  0 
120 

1-7 

2  0 
35  0 

0  5 
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